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F.l    General 


This  appendix  includes  the  information  for  the  stream  gauges  analy- 
sed in  the  Northwestern  Region. 

To  determine  if  the  station  record  for  a  particular  stream  has  been 
analysed,  a  list  of  the  stations  is  summarized  in  Section  F.2.  The 
list  in  Section  F.2  also  includes  the  drainage  area  of  watershed 
(Km2)  a  code  indicating  whether  the  station  records  are  presently 
active  (A)  or  have  recently  been  discontinued  (D)  and  a  code  indi- 
cating whether  the  station  records  are  considered  to  be  natural 
(N)  or  affected  by  regulation  (R)  (according  to  information  extrac- 
ted from  the  Water  Survey  of  Canada  HYDEX  file). 

The  list  of  results  from  non-parametric  tests  (see  Section  2.3  and 
3.1  of  main  report)  is  summarized  in  Section  F.2  and  should  be  con- 
sidered before  adopting  results  of  ::ecific  low  flow  analysis.  For 
the  stations  which  have  failed  all  the  tests,  a  degree  of  caution 
is  needed  with  respect  to  application  of  the  extreme  values  which 
have  been  subsequently  calculated. 

There  are  67  stations  which  meet  the  criteria  of  10  years  length  Of 
record  and  which  have  been  active  within  the  last  5  years  which 
were  analysed  for  this  region.  There  are  37  non-regulated  str- 
and 30  regulated  stations.  The  average  length  of  record  for  the 
stations  analysed  in  this  region  is  31  years.  The  mean  of  the  min- 
imum average  consecutive  7-day  low  flow  for  this  region  is 

m3/s  and  the  mean  7020  un1t  area  low  flow  1s  1'00  1/s  ' 
standard  deviation  of  0.91. 

The  results  of  the  extreme  value  analysis  ire   summarized  in  Stt( 

F.4.  Detailed  Information  on  several  consecut  . 

are  summarized  In  Section  F.4.1.  These  tables  ^re   Ol 
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according  to  the  Water  Survey  of  Canada  station  number.  Station 
names  can  be  determined  by  cross-referencing  to  the  station  list 
given  in  Section  F.2..  The  tables  summarize  the  method  of  fitting 
the  extreme  value  distribution  discussed  in  the  main  report,  the 
mean  flow  for  the  station  for  the  consecutive  n-day  duration,  the 
standard  deviation,  the  skew  (G),  the  coefficient  of  variance  (C), 
the  years  of  record,  and  the  minimum  flow  for  the  particular  con- 
secutive n-day  durations  for  the  data  which  was  extracted  to  fit 
the  extreme  value  distribution. 

The  analysis  results  are  also  depicted  graphically  in  Section 
F.4.2.  This  graphical  depiction  shows  the  actual  consecutive  n-day 
low  flows  and  the  fitted  extreme  value  curve.  The  plotting  posi- 
tion (recurrence  interval)  for  the  actual  data  is  based  on  the 
inverse  of  the  probability  determined  with  the  Cunnane  formula  (see 
reference  6) . 

Seasonal  extreme  value  analysis  for  minimum  consecutive  7-day  low 
flows  on  a  monthly  basis  are  tabulated  in  Section  F.4.3  for  7Q20- 
These  values  are  fitted  extreme  flows  for  each  month  and  may  be 
used  for  seasonal  analysis. 

The  original  version  of  the  low  flow  frequency  analysis  program 
(LFA)  did  not  converge  under  certain  conditions  for  a  number  of 
stations.  The  program  was  subsequently  modified  and  the  analysis 
results  are  summarized  in  Section  F.6.  These  stations  are  denoted 
with  an  asterisk  (*) . 

In  addition  it  was  subsequently  determined  that  a  few  station 
records  were  comprised  of  both  natural  and  regulated  periods.  In 
these  cases  the  extreme  value  analyses  were  redone  only  on  the 
regulated  period  of  record.  These  stations  are  denoted  with  a 
double  asterisk  (**)  and  the  corresponding  analysis  results  are 
summarized  in  Section  F.6. 
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Further  to  the  above  exceptions,  some  data  series  still  could  not 
be  analysed  and  hence  curves  were  manually  fitted  to  the  plotted 
data.  These  stations  are  noted  by  (*)  in  the  station  list  and  the 
plots  are  addended  in  Section  F.6. 

Flow  duration  analyses  for  all  stations  were  also  undertaken  on  an 
annual  and  monthly  basis.  The  flow  duration  tables  in  Section  F.5 
summarize  the  actual  mean  daily  flows  that  have  been  equalled  or 
exceeded  for  a  particular  percentage  of  time  of  the  period  of 
record. 

The  annual  flow  duration  curves  for  each  station  were  also  plotted 
and  are  depicted  graphically  in  Section  F.5. 2. 

Maps  summarizing  the  stations'  locations  and  the  results  of  the 
analysis  are  given  in  Section  F.6  (does  not  include  denoted  sta- 
tions). Generally  if  the  user  is  familiar  with  the  region  and 
requires  only  the  information  for  the  minimum  consecutive  7-day 
duration  data  for  the  recurrence  intervals  of  2,  5,  10  and  20  years 
and/or  the  flow  duration  flows  for  the  percentages  5,  50,  75,  95 
and  99  at  a  gauged  location,  then  the  map  of  low  flow  characteris- 
tics for  the  Northwestern  region  should  be  used.  If  the  user 
requires  preliminary  estimates  of  the  above  flows  at  another  loca- 
tion on  the  stream,  then  the  second  map  with  unit  area  low  flew 
values  1/s/km2  could  be  used  to  prorate  the  flows  to  the  drainage 
area  at  the  point  of  interest  on  the  stream. 

While  extensive  quality  checking  was  undertaken,  the  enormous 
amount  of  data  and  corresponding  analyses  made  it  ImpO! 
examine  in  detail  all  the  analyses  results  within  the 
investigation.  Should  discrepancies  arise,  it  would  be  apprt 
ted  if  they  could  be  noted  and  forwarded  to  the  R1v      'ems 
Section  in  order  to  be  incorporated  in  future  .  . 


F.2  STATION  LIST 
AND  RECORD 
CHARACTERISTICS 


STATION 
NUMBER 


STATION  NAME 


DRAINAGE  REG./  PERIOD 
AREA  STATUS  NAT.  OF  REC. 
(knT2)  (years) 


02AA0O1  PIGEON  RIVER  AT  MIDDLE  FALLS 

02AB004  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  OUTLET  OF  DOG  LAKE 

02AB006  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  KAMINISTIQUIA 

02AB008  NEEBING  RIVER  NEAR  THUNDER  BAY 

02AB009  SHEBANDOWAN  RIVER  AT  SUNSHINE 

02AB010  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  KAKABEKA  FALLS  POWERHOUSE 

02AB011  SHEBANDOWAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  SHEBANDOWAN  LAKE 

02AB013  KASHABOWIE  RIVER  AT  OUTLET  OF  KASHABOWIE  LAKE 

02ABO14  NORTH  CURRENT  RIVER  NEAR  THUNDER  BAY 

02AB015  CURRENT  RIVER  NEAR  STEPSTONE 

02AB016  MCINTYRE  RIVER  AT  THUNDER  BAY 

02AC001  WOLF  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  17 

02AC002  BLACK  STURGEON  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  17 

02AD008  NIPIGON  RIVER  AT  PINE  PORTAGE 

02AD009  OGOKI  RIVER  DIVERSION  TO  LAKE  NIPIGON 

02AD010  BLACKWATER  RIVER  AT  BEARDMORE 

O2AE0O1  GRAVEL  RIVER  NEAR  CAVERS 

02BA002  STEEL  RIVER  NEAR  TERRACE  BAY 

02BA003  LITTLE  PIC  RIVER  NEAR  COLDWELL 

02BB002  BLACK  RIVER  NEAR  MARATHON 

02BB003  PIC  RIVER  NEAR  MARATHON 

02BC004  WHITE  RIVER  BELOW  WHITE  LAKE 

04CA002  SEVERN  RIVER  AT  OUTLET  OF  MUSKRAT  DAM  LAKE 

04CA003  ROSEBERRY  RIVER  ABOVE  ROSEBERRY  LAKES 

04CA004  SEVERN  RIVER  BELOW  OUTLET  OF  DEER  LAKE 

04CB001  WINDIGO  RIVER  ABOVE  MUSKRAT  DAM  LAKE 

04CC001  SEVERN  RIVER  AT  LIMESTONE  RAPIDS 

04CD002  SACHIGO  RIVER  BELOW  OUTLET  OF  SACHIGO  LAKE 

04CE002  FAWN  RIVER  BELOW  BIG  TROUT  LAKE 

04DA001  PIPESTONE  RIVER  AT  KARL  LAKE 

04DB001  ASHEWEIG  RIVER  AT  STRAIGHT  LAKE 

04DC001  WINISK  RIVER  BELOW  ASHEWEIG  RIVER  TRIBUTARY 

04DC002  SHAMATTAWA  RIVER  AT  OUTLET  OF  SHAMATTAWA  LAKE 

04EA001  EKWAN  RIVER  BELOW  NORTH  WASHAGAMI  RIVER 

04FA001  OTOSKWIN  RIVER  BELOW  BADESDAWA  LAKE 

04FA002  KAWINOGANS  RIVER  NEAR  PICKLE  CROW 

04FA003  PINEIMUTA  RIVER  AT  EYES  LAKE 

04FB001  ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  ATTAWAPISKAT  LAKE 

04FC001  ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  MUKETEI  RIVER 

k  04GA001  LAKE  ST.  JOSEPH  OUTFLOW  TO  ALBANY  RIVER 

04GA002  CAT  RIVER  BELOW  WESLEYAN  LAKE 

04GB001  OGOKI  RIVER  AT  WABOOSE  FALLS  DAM 

04GBOQ4  OGOKI  RIVER  ABOVE  WHITECLAY  LAKE 
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STATION 
NUMBER 


STATION  NAME 


DRAINAGE  REG./  PERIOD 
AREA  STATUS  NAT.  OF  REC. 
(knT2)  (years] 


04GC002  ALBANY  RIVER  BELOW  ACHAPI  LAKE 

04GD001  ALBANY  RIVER  ABOVE  NOTTIK  ISLAND 

04HA001  ALBANY  RIVER  NEAR  HAT  ISLAND 

04JA002  KABINAKAGAMI  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  11 

04JC002  NAGAGAMI  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  11 

04JC003  SHEKAK  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  11 

04JD002  KENOGAMI  RIVER  AT  KENOGAMI  DAM 

04JD003  LONG  LAKE  DIVERSION  TO  LAKE  SUPERIOR 

04JD005  PAGWACHUAN  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.  11 

04JF001  LITTLE  CURRENT  RIVER  AT  PERCY  LAKE 

04JG001  KENOGAMI  RIVER  NEAR  MAMMAMATTAWA 

05PA006  NAMAKAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  LAC  LA  CROIX 

05PA012  BASSWOOD  RIVER  NEAR  WINTON 

05PB009  SEINE  RIVER  AT  STURGEON  FALLS  GENERATING  STATION 

05PB014  TURTLE  RIVER  NEAR  MINE  CENTRE 

05PC018  RAINY  RIVER  AT  MANITOU  RAPIDS 

05PC019  RAINY  RIVER  AT  FORT  FRANCES 

05PD015  LAKE  240  OUTLET  NEAR  KENORA 

05PD017  LAKE  470  OUTLET  NEAR  KENORA 

05PD023  LAKE  239  OUTLET  NEAR  KENORA 

05PE005  LAKE  OF  THE  WOODS  OUTLET  AT  MINK  CREEK 

05PE006  LAKE  OF  THE  WOODS  EASTERN  OUTLET  AT  KENORA  POWERHOUSE 

05PE0U  LAKE  OF  THE  WOODS  WESTERN  OUTLET  AT  NORMAN  DAM  AND  POWERHOUS 

05QA001  ENGLISH  RIVER  NEAR  SIOUX  LOOKOUT 

05QA002  ENGLISH  RIVER  AT  UMFREVILLE 

05QA004  STURGEON  RIVER  AT  MCDOUGALL  MILLS 

05QB006  LAKE  ST.  JOSEPH  DIVERSION  AT  ROOT  PORTAGE 

05QC001  CHUKUNI  RIVER  NEAR  EAR  FALLS 

05QC003  TROUTLAKE  RIVER  BELOW  BIG  FALLS 

05QD003  EAGLE  RIVER  AT  EAGLE  RIVER 

05QD006  WABIGOON  RIVER  NEAR  QUIBELL 

05QD016  WABIGOON  RIVER  AT  DRYDEN 

05QE006  ENGLISH  RIVER  AT  EAR  FALLS 

05QE007  ENGLISH  RIVER  AT  MANITOU  FALLS 

05QE008  CEDAR  RIVER  BELOW  WABASKANG  LAKE 


16300 

A 

R 

16 

32400 

A 

R 

21 

118000 

A 

R 

18 

3780 

A 

N 

37 

2410 

A 

N 

37 

3290 

A 

N 

37 

4270 

A 

R 

48 

A 

R 

48 

2020 

A 

N 

19 

5360 

A 

N 

18 

26200 

A 

R 

20 

13400 

A 

N 

64 

4510 

A 

R 

59 

5880 

A 

R 

24 

4870 

A 

N 

63 

50200 

A 

R 

59 

38600 

A 

R 

82 

7.25 

A 

N 

17 

1.67 

A 

N 

17 

3.90 

A 

N 

16 

A 

R 

20 

A 

R 

80 

A 

R 

74 

13900 

D 

N 

61 

6230 

A 

N 

66 

4450 

A 

N 

26 

A 

R 

30 

4920 

A 

R 

25 
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23 
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17 
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R 

80 
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R 

31 

1690 

A 

N 

17 

05QE009  STURGEON  RIVER  AT  OUTLET  OF  SALVESEN  LAKE 


1530 


24 


*  Refer  to  table  1  of  the  main  report  and  see  section  F.6  for  revised 
analysis  and/or  manual  fitting  for  results  of  extreme  value  analysis 

'*  See  section  F.6  for  additional  results  for  the  revised  regulation 
period  analysis. 
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AND  SCREENING 


INDEPENDENCE 

TREND 

RANDOMNESS 

STATION 

DAY 
DUR 

NUMBER  ANN 

IX 

5X 

IX 

5X 

IX 

52 

02AA001 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

MOT 

SIG 

02AA001 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NCI 

NOT 

02AA001 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

n  :  t 

02AA001 

13 

015 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AA001 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB004 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB004 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB004 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB004 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB004 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB006 

13 

001 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB006 

13 

003 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB006 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB006 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB006 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB008 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

02AB008 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

02AB008 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

02AB008 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB008 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

02AB009 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB009 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB009 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB009 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB009 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB010 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

02AB010 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AB010 

13 

007 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB010 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB010 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AB011 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB011 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB011 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02AB011 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB011 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AB013 

13 

001 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AB013 

13 

003 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB013 

13 

007 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

02AB013 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB013 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB014 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

02AB014 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

N 

02AB014 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

'. 

02AB014 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

'■ 

02AB014 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

N 

02AB015 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

N 

02AB015 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

\ 

02AB015 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

02AB015 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

'. 

02AB015 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

'. 

02AB016 

L3 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

'. 

02AB01& 

13 

003 

NOT 

NOT 

'. 

NOT 

02AB016 

1  f 

007 

NOT 

NOT 

N 

'. 

•- 

02AB016 

1  ! 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

■■ 

02AB016 

1  I 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

N 

N 

02AC001 

1  1 

001 

MOT 

HOT 

K 

'. 

-• 

n.'A.'imi 

1  1 

00  i 

MOT 

MOT 

N 

'• 

02AC001 

1  1 

007 

'. 

MOT 

N 

'■ 

N 

02AC001 

1  1 

015 

-. 

N 

1  1 

MOT 

MOT 

N 

N 

N 

INDEPENDENCE 

TREND 

RANDOMNESS 

STATION 
NUMBER  / 

DAY 

DUR 

lNN 

IX 

52 

IX 

52 

12 

52 

02AC002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AC002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AC002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AC002 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AC002 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AD008 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

02AD008 

13 

003 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

02AD008 

13 

007 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

02AD008 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

02AD008 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

02 ADO  10 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AD010 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AD010 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AD010 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02 ADO  10 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AE001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AE001 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02AE001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

02AE001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

02AE001 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BA002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BA002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BA002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BA002 

13 

015 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BA002 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BA003 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BA003 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BA003 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BA003 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BA003 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BB002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB002 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB002 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB003 

13 

001 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BB003 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BB003 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BB003 

13 

015 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BB003 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

02BC004 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BC004 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BC004 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BC004 

13 

015 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

02BC004 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

04CA003 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CA003 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CA003 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CA003 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CA003 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CB001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CB001 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CB001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CB001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CB001 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

04CC001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CC001 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CC001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CC001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04CC001 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

tfOT 

NOT 

NOT 

STATION     DAY 
NUMBER  ANN  DUR 


INDEPENDENCE 
IX     5X 


TREND 
IX    5X 


-an::'<ni33 


04CD002  13  001 

04CD002  13  003 

04CD002  13  007 

04CD002  13  015 

04CD002  13  030 

04CE002  13  001 

04CE002  13  003 

04CE002  13  007 

04CE002  13  015 

04CE002  13  030 

04DA001  13  001 

04DA001  13  003 

04DA001  13  007 

04DA001  13  015 

04DA001  13  030 

04DB001  13  001 

04DB001  13  003 

04DB001  13  007 

04DB001  13  015 

04DB001  13  030 

04DC002  13  001 

04DC002  13  003 

04DC002  13  007 

04DC002  13  015 

04DC002  13  030 

04EA001  13  001 

04EA001  13  003 

04EA001  13  007 

04EA001  13  015 

04EA001  13  030 

04FA001  13  001 

04FA001  13  003 

04FA001  13  007 

04FA001  13  015 

04FA001  13  030 

04FA002  13  001 

04FA002  13  003 

04FA002  13  007 

04FA002  13  015 

04FA002  13  030 

04FA003  13  001 

04FA003  13  003 

04FA003  13  007 

04FA003  13  015 

04FA003  13  030 

04FB001  13  001 

04FB001  13  003 

04FB001  13  007 

04FB001  13  015 

04FB001  13  030 

04FC001  13  001 

04FC001  13  003 

04FC001  13  007 

04FC001  13  015 

04FC001  13  030 


0.',,  ;hoo] 

13 

001 

u/,.;iu)(>  I 

1  l 

003 

II....IUUI1 

1  t 

007 

04GBO0 i 

1  l 

015 

04OBOOI  1  1  030 


NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 

'. 
'. 


NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 

NOT 
MOT 


NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  SIG 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  SIG 

NOT  NOT 


NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 

NOT 
NOT 
NOT 
NOT 
NOT 


SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 

SIG 
SIG 
SIG 
SIG 
SIG 


NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 

NOT  NOT 
NOT  NOT 
NOT 

N^r 

NOT 

NOT 
HOT 
HOT 

-. 


NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

N  :  7 

NOT 

HOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

N  :  7 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

HOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

HOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

s :  7 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

HOT 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

'. 

NOT 

'. 

NOT 

'■ 

NOT 

'• 

NOT 

NOT 

'• 

NOT 

'■ 

NOT 

S 

•■ 

'. 

'■ 

N 

N 

N 

N 

N 

-. 

•• 

N 

N 

N 

INDEPENDENCE 

TREND 

RANDOMNESS 

STATION 
NUMBER  A 

DAY 
DUR 

lNN 

IX 

5X 

IX 

5X 

IX 

5X 

04GC002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GC002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GC002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GC002 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GC002 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GD001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GD001 

13 

003 

.   NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GD001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GD001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04GD001 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04HA001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04HA001 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04HA001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04HA001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04HA001 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JA002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JA002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JA002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JA002 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JA002 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC002 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC002 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC002 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC002 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC002 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC003 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC003 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC003 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC003 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JC003 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JD002 

13 

001 

SIG 

SIG 

•   SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

04JD002 

13 

003 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

04JD002 

13 

007 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

04JD002 

13 

015 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

04JD002 

13 

030 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

04JD005 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JD005 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JD005 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JD005 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JD005 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JG001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JG001 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JG001 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JG001 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

04JG001 

13 

030 

NOT 

NC~ 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

05PA006 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PA006 

13 

003 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PA006 

13 

007 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PA006 

13 

015 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PA006 

13 

030 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PA012 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

05PA012 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PA012 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PA012 

13 

015 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PA012 

13 

030 

NOT 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PB014 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PB014 

13 

003 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PB014 

13 

007 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PB014 

13 

015 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PB014 

13 

030 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

INDEPENDENCE 

TREND 

RANDOMNESS 

STATION 
NUMBER  i 

DAY 

DUR 

iNN 

1% 

5% 

12 

5Z 

11 

51 

05PC018 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

NOT 

05PC018 

13 

003 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

MOT 

05PC018 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

n  :  z 

05PC018 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PC018 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05PC019 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PC019 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PC019 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PC019 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PC019 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD015 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PD015 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PD015 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD015 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05PD015 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05PD017 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD017 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD017 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD017 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PD017 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PD023 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PD023 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05PD023 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PD023 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PD023 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05PE005 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05PE005 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PE005 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PEO05 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PE005 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05PE006 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE006 

13 

003 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE006 

13 

007 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE006 

13 

015 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE006 

13 

030 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE011 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE011 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE011 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05PE011 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

SIG 

05PE011 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

NOT 

05QA001 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

05QA001 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

05QA001 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

05QA001 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

m<  r 

SIG 

05QA001 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

NOT 

05QA002 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

05QA002 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

05QA002 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QA002 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

05QA002 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

05QA004 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

05QA004 

13 

003 

SIG 

SIG 

MOT 

NOT 

05QA004 

1  f 

00  7 

SIG 

SIG 

MOT 

NOT 

N 

05QA004 

1  i 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

MOT 

'. 

05QA004 

13 

030 

SIG 

SIG 

'. 

NOT 

05QC001 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

'. 

05QC001 

1  I 

003 

NOT 

NOT 

MOT 

'. 

05QC001 

1  l 

007 

NOT 

NOT 

•■ 

N 

l]\.H'()l)| 

1  I 

015 

NOT 

NOT 

•■ 

'. 

N 

0SQC001 

1  1 

030 

NOT 

MOT 

N 

•■ 

'■ 

STATION 

DAY 

INDEPENDENCE 

TREND 

RANDOMNESS 

NUMBER  ANN 

DUR 

IX 

5X 

IX 

5X 

IX 

5X 

05QC003 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QC003 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QC003 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QC003 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QC003 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD003 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD003 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD003 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD003 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QDOO3 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD006 

13 

001 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QD006 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QD006 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD006 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD006 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

NOT 

05QD016 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD016 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD016 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD016 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QD016 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QE006 

13 

001 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE006 

13 

003 

SIG 

SIG 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE006 

13 

007 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QE006 

13 

015 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QE006 

13 

030 

SIG 

SIG 

NOT 

NOT 

SIG 

SIG 

05QE008 

13 

001 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE008 

13 

003 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE008 

13 

007 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE008 

13 

015 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE008 

13 

030 

NOT 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

SIG 

05QE009 

13 

001 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QE009 

13 

003 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QE009 

13 

007 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QE009 

13 

015 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

05QE009 

13 

030 

NOT 

NOT 

NOT 

NOT 

SIG 

NOT 

Northwestern  Region 

Summary  of  Data  Screening 

All  Stations 


Independence 

Trend 

Randomness 

Day 

IX 

51 

11 

51 

11 

51 

Duration 

Sig. 

Not 

Per. 

sig. 

Not 

Per. 

S1g. 

Not 

Per. 

S1g. 

Not 

Per. 

S1g. 

Not 

Per. 

Sig. 

Not 

Per. 

1 

47 

20 

0 

42 

25 

0 

59 

8 

0 

49 

18 

0 

31 

36 

0 

46 

21 

0 

3 

48 

19 

0 

44 

23 

0 

60 

7 

0 

53 

14 

0 

29 

38 

0 

47 

20 

0 

7 

49 

18 

0 

45 

22 

0 

60 

7 

0 

53 

14 

0 

30 

37 

0 

50 

17 

0 

15 

51 

16 

0 

43 

24 

0 

62 

5 

0 

54 

13 

0 

31 

36 

D 

51 

16 

0 

30 

52 

15 

0 

42 

25 

0 

62 

5 

0 

50 

17 

0 

30 

37 

0 

48 

19 

0 

*  TOTAL 

247 

88 

216 

119 

303 

32 

259 

76 

151 

184 

242 

93 

Northwestern  Region 

Summary  of  Data  Screening 

Non  Regulated  Stations  With  A  Period  Of  Record  Greater  Or  Equal  To  20  Tears 
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Northwestern  Region 

Sunmary  of  Oata  Screening 

Regulated  Stations  With  A  Period  of  Record  Greater  Or  Equal  To  20  Years 
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Northwestern  Region 

Summary  of  Oata  Screening 

Non  Regulated  Stations  with  A  Period  Of  Record  Less  Than  20  Tears 
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Northwestern  Region 

Siamery  of  Data  Screening 

Regulated  Stations  With  A  Period  Of  Record  Less  Than  20  Tears 
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F.4   f XTRtME  VAIUE 
ANALYSIS 
SUMMAK | 


F.4.1   ANNUAL  TABLES 
(All  flows  in  m3/s) 


SUMMARY  TABLE  FOR  EXTREME  VALUE  ANALYSIS 
FOR  MINIMUM  ANNUAL  1  DAY  DURATION  LOW  FLOWS 
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F.4.3  SUMMARY  TABLE  OF  MONTHLY 
CONSECUTIVE  7-DAY  LOW 
FLOWS  WITH  A  20-YEAR 
RECURRENCE  INTERVAL 
(All  flows  In  mJ/s) 


<o  —  n  <o  to 
<o  to  rt  rt  *~ 
r*.  o  cm  ©  to 

o  a>  K)  ©  k> 


/I  K)  rs  00  K) 

<-  CD  P**  CO  •- 

•-  in  »-  0  o 

OB  ©  9  ©  © 


CJcjn*'- 


»-  CM  CM  <*■  tO 


cm  r-v  co  ©  *o 


*o  o*>  p**  ©  «—       *—  S  ^-  i 


ro  r-  r**  pv  K) 


r-  *o  *•  —  o 


•-IO  CM^ 


tO  Ol  -e   fj»  CM 


*"  •-  (0  »o  o 

CO  CM  P*.  Ol  CM 


©   *•  CM  ©  »0 


■*©©©-? 
C7>  ©  ©  ©  © 


©  to  «-  $  — 


<oo3coon 


©©^MTCM  *-  CM  CM  tO  P-» 


.J* 

CO  K)  tO  ©  *- 

K)  «-  CM  tO  tO 
—  lO  tO  CM 


p  c»  ©  ■*•  cm 


i  ©  ©  •«•  i 


cn  ^  CM  CM 


C0^-»O  —  to         »0  C»  K)  C»  »0 

*■  *-  ©  *-  to       * 


^  c»  rv 
-*-  ©  n 


w>  to  to  to  r^ 

Q  CO  <7>  CO  CO 
O)  Oi  K>  ©  CO 

©*-"••©  CM 


to  cm  cm  p^  o>       r^r^to 

*   ©  ©   ©  CM 

CM©©©©  ©©lOCO© 


SSSSS     P5SS52     SS388     5!?|CR2     Sf;S»s 

O-r-Sco       io.oo.Sg       S?g8?       *«5S5       co-8££ 


s-««m 


rv  r^  r^  ©  in 


-a 


n  oi  a 

C7>  lO  iO 

r^  en  to 


I  JO  00  K> 


00  K> 

©  co  9  oo 

•-  •-  r»  ■  cm 


>  eo  m  i 

its: 


I  N  0»  t-^         lO  CO  I 


*   CD  CD   CD  CD  SSO^S  CD  —  CM  K>  CO  CM  CD  r-^   CN  CO 


>  <o      m  oo  ■•■>  m  cm 

a>  —  co  —  •»• 


<9  §  lO  <o 


•  t^N«  a  cm  ♦  r»-  » 

▼  *>  CM  CO  CD  C3   —    X    %~    — 

•-  •-  CD  IO  IB  S  CO  •-  IO  Ml 

"-  M>  <0  "-  K>  ONCNK)- 

«■  P«  r»  •-  m  * 


**  o>  co  io  co  CM  CO  h*  CM  CO 

CO  N  r*  CM  *>  «-  IO  CM  "-  CO 

CM  «»  CD  CO  «  CD  CD  CD  K) 

*-  CM  CO  CD  CM  M   CD  ©  O  CO 


^5°5$2     res*?     r-  -  *- 

■  cs  to  a»  co 


■  CM  CM  n  r>» 


'«  •-  P»  —  *>  r«~  CM  CD  IV  CM  I 

N  CO  CD  rv  10  Oct  •-   CD  CO  M") 

>  N        0>  >?>  -  cD  •«■        O  eS  CO  rV  < 


""^  *  3  2  cm    ~  $  <»  «o  cm    mi 


)  ta  k>  r^  co       co  cm  co 


>  CM  ♦  CO 
I  <J)  O  «" 
I  i*>  CD  >0 


If)  CO  —  K)  •- 

Sio  co  r-»  t- 
*~  CD  CD  CO 


CM  ■-  IO  CD  *>  f-v   CD  CD   CD  CD 


§CsSc5—  9)IDN^$ 

CO  CO  CD  CM  «-CO«-IOCM 

§'•;•      *-  m  to  to  r-» 


CM  •-  IO  •*  en 

♦  —  IO  CM  5 
•-  tO  CO  »-  CM 

♦  CD  «-  CD  r» 


3S2£    82283    SS3::8 

♦  CD  —  i^       ■-r.cocBi-v       cm  —  co  f^  V 


COCOCDCD*-  CDCMr^CTCM 


CM  CB  fv  CD  CM 


5?  5  —   8  £  0»  CD  (^  CM  i 

*-M>r^S.-       n  -  cs  J 


»  CB  CM  CM  M> 


«*-ift  win 

CM        r-  CO  CM 


22S  £3?^^*  "OfiCM-O  0»0»CDMO 


i  a>  co  co      ni 


CO  —  r^  ♦  — 


m 


CE 

I  ^  I 


P"  CM  — 


CD  ▼  lO  M-  Ml 

♦  ♦  CD  »  rv 

*  •«■   CM    — 


;s? 


r^  co  cm  co  eo 


CM  •-  CO  CD  CM 
CO  CO  CO  rO  — 

CD  CD  CD  CD  ♦ 


'  JO  CD  IQ         CD  CO  eg  p- 
i  ♦  CD  CM  CM  K)  — 


CD  <o  io  o>  r^ 


CM  IO 

oMocom 


3?R: 


Ct         K)  •-  CD  CO  •- 

in      •-  a>  irt  S  — 
♦       co  in  cm  co  to 


SS??S    828SS    8£S 

coconc*       cMots  to-       so  <  — 


*  CO  oo  to  •* 

S—  —  r">  r^ 

CD  CO  ■-   M- 

CM  CD  rO  CD  CO 


CM  —  CO  CM  fv 


(71  CD  CD  CD  CD 


to  *  co  S  ■* 

CO  •*  CM  CO  trt 

CD  cd  m  in  cd 


■  a>  cm  cd 

i  cm  m  — 

i  »  r~  — 


co  cp  •-  tn  co 

r^  ■»  JO  «     ?! 
-CD1OC0M- 


ICD'-^'f^  CpcDCOlOrO  tO  Cft  O 

■  r>  *  ^  i«.      «  r^  —  „?  -■>      —  ^i  c- 


CM  lO  Ml  •-  m 


""Cocpcorv       r^cMK)cMCM       * 


—  CO  id  •-   Ml  CM 

►  ^  Cft  CD  •-        iO  to  CD 


s 


©  co  to  ©  -7 
—  to  *■  ©  »o 


©   ■♦   CM   ©  K) 
CO  ©  ©  ©  © 


lO)  CO  ©  P^   K>  co 

>  fO  »0   CM   ■♦   K>  J) 

•  i£>         -«■  O)  *-  ©  <0 


©   ©  K>   CM  © 


$fO(7>©K)  in  o»  t  MO 

^•o»cp^'  *  a>  ®  qd  eft 

OtOK)©^  •-COuOOt© 

©©COCMCO  <OK)K)©CM 


Oft  ^  ©  CM  CO 
CM  ©  ©  CM  (O 

^  c* 


^  5  *~   t'N  a:  w 

»  CO  ©  O     ©  <*■  X* 

i  —  ©  w>   3  o»  3 


mmioa»«- 
—  to  ©  —  o» 

0>   ^>  P-*   ©  r- 


CO  *-  ©  ©  © 


CO  ©  ©  # 

I  Fj  CO  ©  lO 


P*»  K)  K>  ©  tO 

SO  P^  •-  CO 
a>  p»  cm  rv 

©  •-  CM  K>  ■♦ 


tO  CO  r^  i 
C»  O  ■*  ' 
P^  tO  tO  i 


'  to   —  •-  o»  tn  to 

CM    CM  CO  t»  tO  * 

•  o>   oo  —  iO  o>  CM 


©  ©  0»  --  CO 

m  CM  rO  <- 


pv  r^  ^  ^  c^ 


?S^SS     S  3  S  S  S     S^S 

»OP**rv»>OP^     «1  N  ,N  V  *>     03  (NlN 
*0*0«-»P^    CM»iOtf1^    0»«-»'» 


—  **»■  JO  tO 
cO  to  ©  cO 


1  ©  ■♦  cp  r-. 
i  cm  en  »o  © 
i  to  »o 

©«-CM©K)    CO*-©©© 


ap  pN.   ©  ©  o>  ©  k> 

33    83?m8S 


•-  Ki  to  ^-  to 

en  cm  p»-  ps.  (nj 

P-*  CM  CM  tO  •- 

©  CM  CM  tO  O 


CM  CM  -♦  ©  a» 
cm  —  —  ©  in 

Pv  P*.  Pv  ©  s& 


»  In  co  to 


Sen   ©  —  m  k»  « 
^     ^-  CM     — 


:  3 1 2  s    I S  $  s  I    b  I ; 

i  cm  in  rv  rv       liNtdl 


«    J    O    <U     -       ( 
1,0  ©  <-   ©  to 

©  ©  ro  ©  cm 


to  *-  »o  © 


siis  nm  ligii  ?§§s|  |S^2 


>-    CD  CD  CD  CD 


—  CM   —    «J   CO 

l»     .>,     >»     J»     ,>, 

—  m  co  r«  co 


- 
-     *    .    . 


- 


- 


$1    i  ■  ■ 


©  ID  0>  w  I 


!>•   ID  •-  CD  CD 


i  CO  —  m  m 

CM  CM  *■  ID 

'  —  oo  o>  r^ 


10  m  r-  m  r» 


ao  in  o  id  cm 


r-.  s  cm  r» 
id  cs  co  r-* 

•-  K>  CM  •- 


f£>   rf->  <D  CD  © 


CO  K)  CO  •- 

co  ♦  k>  r~ 


CD  *-  in  in  A 


(O  CO  GO  CO  CM 

♦  co  r-  cm  m 
r«  <o  m  m  m 


•*  CD  GO  CD 

■*  5  id  * 
nssm 

PAN' 


(O  <C  FO  if) 


in  co  oo  o)  oi       m  oo  cm  to 


in  CM  <D  CD  CD  CD  ■-  CO  (O  ID  O  ^  (0  (MO) 


•-  •*  CM  >- 

0  r**  co  co 

i  —  m  •-  <■ 

C9  CM  < 


•  m  •-  » 

'882 


r-»  c»  r.  1*5  — 


ao  m-  s  co  CD 


ao  cs  m  cs  go      *-*-^^- 


i  m  cm  id  m 


(O  *  CM  •-  Kl  •- 


CM  r«  CM  CM  «- 

r~  m  cm  as  »- 


S>  to  —  r» 


—  CMIOCBCB        CD  CM  »-  K)  r» 


cm  m  «-      — 


♦  m  id  •-  «- 


CO  CD  —  < 

885! 


CM  «-  ID  00 
lO  *  CM  •* 

ki  •+  <o  — 


(D    —    —    CS  CD 


CS   —   00   CD  f-»  C9  CM  P~  K)  K>  S1«1    T 


CM  CD  ?>  CD  ( 

loJoSi 


I  Ki  •-  t>-  ■♦ 

1 1-  cm  cs  m 

i  o  r-  cm  »- 


M-   (D  —  m  00 
NK1IO** 

m  <D  cm  ■♦  cs 


oifocBcs      cd  >-  cd  cm  r»      ♦ooeO'O*      p-  ioki  * 


cm      »-      t- 


«-  CS  >-  CM  ( 
■-  CD  <D  CM  < 


ID   M-  CM  CO  O) 

8+  co  co  cs 
<o  ?5  k>  r> 


Si  o  co  to        <■  r-  to 
en  eg  *r  oo       if)  en  cp 

CM  CD  JO  OP  •-  rO  »-  CD  ' 


cm  r»  m  cd  CD      CD  •-  >o  <o  <d      cd  m  r»  k>  cm      «-♦*■■♦ 


—  smn 


i  r»  *■  •-  m 
i  op  ID  iq  ■* 


i  »o  en  <o 
cs  *  m  —  co 


m  co  ^  id 


cs  •-  id  es  * 


r>  r">  •-       — 


Mr  ID  CO  C» 


m  m  ^  in  op 

GO  CO  CD  CO  r~ 

oo  k)  *  m  co 


iDcniocscs      cs*-r^co»o 


—  CO  CM  «- 


(Diomcocn       ♦  cm  <o  r~ 

CM  CD  ID  GO  CD  m«-00'O 


•£>  r-    —    CD  CD 


82 


co  in  in  teen       »-  oi  <m  >- 


r*  o  cm  a>  k> 

53358 


»■  CM  CM  •- 

<o  5;  ■♦  in 
io  cs  r^  in 

•-  •-  CM  «- 


id  n  oo  cs  cs 


:82 


op  m  m  r>  r~ 


m  m  cs  ej  c? 

CO  GO  CM  CD  CS 

in  cm  in  cs  cs 


fop  oo  m  r- 
r0  r~  «-  — 
CO  00  ♦  oo 

CD  CD  00  O  00 


»0  CD  —  CM  <- 

IO+MNIO 
CD  ■*  r»  CM  — 

P^   P"  10  CD  ID 


IftlOIOl 

g  —  cm  i 
po  r~  cm  i 


F.5  FLOW  DURATION 
ANALYSIS 


F.5.1  ANNUAL  AND  MONTHLY 
FLOW  DURATION 
SUMMARY  TABLES 
(All  flows  In  n^/s) 
(Area  1n  km<) 


Sl*f*ARY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AAO01  PIGEON  RIVER  AT  MIDDLE  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:         1550 

PER  ANNUAL  JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  ^3«E» 

0  303.000  18.400  11.300  161.000  281.000  303.000  178.000  97.400  99.700  216.000  127.000  200.000  25.900 

1  103.000  12.700  9.630  22.700  151.000  168.000  79.900  39.400  28.900  66.500  66.800  54.700  22.400 

2  82.700  11.300  8.780  16.700  131.000  132.000  69.100  34.000  21.100  36.800  56.600  43.900  21.200 

3  71.400  10.800  7.930  12.700  118.000  119.000  62.600  29.400  18.900  31.700  43.300  37.100  19.700 

4  62.600  10.300  7.360  10.200  108.000  111.000  57.500  27.600  17.000  28.000  39.400  33.700  18.400 

5  55.800  10.000  7.080  9.340  104.000  104.000  54.100  26.200  16.100  23.700  35.700  31.100  17.000 

6  50.400  9.630  6.800  8.350  97.100  97.700  52.400  24.400  15.100  21.500  31.700  29.400  15.30C 

7  46.400  9.340  6.630  8.070  94.000  94.900  50.400  23.000  14.000  19.500  30.000  27.800  13.900 

8  43.000  9.060  6.310  8.070  89.800  90.600  48.400  22.200  13.300  18.400  28.200  26.400  12.500 

9  39.900  8.780  6.230  7.790  85.800  87.200  47.000  21.300  12.300  16.700  26.600  24.400  11.900 

10  37.100  8.640  6.230  7.080  84.400  83.800  46.200  20.700  11.700  15.700  24.600  22.100  11.300 

11  34.500  8.210  6.230  6.800  81.300  81.600  44.700  19.700  11.100  14.800  23.100  20.700  11.000 

12  32.600  7.650  5.950  6.510  77.000  79.300  43.600  19.000  10.600  14.300  21.900  19.700  1C.500 

13  30.600  7.220  5.800  6.230  74.200  78.200  42.500  18.400  10.000  13.600  21.200  18.100  10.300 

14  28.600  6.940  5.800  6.230  72.500  76.500  41.300  18.000  9.680  13.000  20.400  16.400  9.910 

15  26.800  6.800  5.660  5.950  70.200  74.200  40.200  17.600  9.430  12.700  19.700  15.100  9.340 

16  25.200  6.570  5.660  5.690  68.000  72.500  39.100  17.300  9.090  12.100  18.700  14.400  9.060 

17  23.600  6.510  5.520  5.660  65.100  70.200  38.500  16.900  8.780  11.600  17.700  14.000  8.920 

18  22.300  6.310  5.380  5.520  61.700  69.100  37.400  16.600  8.640  11.000  17.200  13.600  8.640 

19  21.300  6.230  5.210  5.380  60.000  68.000  36.800  16.200  8.410  10.500  16.600  13.100  8. 500 

20  20.200  5.970  4.960  5.380  58.000  66.300  36.500  15.900  8.300  9.910  16.100  12.700  8.350 

21  19.300  5.660  4.810  5.380  55.800  65.100  35.700  15.600  8.070  9.660  15.600  12.200  8.130 

22  18.100  5.410  4.500  5.380  54.700  63.700  35.100  15.300  7.990  9.200  :c.100  11.800  7.930 

23  17.200  5.320  4.470  5.240  52.100  62.300  34.500  15.100  7.840  8.890  .,.800  11.600  7.650 

24  16.400  4.900  4.390  5.240  50.400  61.200  34.300  15.000  7.700  8.640  14.200  11.300  7.500 

25  15.600  4.810  4.220  5.100  49.000  60.300  33.700  14.600  7.560  8.350  13.600  11.300  7.220 

26  15.000  4.590  4.110  5.100  47.900  58.900  32.800  14.300  7.480  8.070  13.300  11.000  6.910 

27  14.200  4.530  3.990  5.040  46.400  57.500  32.600  14.000  7.360  7.840  12.700  10.800  6.800 

28  13.600  4.470  3.960  4.980  45.600  56.400  31.400  13.700  7.220  7.590  12.300  10.500  6.510 

29  13.000  4.300  3.880  4.960  44.200  55.500  31.100  13.500  7.080  7.500  11.900  10.200  6.310 

30  12.400  4.250  3.820  4.870  43.000  54.700  30.600  13.300  6.990  7.250  11.400  10.100  6.090 

31  11.900  4.250  3.820  4.810  42.500  53.500  29.700  13.100  6.910  7.020  11.100  9.680  i  99C 

32  11.300  4.250  3.680  4.670  41.100  52.400  29.400  12.800  6.800  6.940  10.800  9.630  5.660 

33  11.000  4.190  3.400  4.530  39.600  51.300  28.600  12.700  6.710  6.800  10.500  9.430  5.660 

34  10.500  4.110  3.400  4.470  38.500  50.700  28.300  12.400  6.540  6.630  10.000  9.090  S  440 

35  10.100  4.020  3.400  4.390  36.800  49.800  27.800  12.300  6.510  6.510  9.680  8.980  5.380 

36  9.680  3.960  3.400  4.300  36.200  48.700  27.100  12. 100  6.480  6.400  9.200  8.780 

37  9.370  3.880  3.310  4.250  34.500  48.100  26.600  11.900  6.370  6.290  8.810  8  640 

38  9.060  3.710  3.280  4.220  33.400  47.300  26.300  11.800  6.310  6.170  8.5O0  8.500  5.0*0 

39  8.780  3.680  3.200  4.110  32.000  46.700  25.800  11.500  6.140  6.090  7.990  8  350  4  810 

40  8.500  3.600  3.140  4.020  31.100  45.900  25.300  11.200  6.090  6.030  7.650  I  . 

41  8.240  3.540  3.110  3.960  30.300  45.300  24.800  11.000  6.000  5.890  7.390  7.990 
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SIHVW  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS         02AA001         PIGEON  RIVER  AT  MIDDLE  FAILS 

YEARS  OF  RECORD:        63  STATION  AREA:        1550 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    DECEM3ER 
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37.700 

20.300 

9.400 

5.180 

4.590 

5.270 

6.310 

3.960 

54 

5.660 

3.110 

2.780 

3.400 

19.800 

36.800 

20.100 

9.320 

5.100 

4.450 

5.180 

6.230 

3.960 

55 

5.520 

3.090 

2.780 

3.340 

19.400 

36.200 

19.700 

9.230 

5.040 

4.450 

5.040 

6.230 

3.910 

56 

5.380 

3.030 

2.720 

3.260 

18.400 

35.400 

19.500 

9.120 

4.960 

4.300 

4.930 

6.090 

3.820 

57 

5.240 

2.970 

2.690 

3.200 

18.100 

34.500 

19.200 

9.090 

4.870 

4.220 

4.810 

5.950 

3.740 

58 

5.100 

2.940 

2.690 

3.110 

17.200 

34.500 

18.700 

8.980 

4.810 

4.110 

4.730 

5.800 

3.680 

59 

4.960 

2.920 

2.690 

3.110 

17.000 

34.000 

18.400 

8.810 

4.760 

4.110 

4.620 

5.660 

3.680 

60 

4.810 

2.860 

2.690 

3.110 

16.400 

33.400 

18.200 

8.720 

4.670 

4.080 

4.530 

5.660 

3.680 

61 

4.760 

2.830 

2.660 

3.060 

15.900 

32.800 

17.700 

8.580 

4.560 

3.940 

4.450 

5.520 

3.600 

62 

4.530 

2.830 

2.660 

2.970 

15.500 

32.600 

17.400 

8.500 

4.500 

3.850 

4.360 

5.380 

3.540 

63 

4.470 

2.830 

2.630 

2.940 

15.000 

31.700 

17.000 

8.470 

4.450 

3.770 

4.280 

5.240 

3.400 

64 

4.360 

2.830 

2.610 

2.830 

14.400 

31.100 

16.700 

8.270 

4.390 

3.710 

4.190 

5.100 

3.400 

65 

4.250 

2.800 

2.550 

2.830 

14.200 

30.600 

16.400 

8.070 

4.280 

3.630 

4.130 

4.980 

3.400 

66 

4.190 

2.780 

2.550 

2.830 

13.600 

30.300 

15.900 

7.930 

4.220 

3.600 

4.110 

4.840 

3.340 

67 

4.110 

2.720 

2.550 

2.800 

13.000 

29.200 

15.600 

7.840 

4.190 

3.510 

4.030 

4.810 

3.260 

3.960  2.690  2.520  2.750        12.500        28.600        15.300  7.590  4.110  3.400  3.960  4.810  3.230 

3.880  2.690         2.440         2.720        11.900        28.200        15.100         7.500         4.110         3.400         3.880         4.670         3.230 

3.770         2.690         2.410         2.690        11.300       27.600        14.800         7.330         4.080         3.370         3.820         4.530         3.140 


71 

3.680 

2.660 

2.410 

2.690 

11.000 

27.300 

14.400 

7.220 

3.990 

3.310 

3.740 

4.500 

3.110 

72 

3.600 

2.630 

2.380 

2.660 

10.200 

26.500 

14.000 

6.990 

3.850 

3.230 

3.650 

4.390 

3.110 

73 

3.480 

2.550 

2.380 

2.660 

9.910 

25.900 

13.600 

6.850 

3.790 

3.200 

3.570 

4.300 

3.060 

74 

3.400 

2.550 

2.320 

2.630 

9.460 

24.900 

13.500 

6.710 

3.680 

3.140 

3.510 

4.250 

3.030 

75 

3.400 

2.550 

2.290 

2.610 

8.920 

24.200 

13.200 

6.570 

3.570 

3.090 

3.400 

4.190 

2.970 

76 

3.280 

2.520 

2.270 

2.550 

8.500 

24.100 

13.000 

6.510 

3.450 

3.030 

3.400 

4.080 

2.920 

77 

3.200 

2.490 

2.270 

2.550 

8.210 

23.500 

12.700 

6.370 

3.400 

2.970 

3.310 

3.960 

2.860 

78 

3.110 

2.410 

2.270 

2.520 

7.930 

22.900 

12.500 

6.090 

3.340 

2.920 

3.230 

3.940 

2.830 

79 

3.090 

2.390 

2.240 

2.440 

7.650 

22.400 

12.300 

5.920 

3.230 

2.860 

3.140 

3.790 

2.830 

80 

2.970 

2.390 

2.130 

2.410 

7.360 

21.900 

12.000 

5.800 

3.090 

2.800 

3.110 

3.680 

2.830 

81 

2.890 

2.380 

2.130 

2.410 

7.080 

21.500 

11.800 

5.660 

3.030 

2.750 

3.030 

3.620 

2.780 

82 

2.830 

2.320 

2.120 

2.380 

6.800 

21.000 

11.600 

5.610 

2.920 

2.720 

2.940 

3.540 

2.690 

83 

2.830 

2.270 

2.120 

2.380 

6.800 

20.600 

11.300 

5.410 

2.830 

2.660 

2.890 

3.450 

2.690 

84 

2.750 

2.270 

2.100 

2.290 

6.510 

19.900 

10.800 

5.240 

2.780 

2.610 

2.800 

3.400 

2.610 

85 

2.690 

2.180 

1.980 

2.270 

6.230 

19.300 

10.400 

4.980 

2.720 

2.490 

2.690 

3.310 

2.550 

86 

2.660 

2.120 

1.980 

2.270 

6.230 

18.700 

9.770 

4.810 

2.610 

2.460 

2.550 

3.110 

2.550 

87 

2.550 

2.120 

1.980 

2.270 

5.950 

17.700 

9.340 

4.640 

2.490 

2.350 

2.460 

3.090 

2.440 

88 

2.520 

1.980 

1.930 

2.120 

5.660 

17.000 

8.920 

4.530 

2.460 

2.270 

2.410 

2.940 

2.410 

89 

2.410 

1.930 

1.840 

2.120 

5.380 

16.200 

8.410 

4.250 

2.380 

2.210 

2.270 

2.830 

2.380 

90 

2.380 

1.910 

1.810 

2.040 

5.240 

15.300 

7.790 

4.110 

2.320 

2.210 

2.210 

2.780 

2.270 

91 

2.290 

1.840 

1.700 

1.980 

5.100 

14.800 

7.360 

3.740 

2.210 

2.150 

2.150 

2.660 

2.270 

92 

2.270 

1.730 

1.700 

1.980 

4.810 

13.900 

6.570 

3.570 

2.120 

2.070 

2.010 

2.550 

2.270 

93 

2.130 

1.730 

1.590 

1.890 

4.530 

13.000 

6.140 

3.400 

1.980 

1.980 

1.930 

2.520 

2.120 

94 

2.070 

1.700 

1.590 

1.890 

4.390 

11.300 

5.610 

3.230 

1.810 

1.900 

1.780 

2.410 

2.070 

95 

1.950 

1.640 

1.560 

1.840 

3.960 

9.400 

4.900 

2.940 

1.760 

1.760 

1.760 

2.270 

1.870 

96 

1.810 

1.590 

0.951 

1.700 

3.680 

7.500 

4.390 

2.750 

1.610 

1.610 

1.700 

2.120 

1.760 

97 

1.700 

1.420 

0.951 

1.560 

3.540 

6.230 

3.940 

2.490 

1.500 

1.560 

1.420 

1.900 

1.560 

98 

1.530 

1.190 

0.850 

1.420 

3.170 

5.410 

3.310 

2.320 

1.360 

1.360 

1.300 

1.590 

1.190 

99        0.951  0.051  0.232         0.934         2.780         4.250         2.860         2.070  1.130         1.130         0.510         0.340         0.082 

100        0.028         0.028         0.130         0.224         2.410         2.380         2.240         1.670         0.765         0.566         0.396         0.113         0.059 

MEAN    14.415  4.166  3.478  4.954        34.914        46.482        25.140        11.620  6.599  8.436        10.899        10.174  5.822 


SU*V\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:         3760 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


02AB004  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  CUTLET  OF  DOG  LAKE 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3c?     X~CBE?     ^.B^c?     ZZJ^GE? 


0 

260.000 

56.400 

56.400 

54.900 

142.000 

259.000 

256.000 

164.000 

260.000 

184.000 

150.000 

134.000 

SS.20C 

1 

114.000 

54.700 

54.900 

54.700 

78.700 

184.000 

184.000 

108.000 

98.000 

99.400 

84.900 

54.700 

53.700 

2 

87.200 

54.100 

54.700 

54.100 

54.900 

140.000 

146.000 

98.300 

71.100 

68.200 

69.900 

54.400 

53.50C 

3 

70.200 

53.000 

53.800 

53.500 

53.000 

125.000 

132.000 

87.500 

58.000 

55.500 

55.500 

54.100 

:3  OOC 

4 

57.800 

52.400 

53.300 

53.000 

51.800 

112.000 

121.000 

80.400 

50.400 

52.100 

54.700 

53.700 

52  « 

5 

54.700 

51.800 

53.000 

52.700 

51.500 

104.000 

115.000 

72.900 

48.700 

49.800 

54.100 

52.400 

52.100 

6 

53.600 

51.300 

52.700 

51.800 

51.500 

91.100 

107.000 

66.000 

45.900 

47.200 

52.700 

51.800 

51.300 

7 

52.700 

50.400 

52.400 

51.800 

51.300 

86.700 

101.000 

60.600 

45.000 

43.300 

51.500 

50.800 

:1  DOC 

8 

51.800 

49.800 

51.800 

51.500 

51.000 

80.100 

91.700 

55.100 

43.900 

41.900 

50.700 

50.100 

49  30C 

9 

51.500 

49.600 

51.500 

51.500 

50.400 

69.700 

87.500 

54.400 

42.900 

40.200 

49.600 

47.600 

47.900 

10 

51.000 

47.900 

51.300 

51.300 

49.800 

61.400 

84.100 

53.000 

41.900 

39.100 

47.600 

--:  m 

46.400 

11 

50.100 

46.400 

51.000 

51.000 

49.600 

58.600 

79.300 

51.800 

41.300 

38.200 

44.200 

45.000 

45.600 

12 

49.600 

45.300 

50.400 

50.400 

49.000 

57.800 

75.900 

50.700 

40.800 

37.400 

42.200 

43.200 

45.000 

13 

48.400 

44.600 

50.100 

50.100 

48.100 

54.100 

72.200 

48.400 

40.200 

36.500 

41.600 

41.900 

44.500 

14 

47.000 

44.200 

50.100 

49.800 

46.700 

52.100 

64.800 

47.300 

39.600 

35.700 

40.500 

41.300 

43.900 

15 

45.600 

43.700 

49.600 

49.800 

44.500 

51.500 

60.800 

46.400 

38.900 

35.400 

39.900 

40.500 

43.300 

16 

44.500 

43.000 

47.900 

49.600 

41.400 

51.500 

59.200 

45.300 

38.500 

34.500 

38.500 

39.900 

b  an 

17 

43.300 

42.500 

45.800 

49.000 

39.900 

50.400 

55.800 

44.200 

37.800 

34.000 

37.100 

S  «B 

41.000 

IS 

42.500 

42.200 

44.800 

49.000 

38.200 

50.100 

54.500 

43.000 

36.800 

33.700 

36.000 

38.800 

«  u 

19 

41.600 

41.600 

44.500 

48.700 

37.400 

49.300 

54.100 

42.300 

36.200 

33.400 

35.100 

38.500 

S    DC 

20 

40.800 

41.300 

44.200 

48.400 

36.600 

48.100 

53.600 

41.900 

35.400 

32.800 

34.000 

37.700 

39.100 

21 

39.900 

40.700 

43.700 

47.600 

35.500 

46.400 

52.70" 

41.200 

34.500 

32.300 

33.400 

37.600 

38.700 

22 

39.100 

40.100 

43.000 

46.800 

34.000 

43.000 

51.60. 

40.500 

34.000 

31.600 

32.600 

37.100 

37.900 

23 

38.500 

39.400 

42.500 

46.200 

33.700 

40.200 

51.300 

39.600 

33.400 

30.900 

31.700 

36.600 

37.400 

24 

37.700 

39.100 

42.000 

45.600 

32.300 

37.700 

50.700 

38.200 

32.800 

30.500 

31.400 

k  m 

36.800 

2^ 

37.100 

38.800 

41.600 

45.300 

31.400 

36.000 

49.600 

37.700 

32.300 

30.000 

30.900 

35.400 

N   » 

26 

36.200 

38.500 

41.300 

44.700 

30.600 

33.700 

48.700 

36.800 

31.700 

29.700 

30.000 

34.900 

35  800 

27 

35.700 

38.100 

41.100 

43.900 

30.000 

32.300 

48.100 

36.000 

30.900 

29.400 

29.700 

34.500 

35.40C 

28 

35.100 

37.900 

40.500 

43.300 

29.700 

30.000 

47.900 

35.400 

30.600 

29.200 

29.200 

34  300 

4    J. 

?'J 

34.500 

37.400 

40.000 

42.900 

28.900 

28.300 

45.600 

34.800 

30.000 

28.900 

28.600 

33.700 

34  500 

30 

34.000 

36.800 

39.600 

42.200 

28.200 

27.600 

43.900 

34.500 

29.700 

28.900 

28.300 

33.400 

34  300 

31 

33.700 

36.200 

39.100 

41.200 

27.800 

26.600 

42.800 

34.300 

29.400 

28.600 

28.000 

32.800 

m  n 

32 

33.100 

35.900 

38.200 

40.300 

27.300 

25.900 

41.300 

34.300 

29.200 

28.300 

27.700 

32  600 

33. TO 

33 

32.800 

35.400 

37.900 

39.400 

26.000 

24.800 

40.500 

33.700 

28.800 

28.300 

27.600 

B 

33  400 

34 

32.300 

34.800 

37.100 

38.600 

25.800 

23.500 

39.600 

33.100 

28.300 

28.100 

V  i> 

31.700 

33.100 

35 

32.000 

34.500 

36.800 

37.900 

24.700 

22.600 

39. 100 

32.600 

27.900 

27.800 

27.200 

31.400 

33.100 

36 

31.400 

34.000 

36.500 

37.100 

24.100 

21.600 

37.700 

31.400 

27.200 

27.400 

B  *> 

30.900 

32  ex 

37 

31.100 

34.000 

36.200 

36.500 

23.200 

20.600 

36.500 

31.100 

27.000 

27.200 

26.400 

I    :,> 

a 

38 

30.600 

33.700 

36.000 

36.000 

22.500 

19.900 

35.100 

30.300 

26.800 

.!    -i> 

B    >> 

i  a 

>> 

39 

30.000 

33.400 

35.700 

35.400 

21.700 

18.900 

34.900 

30.000 

26.400 

:•  *.« 

25.700 

•> 

B 

40 

29.700 

33.400 

35.400 

35.100 

21.100 

18.100 

33.100 

29.400 

25  800 

26.100 

B 

29  400 

B 

41 

29.200 

33.100 

35.100 

34.800 

20.100 

17.300 

32.300 

28.900 

25.500 

B  -i< 

.4     Bf 

B 

42 

28.600 

32.900 

34.800 

34.500 

19.000 

16.700 

31.100 

.'•■  BOO 

25.100 

25.100 

24  300 

B 

1 

4  1 

28.300 

32.800 

34.500 

34.300 

18.300 

15.900 

30  000 

28.300 

24.700 

24.400 

B 

0 

JV 

44 

28.000 

32.700 

34.300 

33.700 

17.200 

15.000 

29.700 

27.800 

24.100 

24.200 

• 

<> 

45 

27.600 

32.600 

34.000 

33.400 

16.600 

14  400 

■  BO 

:  •  .m 

23.800 

23.700 

« 

B 

>> 

46 

27.300 

32.300 

33.400 

33.100 

16.200 

13.700 

27.400 

26.500 

23.200 

*. 

B 

B 

1' 

47 

26.900 

32.000 

33.100 

32.800 

16.100 

13.200 

H  •.» 

r  n 

22.700 

B 

B 

.     4i 

u 

26.500 

32.000 

32.800 

32  600 

1',   UXI 

12.400 

25.800 

u 

::  BO 

0 

<- 

1 

' 

49 

26.100 

31.700 

\:  m«i 

\:  i«»i 

14.800 

11  800 

24.400 

..   .,,. 

21  900 

•« 

" 

B 

SLKfWRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:        63  STATION  AREA:         3760 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


02A8004  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  OUTLET  OF  DOG  LAKE 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NCVEM3ER    DEC9€EK 


50 

25.700 

31.400 

32.300 

32.000 

13.700 

11.300 

23.500 

25.000 

21.500 

21.700 

21.700 

26.800 

28.600 

51 

25.300 

31.100 

32.000 

31.400 

13.100 

10.600 

22.700 

24.200 

21.000 

21.400 

21.600 

26.600 

28.300 

52 

24.900 

30.600 

32.000 

31.200 

12.200 

10.300 

21.600 

23.600 

20.800 

20.800 

21.500 

26.300 

28.300 

53 

24.400 

30.300 

31.700 

31.100 

11.700 

10.100 

20.700 

23.300 

20.500 

20.300 

21.200 

25.800 

28.100 

54 

23.900 

30.000 

31.400 

30.900 

11.400 

9.600 

20.200 

22.800 

20.300 

19.900 

21.000 

25.700 

27.800 

55 

23.500 

29.400 

31.400 

30.300 

10.500 

9.060 

19.800 

22.300 

20.000 

19.700 

20.700 

25.500 

27.600 

56 

23.000 

29.200 

30.900 

29.700 

10.400 

8.780 

19.400 

21.800 

19.900 

19.400 

20.300 

25.100 

27.300 

57 

22.500 

28.300 

30.600 

28.900 

10.100 

8.010 

19.100 

21.100 

19.600 

19.100 

19.900 

24.700 

27.000 

58 

22.000 

28.100 

30.300 

28.600 

9.370 

7.250 

18.300 

20.600 

19.500 

18.700 

19.600 

24.300 

26.700 

59 

21.400 

27.800 

30.000 

28.000 

8.830 

6.340 

17.800 

20.300 

19.100 

18.600 

19.300 

24.000 

26.400 

60 

20.900 

27.600 

29.700 

27.600 

8.500 

5.920 

17.300 

20.200 

18.700 

18.300 

19.000 

23.700 

26.000 

61 

20.500 

27.400 

28.900 

27.400 

8.010 

5.180 

17.100 

20.000 

18.100 

17.700 

18.800 

23.200 

25.600 

62 

20.000 

27.300 

28.300 

27.100 

7.280 

4.600 

16.700 

19.900 

17.800 

17.300 

18.500 

22.700 

25.100 

63 

19.700 

27.000 

27.900 

26.900 

6.820 

3.910 

16.100 

19.600 

17.600 

17.000 

18.400 

22.500 

24.90C 

64 

19.300 

26.600 

27.600 

26.500 

6.170 

3.170 

15.400 

19.300 

17.300 

16.400 

18.000 

22.000 

24.90C 

65 

18.900 

26.100 

27.400 

26.200 

5.800 

2.610 

15.100 

18.900 

17.100 

15.900 

17.400 

21.300 

24.700 

66 

18.600 

25.900 

27.200 

26. 100 

5.070 

2.040 

14.300 

18.500 

16.700 

15.700 

17.000 

20.700 

24.400 

67 

18.100 

25.700 

26.700 

25.800 

3.960 

1.530 

13.400 

17.600 

16.300 

15.200 

16.500 

20.600 

24.000 

68 

17.500 

25.200 

26.200 

25.500 

3.260 

1.420 

13.000 

16.800 

15.800 

14.600 

16.100 

20.500 

23.800 

69 

17.000 

25.000 

25.700 

25.200 

2.240 

1.360 

12.400 

16.200 

15.600 

14.300 

15.700 

20.000 

23.400 

70 

16.400 

24.800 

25.400 

24.800 

1.420 

0.850 

11.900 

15.500 

15.100 

13.700 

15.300 

19.600 

23.000 

71 

15.900 

24.300 

25.200 

24.500 

1.420 

0.708 

10.900 

15.100 

14.700 

13.200 

15.000 

19.300 

22.500 

72 

15.300 

23.800 

24.900 

24.000 

1.270 

0.651 

10.200 

14.800 

14.300 

12.600 

14.700 

19.200 

22.100 

73 

14.800 

23.400 

24.600 

23.600 

0.736 

0.595 

9.770 

14.700 

13.900 

12.100 

14.200 

19.000 

21.400 

74 

14.200 

22.500 

24.200 

23.000 

0.708 

0.340 

8.720 

14.000 

13.400 

11.600 

13.800 

18.600 

21.000 

75 

13.600 

22.000 

23.900 

22.200 

0.481 

0.283 

8.410 

13.400 

13.300 

11.600 

13.600 

18.200 

20.600 

76 

12.900 

21.500 

23.800 

21.500 

0.283 

0.283 

7.710 

12.700 

12.700 

11.300 

13.100 

17.600 

20.100 

77 

12.200 

21.100 

23.500 

20.600 

0.283 

0.283 

6.680 

12.300 

12.200 

10.500 

12.600 

17.400 

19.900 

78 

11.600 

20.800 

23.300 

19.900 

0.283 

0.283 

6.030 

11.700 

11.900 

10.500 

12.300 

16.900 

19.300 

79 

10.900 

20.200 

22.900 

19.200 

0.283 

0.283 

5.140 

11.000 

11.400 

10.100 

11.500 

16.400 

18.900 

80 

10.500 

20.000 

22.500 

18.900 

0.283 

0.283 

3.910 

10.300 

11.000 

9.710 

11.500 

16.000 

18.800 

81 

10.100 

19.700 

21.800 

18.700 

0.283 

0.283 

3.180 

10.100 

10.700 

9.030 

10.700 

15.300 

18.700 

82 

9.530 

18.900 

21.200 

18.200 

0.283 

0.142 

2.270 

9.540 

10.500 

8.550 

10.400 

14.800 

18.100 

83 

8.920 

18.700 

20.100 

17.200 

0.283 

0.142 

1.420 

9.460 

10.300 

8.240 

9.680 

14.500 

17.800 

84 

8.240 

18.600 

19.500 

16.700 

0.000 

0.057 

1.360 

8.830 

10.000 

7.730 

9.290 

14.400 

17.100 

85 

7.420 

18.300 

19.100 

16.100 

0.000 

0.000 

0.708 

8.210 

9.630 

6.850 

8.300 

13.300 

16.300 

86 

6.370 

17.200 

18.400 

15.400 

0.000 

0.000 

0.595 

7.560 

9.230 

6.140 

7.730 

12.500 

15.400 

87 

5.660 

16.100 

17.600 

15.100 

0.000 

0.000 

0.300 

7.140 

8.920 

5.660 

6.970 

11.800 

14.200 

88 

5.070 

15.300 

16.500 

14.200 

0.000 

0.000 

0.283 

6.310 

8.520 

5.070 

5.890 

11.100 

13.800 

89 

3.990 

14.600 

15.500 

13.200 

0.000 

0.000 

0.283 

5.200 

7.620 

5.040 

5.340 

10.500 

12.500 

90 

2.720 

14.100 

14.800 

12.300 

0.000 

0.000 

0.283 

3.740 

6.970 

4.470 

5.150 

9.800 

11.200 

91 

1.420 

12.500 

13.900 

11.700 

0.000 

0.000 

0.040 

2.830 

6.090 

3.110 

4.560 

9.060 

10.900 

92 

0.708 

11.100 

11.300 

11.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.950 

5.300 

1.330 

3.880 

8.470 

10.500 

93 

0.283 

10.500 

10.400 

9.970 

0.000 

0.000 

0.000 

0.283 

5.040 

0.283 

2.860 

8.010 

10.500 

94 

0.283 

10.400 

10.300 

8.890 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

4.130 

0.283 

1.810 

6.370 

9.400 

95 

0.000 

9.680 

9.260 

7.450 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.690 

0.000 

0.566 

5.690 

8.410 

96 

0.000 

8.180 

7.730 

6.060 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.130 

0.000 

0.481 

4.330 

7.420 

97 

0.000 

6.030 

6.400 

5.750 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.200 

6.300 

98 

0.000 

5.660 

4.640 

4.220 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.330 

5.410 

99 

0.000 

5.100 

4.020 

2.720 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.450 

100 

0.000 

0.283 

2.520 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.283 

MEAN 

27.740 

30.612 

32.437 

32.111 

19.423 

25.642 

35.135 

28.533 

25.096 

23.329 

24.338 

27.384 

29.068 

SIMW?Y  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         56  STATION  AREA:         6480 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


02AB006  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  KAMINISTIQUIA 


APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     NCV&BES     :£3€E? 


0 

575.000 

217.000 

134.000 

199.000 

294.000 

513.000 

575.000 

377.000 

385.000 

292.000 

251.000 

243.000 

123. OOC 

1 

260.000 

128.000 

83.800 

82.100 

246.000 

408.000 

411.000 

246.000 

156.000 

179.000 

183.000 

143.000 

::i  »: 

2 

206.000 

116.000 

75.300 

78.700 

222.000 

365.000 

360.000 

204.000 

116.000 

142.000 

168.000 

120.000 

94.000 

3 

176.000 

108.000 

73.100 

77.000 

208.000 

309.000 

303.000 

179.000 

109.000 

131.000 

151.000 

108.000 

9C.30C 

4 

154.000 

99.100 

72.200 

76.200 

187.000 

276.000 

261.000 

164.000 

101.000 

117.000 

139.000 

100.000 

87.800 

5 

142.000 

88.300 

71.900 

74.200 

180.000 

260.000 

241.000 

153.000 

89.800 

99.400 

126.000 

96.000 

54.40C 

6 

131.000 

82.700 

71.400 

73.100 

166.000 

240.000 

223.000 

144.000 

82.100 

86.100 

119.000 

91.500 

52.40C 

7 

123.000 

78.400 

70.800 

72.500 

158.000 

223.000 

215.000 

135.000 

77.000 

80.400 

113.000 

89.300 

=  1  30C 

8 

115.000 

77.000 

70.500 

71.400 

148.000 

209.000 

207.000 

127.000 

73.900 

77.600 

103.000 

86.900 

80.100 

9 

109.000 

75.900 

70.200 

70.800 

144.000 

198.000 

199.000 

122.000 

71.400 

73.900 

94.300 

85.500 

79.300 

10 

103.000 

75.000 

69.400 

69.900 

137.000 

189.000 

192.000 

114.000 

69.400 

70.800 

90.000 

e-  ::■: 

77.900 

11 

97.700 

73.300 

68.800 

69.400 

132.000 

178.000 

182.000 

110.000 

67.700 

68.800 

87.200 

81.800 

--:  r«: 

12 

92.800 

71.600 

67.700 

69.100 

127.000 

168.000 

173.000 

106.000 

66.300 

67.100 

84.100 

80.100 

75.600 

13 

88.900 

70.200 

66.800 

68.500 

122.000 

164.000 

164.000 

101.000 

65.100 

65.100 

79.600 

77.600 

74.500 

14 

85.800 

69.400 

66.500 

68.000 

117.000 

160.000 

154.000 

97.100 

64.000 

64.000 

76.700 

74.200 

"2.800 

15 

83.000 

68.200 

66.000 

67.700 

112.000 

154.000 

149.000 

92.300 

62.600 

62.900 

71.900 

71.900 

71.600 

16 

80.100 

66.500 

65.100 

67.400 

108.000 

150.000 

145.000 

89.800 

61.400 

61.700 

69.400 

70.800 

63.900 

17 

78.200 

65.100 

64.800 

66.800 

105.000 

146.000 

140.000 

87.400 

60.600 

60.900 

66.300 

67.700 

69.900 

18 

76.200 

65.100 

64.400 

66.300 

102.000 

143.000 

136.000 

85.800 

59.500 

59.700 

62.900 

65.100 

58  30C 

19 

74.500 

65.100 

63.900 

66.300 

98.800 

141.000 

130.000 

84.400 

58.600 

58.300 

60.300 

62.900 

67.400 

20 

72.800 

63.700 

63.400 

66.300 

95.600 

138.000 

127.000 

82.100 

57.900 

56.900 

59.200 

61.400 

66.000 

21 

71.400 

62.900 

63.400 

65.700 

92.600 

134.000 

124.000 

80.400 

57.500 

56.100 

58.300 

59.700 

54.30C 

22 

70.200 

61.700 

63.100 

65.400 

88.900 

132.000 

121.000 

79.600 

56.800 

54.700 

57.800 

57.500 

62.900 

23 

69.100 

61.400 

61.400 

64.800 

87.500 

129.000 

118.000 

77.900 

56.100 

54.100 

56.600 

56.600 

61.700 

24 

68.000 

60.600 

59.200 

64.000 

85.000 

127.000 

114.000 

76.200 

55.800 

53.400 

55.800 

56.100 

60.300 

25 

66.800 

58.900 

57.800 

63.100 

83.000 

123.000 

111.000 

74.800 

55.300 

52.700 

54.700 

55.800 

60.000 

26 

66.000 

58.900 

57.200 

61.200 

81.000 

122.000 

108.000 

72.500 

54.600 

52.400 

53.800 

55.500 

58  90C 

27 

65.100 

58.600 

56.100 

61.200 

79.600 

120.000 

106.000 

71.400 

53.800 

51.600 

52.700 

54.700 

57.300 

28 

64.000 

57.500 

55.300 

60.900 

78.200 

117.000 

104.000 

70.200 

53.400 

51.000 

5:  4v\ 

54.100 

56  600 

?'i 

63.100 

56.100 

54.700 

59.200 

77.300 

115.000 

103.000 

69.200 

52.700 

50.700 

51.800 

53.800 

56  400 

30 

61.700 

55.500 

54.200 

57.200 

75.900 

112.000 

100.000 

68.500 

52.400 

50.100 

51.300 

53.500 

56  000 

31 

60.600 

55.000 

54.000 

55.800 

74.800 

111.000 

97.700 

67.400 

52.100 

49.600 

50.700 

53.200 

55  500 

g 

59.500 

54.500 

53.500 

54.900 

73.600 

109.000 

95.700 

67.100 

51.500 

49.000 

50.000 

53.000 

•    .M. 

33 

58.900 

54.000 

53.500 

54.500 

72.800 

107.000 

94.600 

66.000 

50.900 

48.700 

49.300 

52.400 

M  • 

H 

57.800 

53.500 

53.200 

54.400 

71.900 

106.000 

92.600 

65.100 

50.400 

47.900 

48.700 

52.000 

35 

56.900 

53.000 

53.200 

54.400 

70.800 

103.000 

90.600 

64.300 

50.100 

47.300 

47.900 

51.500 

53  900 

36 

56.100 

52.300 

53.000 

53.900 

69.600 

101.000 

89.200 

63.700 

49.300 

46.700 

47  300 

51.000 

,. 

37 

55.500 

51.800 

52.600 

53.400 

68.800 

99.700 

86.900 

62.900 

49.000 

46.200 

4-  n 

V         'I 

53.000 

38 

54.700 

51.300 

51.900 

52.700 

68.200 

97.400 

85.000 

62.100 

48.700 

45.900 

4-    :.v 

v      4>< 

39 

54.400 

51.000 

51.500 

52.100 

67.400 

95.400 

83.800 

61.200 

48.400 

45.600 

4-      »» 

v      .» 

D 

411 

53.800 

50.800 

50.800 

51.000 

66.300 

93.400 

82.400 

60.300 

47.900 

45  300 

44  600 

" 

41 

53.200 

50.500 

50.400 

51.000 

65.700 

91.200 

79.900 

59.700 

47.600 

44.700 

43.900 

.    g 

42 

52.900 

50.100 

50.100 

50.700 

64.800 

89.800 

78.400 

59.500 

47.000 

44  500 

*■-  n 

V         *.» 

43 

52.400 

49.800 

49.600 

50.100 

64.000 

86.900 

77.000 

58.900 

46.700 

♦4  AX' 

4     n 

" 

x   «a 

44 

51.800 

49.800 

49.000 

50.100 

62.700 

84.700 

75.600 

58.500 

4-    .<» 

4     :.l 

4.    .IX 

.     g 

45 

51.200 

49.600 

48.400 

49  900 

61.700 

83.000 

74.600 

•  ■  n 

45.900 

43  000 

4      B 

46 

50.700 

49.300 

48.000 

49.300 

60.300 

81.300 

73.300 

57.500 

45  300 

4.    M 

4'.    *\ 

>   a 

0 

47 

50.400 

49.300 

47.300 

48.600 

59.500 

79  000 

71.400 

56  600 

45.000 

42  500 

4.    4vl 

o 

■' 

48 

49.800 

49.000 

46.700 

48.100 

59.500 

77.300 

70.500 

'<     4.» 

44  500 

4.     •.« 

*       «< 

i-  <> 

1 

49 

49.300 

48.400 

46.700 

47.600 

VI    'III 

75.400 

■    QO 

56.100 

4      r.» 

4i  HO 

4       >» 

" 

4'    .IV 

SOfWRY  TABL£  FRCM  FLCW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         56  STATION  AREA:         6480 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


02AB006  KAMINISTIOUIA  RIVER  AT  KAMINISTIQUIA 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVEM3ER    DECEMBER 


49.000 
48.400 
47.900 
47.300 
46.700 
46.400 
45.900 
45.600 
45.300 
44.700 


47.300 
46.200 
46.200 
46.200 
45.300 
44.700 
44.700 
44.700 
44.200 
43.600 


46.700 
46.700 
45.900 
45.300 
45.300 
45.000 
44.700 
44.700 
44.200 
44.200 


47.000 
46.700 
46.400 
45.900 
45.900 
45.600 
45.600 
45.000 
44.500 
43.900 


57.800 
56.600 
55.500 
54.800 
54.100 
53.800 
53.200 
52.400 
51.800 
51.500 


74.500 
72.200 
70.500 
69.000 
67.100 
66.000 
64.600 
63.100 
61.900 
60.600 


68.000 
66.300 
64.300 
62.900 
61.200 
60.000 
58.900 
58.000 
57.200 
55.800 


55.700 
55.000 
54.400 
54.000 
53.200 
53.000 
52.100 
51.500 
51.000 
50.700 


43.000 
42.800 
42.500 
41.900 
41.600 
41.100 
40.800 
40.200 
39.900 
39.600 


40.800 
40.500 
39.900 
39.600 
39.200 
38.800 
38.500 
38.200 
37.900 
37.700 


40.200 
39.900 
39.600 
39.400 
39.100 
38.500 
37.900 
37.700 
37.200 
36.800 


45.600 
45.200 
44.700 
44.500 
44.200 
43.900 
43.600 
43.600 
43.300 
43.000 


47.300 
47.000 
46.700 
46.400 
45.900 
45.900 
45.900 
45.600 
45.600 
45.000 


44.500 
43.900 
43.400 
43.000 
42.500 
42.200 
41.900 
41.300 
41.000 
40.500 


43.000 
42.800 
42.800 
42.200 
42.200 
41.100 
41.100 
41.100 
40.500 
40.500 


43.900 
43.900 
43.900 
43.300 
42.500 
41.900 
41.900 
41.100 
41.100 
40.500 


43.000 
43.000 
42.800 
42.800 
42.800 
42.500 
42.500 
41.900 
41.300 
40.500 


51.300 
50.700 
50.700 
50.400 
49.800 
49.000 
48.700 
48.100 
47.600 
47.000 


59.700 
58.900 
58.300 
57.500 
56.400 
55.500 
54.800 
54.100 
53.200 
52.700 


54.900 
54.100 
53.200 
52.700 
52.100 
51.500 
51.000 
50.100 
49.300 
49.000 


49.800 
49.300 
48.700 
48.100 
47.900 
47.300 
46.400 
46.200 
45.600 
45.300 


39.100 
38.800 
38.200 
37.700 
37.300 
36.800 
36.500 
36.000 
35.400 
34.800 


37.200 
37.100 
36.800 
36.500 
36.000 
35.700 
34.800 
34.300 
33.700 
33.100 


36.500 
36.000 
35.400 
35.100 
34.600 
34.300 
34.000 
33.700 
33.400 
33.100 


42.800 
42.500 
42.500 
42.200 
41.900 
41.600 
41.000 
40.500 
40.000 
39.600 


44.700 
44.500 
43.900 
43.700 
43.300 
42.200 
41.900 
41.900 
41.600 
41.600 


39.900 
39.600 
39.100 
38.500 
37.900 
37.400 
36.800 
36.500 
36.000 
35.400 


39.600 
39.100 
39.100 
38.500 
37.900 
36.800 
36.000 
36.000 
35.700 
35.100 


40.500 
39.400 
39.400 
37.700 
37.700 
37.700 
36.500 
36.000 
35.400 
35.100 


39.900 
39.900 
39.600 
39.000 
38.200 
37.900 
37.100 
36.500 
36.500 
36.200 


47.000 
46.200 
46.200 
45.600 
44.700 
44.500 
43.400 
43.000 
42.500 
41.600 


51.800 
51.000 
49.800 
49.000 
48.100 
47.300 
46.200 
45.600 
44.700 
43.900 


48.400 
47.900 
47.300 
46.700 
45.900 
45.600 
45.000 
44.200 
43.300 
42.500 


44.700 
43.900 
43.600 
43.000 
42.500 
41.900 
41.300 
40.800 
39.900 
39.600 


34.500 
33.700 
32.800 
32.300 
31.700 
31.100 
30.600 
30.000 
29.400 
29.200 


32.600 
32.000 
31.400 
30.600 
30.000 
29.300 
28.600 
28.000 
27.300 
26.300 


32.800 
32.300 
32.000 
31.700 
31.400 
31.100 
30.900 
30.600 
30.300 
30.000 


39.400 
39.100 
38.500 
38.200 
37.900 
37.100 
36.800 
36.500 
35.700 
35.700 


41.600 
41.100 
40.500 
39.600 
39.600 
39.600 
39.400 
39.400 
38.500 
37.400 


34.800 
34.300 
34.000 
33.400 
32.600 
32.000 
31.100 
30.600 
30.000 
29.300 


35.100 
34.800 
34.800 
34.000 
33.400 
32.800 
32.300 
32.300 
31.700 
30.900 


34.800 
34.500 
34.300 
34.300 
34.000 
34.000 
34.000 
33.400 
31.400 
30.600 


36.000 
35.400 
34.800 
34.500 
34.500 
34.000 
33.700 
33.700 
32.300 
32.300 


41.100 
40.800 
39.900 
38.800 
38.200 
37.700 
37.400 
36.500 
34.500 
33.700 


43.000 
42.400 
41.600 
41.100 
40.200 
39.600 
39.100 
38.200 
37.500 
36.500 


41.900 
41. 100 
40.200 
39.600 
38.800 
37.700 
37.100 
36.000 
34.800 
34.000 


39.100 
38.500 
38.200 
37.400 
36.500 
36.000 
34.800 
34.000 
33.400 
32.000 


28.800 
28.200 
27.800 
27.300 
26.800 
26.300 
25.300 
24.600 
23.900 
23.100 


25.600 
25.000 
24.400 
23.700 
23.200 
22.700 
22.200 
21.700 
21.400 
21.000 


29.500 
29.100 
28.600 
28.300 
27.900 
27.600 
27.100 
26.300 
25.700 
25.100 


35.100 
34.500 
34.000 
33.700 
32.800 
32.300 
31.400 
30.900 
30.300 
29.700 


36.500 
36.200 
36.200 
35.700 
35.100 
34.500 
34.000 
32.800 
32.000 
31.100 


90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 


28.300 
27.300 
26.300 
24.800 
23.800 
22.500 
21.400 
20.200 
19.200 
17.300 
5.240 


30.900 
30.300 
30.300 
28.300 
26.600 
26.600 
21.100 
19.500 
15.000 
14.100 
6.230 


29.700 
29.700 
29.700 
27.600 
27.600 
27.000 
26.500 
21.700 
19.000 
16.200 
13.500 


31.400 
30.600 
28.900 
28.900 
26.400 
24.600 
24.000 
22.800 
21.800 
19.800 
15.700 


32.600 
31.200 
29.400 
27.400 
25.500 
23.800 
23.800 
21.700 
21.500 
19.200 
14.000 


35.400 
34.300 
33.100 
31.700 
30.300 
29.000 
26.800 
23.700 
21.500 
19.400 
15.500 


33.100 
32.300 
31.400 
29.700 
28.600 
26.800 
25.100 
23.100 
20.900 
19.500 
10.800 


31.700 
30.900 
30.000 
29.400 
27.000 
25.500 
23.700 
22.200 
20.500 
18.700 
11.600 


22.000 
21.200 
20.800 
20.400 
20.100 
19.800 
19.300 
18.700 
18.100 
16.600 
6.940 


20.700 
20.300 
20.100 
19.800 
19.400 
18.900 
18.300 
17.700 
16.600 
13.600 
6.400 


24.200 
23.800 
23.300 
22.700 
22.000 
21.100 
20.000 
19.300 
18.700 
15.500 
5.240 


28.900 
28.300 
27.100 
26.500 
25.500 
24.500 
22.800 
21.100 
20.200 
18.400 
11.900 


31.100 
30.800 
30.300 
30.300 
28.600 
25.200 
24.700 
24.700 
21.900 
18.500 
10.900 


MEAN    60.740        50.993        48.399        49.709        72.832        99.072        92.819        66.655        47.835        46.982        50.562        51.314        51.144 


SU*V\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AB006          f^IhG  RIVER  NEAR  THUNDER  BAY 

YEARS  OF  RECORD:         33  STATION  AREA:  187 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER  OCTOBER    NCVEM3E?    ^^BE? 

0  54.600  1.420  0.631  11.800  49.600  64.600  26.600  49.300  33-100  60.000  24.400  29.400  6.250 

1  18.300  1.010  0.572  7.700  32.600  22.900  15.800  8.240  5.100  15.300  10.900  10.100  2.830 

2  14.100  0.765  0.510  4.870  28.100  17.800  9.510  5.280  4.220  10.400  9.530  8.100  2.120 

3  11.200  0.680  0.485  3.960  26.000  14.800  7.940  4.470  3.850  7.560  8.300  6.710  1.730 

4  9.230  0.643  0.460  3.400  23.700  12.200  7.020  3.930  3.240  7.000  6.140  5.660  1.610 

5  7.870  0.580  0.436  2.920  21.800  11.400  6.510  3.200  2.630  5.210  5.110  5.130  1.430 

6  6.850  0.564  0.416  2.290  21.000  10.700  5.580  2.830  2.230  4.220  4.670  4.540  1.390 

7  6.120  0.552  0.416  1.750  19.600         9.880  5.180  2.630  2.020  3.790  4.540  4.440  1.270 

8  5.470  0.535  0.416  1.500  18.900         9.290  4.670  2.350  1.870  3.430  4.280  4.260  1  19C 

9  4.980  0.515  0.411  1.270  17.800         8.850  4.450  2.110  1.720  2.920  3.940  3.880  1.09C 

10  4.590  0.487  0.368  1.100  17.400         8.470  4.250  1.980  1.610  2.630  3.560  3.600  1.020 

11  4.290  0.479  0.347  1.030  16.800         8.010  4.120  1.790  1.450  2.330  3.380  3.280  0.950 

12  3.960  0.453  0.340  0.760  16.300         7.730  3.960  1.690  1.320  2.120  3.140  3.140  0.905 

13  3.630  0.453  0.331  0.663  16.000         7.310  3.740  1.610  1.200  1.950  2.900  3.000  :  £~ 

14  3.360  0.428  0.320  0.566  15.500         7.020  3.530  1.530  1.050  1.860  2.740  2.750  0.850 

15  3.110  0.416  0.311  0.552  14.800         6.770  3.360  1.450  1.000  1.760  2.610  2.670  0.821 

16  2.870  0.416  0.311  0.498  14.500         6.570  3.260  1.390  0.937  1.710  2.420  2.530  0.802 

17  2.700  0.416  0.283  0.460  13.900         6.460  3.110  1.300  0.876  1.650  2.300  2.330  0.785 

18  2.530  0.397  0.283  0.450  13.600         6.260  2.990  1.230  0.843  1.560  2.190  2.130  0.765 

19  2.330  0.388  0.283  0.438  13.100         6.130  2.920  1.200  0.753  1.500  2.100  2.010  0.748 

20  2.190  0.379  0.263  0.425  12.700         6.000  2.830  1.180  0.714  1.430  2.000  1.920  0.716 

21  2.030  0.360  0.253  0.416  12.300         5.860  2.730  1.140  0.670  1.360  1.920  1.800  0.694 

22  1.920  0.340  0.243  0.408  12.000         5.750  2.670  1.100  0.636  1.310  1.840  1.740  0.674 

23  1.800  0.322  0.237  0.394  11.700         5.680  2.610  1.040  0.610  1.220  1.770  1.690  0.654 

24  1.700  0.306  0.232  0.371  11.300         5.550  2.550  0.980  0.595  1.140  1.730  1.640  0.631 

25  1.630  0.296  0.227  0.363  10.800         5.440  2.460  0.953  0.555  1.120  1.690  1.590  0.624 

26  1.560  0.289  0.217  0.345  10.500         5.300  2.410  0.898  0.521  1.060  1.640  1.560  0.6O9 

27  1.490  0.283  0.210  0.340  10.300         5.180  2.370  0.861  0.481  0.991  1.600  1.550  0.597 

28  1.420  0.283  0.204  0.337         9.710         5.040  2.320  0.821  0.45O  0.960  1.580  1.530  0.590 

29  1.350  0.283  0.200  0.323         9.430         4.980  2.240  0.785  0.433  0.925  1.550  1.500  0.580 

30  1.270  0.283  0.193  0.314  9.030         4.930  2.210  0.725  0.416  0.889  1.500  1.470  0.566 

31  1.200  0.278  0.187  0.311  8.860  4.840  2.170  0.680  0.399  0.850  1.460  1.440  D  SSt 

32  1.130  0.271  0.181  0.292  8.500  4.790  2.140  0.646  0.396  0.787  1.430  1.400 

33  1.090  0.263  0.170  0.292  8.240  4.670  2.090  0.631  0.385  0.746  1.400  1.360  0.530 

34  1.020  0.255  0.161  0.292          7.990  4.560  2.060  0.600  0.367  0.722  1.370  1.330  0  B9 

35  0.966  0.255  0.156  0.292          7.760  4.440  1.990  0.595  0.351  0.719  1.340  1.300 

36  0.913  0.246  0.156  0.283          7.530          4.380  1.950  0.586  0.340  0.682  1.300  1  M 

37  0.864  0.241  0.147  0.283          7.360          4.300  1.910  0.561  0.328  0.646  1.260  1.210  0.481 

38  0.821  0.235  0.142  0.283          7.160          4.190  1.870  0.538  0.317  0.623  1230  1. 180  01 

39  0.776  0.229  0.142  0.283          6.970          4.120  1.820  0.521  0.306  0.595  1.200  1.150  0.460 

40  0.733  0.227  0.142  0.260          6.770          4.050  1.780  0  499  0.294  0.595  1.160 

41  0.686  0.227  0.142  0.244          6.600          3.910  1.730  0.481  0.285  0.583  1.120  1  100  u- 


42 

0.651 

0.223 

0.142 

0.229 

6.430 

3.850 

1.680 

0.464 

0.272 

0.554 

M 

- 

43 

0.623 

0.218 

0.142 

0.221 

6.250 

3.790 

1.670 

0.453 

0.261 

0.530 

:   v 

1.050 

44 

0.595 

0.212 

0.142 

0.201 

6.000 

3.710 

1.590 

0.432 

0.255 

0.481 

1.010 

0  405 

45 

0.578 

0.207 

0.142 

0.196 

5.720 

3.620 

1.570 

0.419 

0.249 

i\ 

■ 

46 

0.555 

0.201 

0.136 

0.193 

5.550 

3.510 

1.520 

0  402 

0  H 

0  453 

o  *« 

I 

** 

47 

0.530 

0.198 

0.130 

0.190 

5.380 

3  470 

1.470 

l-     if 

u- 

1 

0  166 

48 

0.501 

0.198 

0.129 

0.189 

5.270 

3.400 

1  460 

0.385 

0  41f> 

.  ■ 

49 

0.479 

0.191 

0.127 

0.181 

5.010 

3.330 

1  430 

0.J71 

0  855 

SU*WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AB006          NEEBIN3  RIVER  NEAR  THLICER  BAY 

YEARS  OF  RECORD:        33  STATION  AREA:  187 

PER    ANNUAL       JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JJC           JULY  AUQUST      SEPTEM3ER  OCTOBER    NOVB6ER    DECB-BER 

50  0.453  0.184  0.127  0.173  4.960  3.260  1.400  0.362  0.215  0.368  0.850  0.892  0.340 

51  0.440  0.178  0.121  0.170  4.810  3.150  1.370  0.357  0.212  0.3S1  0.827  0.868  0.340 

52  0.425  0.170  0.118  0.167  4.670  3.100  1.300  0.343  0.204  0.340  0.816  0.844  0.335 

53  0.413  0.170  0.117  0.156  4.500  3.050  1.270  0.340  0.198  0.334  0.787  0.821  0.319 

54  0.396  0.170  0.113  0.150  4.360  2.970  1.230  0.331  0.195  0.317  0.765  0.799  0.311 

55  0.374  0.170  0.113  0.144  4.250  2.900  1.200  0.328  0.193  0.311  0.739  0.765  0.311 

56  0.361  0.170  0.113  0.142  4.100  2.830  1.170  0.317  0.183  0.299  0.710  0.736  0.311 

57  0.340  0.159  0.108  0.142  3.910  2.770  1.140  0.311  0.173  0.283  0.685  0.711  0.300 

58  0.336  0.156  0.105  0.142  3.680  2.720  1.110  0.301  0.170  0.262  0.658  0.685  0.292 

59  0.320  0.153  0.099  0.142  3.510  2.660  1.080  0.286  0.170  0.250  0.637  0.680  0.283 

60  0.311  0.150  0.096  0.142  3.430  2.610  1.030  0.283  0.165  0.241  0.623  0.651  0.283 

61  0.297  0.147  0.095  0.132  3.280  2.560  1.000  0.278  0.159  0.227  0.595  0.645  0.283 

62  0.286  0.142  0.093  0.127  3.170  2.500  0.974  0.272  0.153  0.221  0.595  0.631  0.283 

63  0.283  0.142  0.091  0.122  3.090  2.430  0.961  0.266  0.147  0.207  0.572  0.623  0.278 

64  0.278  0.142  0.091  0.119  2.920  2.380  0.934  0.258  0.142  0.198  0.557  0.605  0.265 

65  0.261  0.142  0.091  0.113  2.830  2.320  0.906  0.249  0.136  0.193  0.538  0.590  0.258 

66  0.255  0.142  0.088  0.113  2.710  2.270  0.883  0.241  0.133  0.181  0.510  0.566  0.255 

67  0.241  0.142  0.085  0.113  2.630  2.240  0.850  0.235  0.130  0.170  0.481  0.548  0.255 

68  0.229  0.133  0.085  0.113  2.500  2.160  0.811  0.227  0.125  0.170  0.456  0.535  0.255 

69  0.224  0.127  0.085  0.113  2.320  2.070  0.782  0.221  0.119  0.167  0.445  0.510  0.242 

70  0.212  0.125  0.085  0.113  2.210  2.020  0.759  0.217  0.113  0.159  0.396  0.501  0.228 

71  0.201  0.124  0.085  0.113  2.100  1.970  0.736  0.210  0.113  0.156  0.391  0.490  0.227 

72  0.198  0.122  0.085  0.110  1.980  1.920  0.714  0.204  0.113  0.153  0.368  0.481  0.216 

73  0.189  0.121  0.083  0.105  1.900  1.870  0.680  0.198  0.110  0.147  0.362  0.453  0.205 

74  0.178  0.119  0.081  0.096  1.830  1.820  0.657  0.187  0.108  0.142  0.340  0.453  0.198 

75  0.170  0.114  0.075  0.093  1.700  1.780  0.623  0.181  0.106  0.142  0.331  0.428  0.190 

76  0.164  0.113  0.068  0.093  1.590  1.720  0.612  0.176  0.102  0.139  0.316  0.425  0.184 

77  0.156  0.113  0.065  0.092  1.500  1.670  0.595  0.170  0.099  0.135  0.311  0.413  0.178 

78  0.147  0.113  0.062  0.091  1.360  1.640  0.586  0.167  0.096  0.129  0.306  0.396  0.170 

79  0.142  0.112  0.057  0.091  1.250  1.590  0.566  0.159  0.091  0.125  0.288  0.374  0.161 

80  0.142  0.108  0.057  0.091  1.140  1.550  0.538  0.147  0.088  0.119  0.283  0.368  0.153 

81  0.136  0.105  0.057  0.086  1.130  1.520  0.510  0.142  0.085  0.119  0.269  0.340  0.142 

82  0.128  0.099  0.057  0.085  1.050  1.490  0.481  0.142  0.085  0.113  0.255  0.340  0.142 

83  0.122  0.065  0.057  0.085  0.991  1.440  0.453  0.137  0.085  0.113  0.241  0.311  0.142 

84  0.116  0.085  0.057  0.085  0.812  1.360  0.425  0.129  0.082  0.113  0.227  0.300  0.142 

85  0.113  0.085  0.054  0.082  0.680  1.300  0.419  0.119  0.079  0.110  0.215  0.275  0.134 

86  0.113  0.085  0.048  0.071  0.566  1.250  0.392  0.117  0.077  0.108  0.204  0.263  0.130 

87  0.106  0.085  0.037  0.064  0.462  1.190  0.368  0.113  0.071  0.108  0.198  0.255  0.122 

88  0.096  0.079  0.031  0.060  0.442  1.130  0.343  0.113  0.068  0.102  0.195  0.238  0.113 

89  0.091  0.076  0.028  0.057  0.422  1.060  0.337  0.101  0.057  0.085  0.179  0.227  0.113 

90  0.085  0.057  0.028  0.054  0.382  0.968  0.323  0.093  0.057  0.085  0.171  0.212  0.099 

91  0.085  0.057  0.028  0.051  0.343  0.906  0.311  0.088  0.057  0.079  0.161  0.204  0.091 

92  0.082  0.057  0.028  0.034  0.311  0.838  0.289  0.085  0.057  0.071  0.153  0.198  0.068 

93  0.074  0.034  0.028  0.028  0.292  0.790  0.281  0.085  0.057  0.062  0.142  0.193  0.079 

94  0.059  0.034  0.028  0.028  0.283  0.651  0.261  0.082  0.051  0.057  0.142  0.181  0.057 

95  0.057  0.031  0.028  0.028  0.255  0.566  0.227  0.079  0.045  0.055  0.113  0.170  0.051 

96  0.051  0.028  0.028  0.028  0.201  0.493  0.198  0.062  0.037  0.048  0.113  0.142  0.045 

97  0.034  0.028  0.025  0.028  0.173  0.447  0.173  0.057  0.028  0.028  0.093  0.110  0.040 

98  0.028  0.026  0.021  0.028  0.113  0.354  0.119  0.057  0.028  0.028  0.065  0.085  0.031 

99  0.028  0.021  0.018  0.026  0.091  0.261  0.085  0.028  0.028  0.022  0.076  0.079  0.028 
100  0.008  0.018  0.013  0.014  0.028  0.227  0.028  0.028  0.013  0.008  0.051  0.068  0.025 

MEAN  1.783  0.243  0.165  0.559  7.356  4.420  2.101  0.966  0.639  1.368  1.559  1.530  0.515 


SU*V\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  O2AB0O9 

YEARS  OF  RECORD:         29  STATION  AREA:         2300 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


SHEBAfCCWAN  RIVER  AT  SUNSWHI 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     OCTOBER     NCVE*€E?     ^T3€P 


0 

351.000 

30.300 

41.300 

46.700 

279.000 

210.000 

351.000 

264.000 

82.400 

234.000 

148.000 

107. 000 

5C.30C 

1 

127.000 

26.300 

20.200 

37.400 

177.000 

166.000 

155.000 

127.000 

54.400 

134.000 

a  x>: 

77.000 

48. IOC 

2 

104.000 

22.100 

19.100 

35.400 

157.000 

136.000 

131.000 

103.000 

49.600 

100.000 

79.600 

65.700 

36.500 

3 

92.000 

21.700 

17.800 

34.000 

141.000 

127.000 

120.000 

94.000 

45.600 

85.400 

73.500 

59.500 

34.000 

4 

84.700 

21.100 

17.500 

30.900 

131.000 

121.000 

108.000 

83.300 

39.900 

74.100 

70.200 

55.800 

32.600 

5 

77.600 

20.500 

17.300 

30.000 

121.000 

114.000 

96.800 

72.700 

36.800 

65.700 

66.300 

52.700 

31.900 

6 

72.500 

20.100 

17.300 

29.700 

110.000 

108.000 

92.000 

64.800 

34.000 

62.000 

60.800 

50.200 

3C.30C 

7 

68.000 

19.800 

17.300 

29.200 

107.000 

105.000 

88.600 

59.500 

32.800 

58.000 

59.200 

47.000 

::  :■:■: 

8 

64.600 

19.300 

17.100 

28.000 

102.000 

100.000 

82.100 

57.200 

31.600 

53.200 

57.200 

45.300 

28.900 

9 

60.900 

18.800 

16.700 

26.300 

98.000 

98.000 

79.200 

53.800 

30.300 

47.600 

54.200 

-:  m 

2e.30C 

10 

58.000 

18.400 

15.900 

25.200 

94.500 

94.900 

75.900 

50.100 

29.700 

42.800 

51.000 

39.600 

27.200 

11 

55.300 

18.000 

15.600 

24.500 

90.400 

92.600 

73.600 

47.900 

28.100 

41.900 

48.600 

38.000 

25.500 

12 

52.400 

17.700 

15.400 

23.600 

88.600 

91.700 

71.100 

45.000 

26.000 

40.200 

45.200 

36.200 

25.000 

13 

49.800 

17.400 

15.300 

23.100 

87.200 

89.800 

69.900 

42.500 

24.600 

37.900 

42.800 

34.500 

24.600 

14 

47.300 

17.100 

15.200 

22.500 

85.500 

88.300 

68.000 

41.100 

22.900 

36.000 

39.500 

33.800 

24.200 

15 

44.700 

16.800 

15.100 

21.700 

82.100 

86.100 

66.500 

38.800 

22.100 

34.200 

37.600 

32.900 

23.800 

16 

42.800 

16.500 

15.000 

21.200 

79.800 

85.200 

65.900 

37.700 

21.900 

32.800 

34.800 

32.300 

23.500 

17 

40.800 

16.300 

14.900 

20.800 

78.700 

83.500 

64.300 

36.200 

21.600 

30.900 

33.400 

31.400 

22.900 

18 

38.800 

16.100 

14.800 

20.400 

76.200 

82.100 

62.600 

34.800 

21.100 

30.300 

32.800 

30.300 

22.300 

19 

37.100 

15.900 

14.600 

20.000 

74.400 

81.000 

60.600 

33.700 

20.700 

28.600 

31.600 

29.800 

21.900 

20 

35.400 

15.800 

14.400 

19.500 

72.800 

79.300 

59.000 

33.  IX 

20.100 

27.700 

30.300 

29.400 

21.700 

21 

34.300 

15.600 

14.300 

19.000 

69.900 

78.200 

58.600 

32.300 

19.700 

26.700 

29.700 

28.900 

21.300 

22 

33.100 

15.600 

14.200 

18.800 

68.000 

77.000 

56.900 

31.700 

19.300 

25.800 

29.200 

28.600 

21.100 

23 

32.000 

15.500 

14.100 

18.400 

66.200 

75.600 

56.100 

31.100 

19.000 

24.800 

28.600 

28.300 

:.  a.- 

24 

30.900 

15.300 

14.000 

18.200 

64.600 

75.000 

54.900 

30.600 

18.600 

24.200 

28.000 

::  n 

20.400 

2S 

30.200 

15.200 

13.900 

18.000 

62.600 

73.600 

53.500 

30.100 

18.300 

23.400 

27.600 

27.300 

20.000 

26 

29.400 

15.100 

13.800 

17.800 

62.000 

72.200 

52.400 

29.700 

17.700 

22.900 

27.300 

26.800 

19.000 

27 

28.600 

15.000 

13.700 

17.600 

60.900 

70.800 

51.200 

29.200 

17.500 

22.500 

27.000 

26.400 

18.400 

26 

27.800 

15.000 

13.500 

17.500 

58.300 

70.500 

50.400 

28.600 

17.100 

21.700 

26.700 

H  -o 

u  n 

29 

27.200 

14.800 

13.400 

17.100 

56.400 

69.000 

50.000 

28.000 

16.600 

21.000 

26.200 

;•  m 

17.700 

30 

26.300 

14.700 

13.300 

16.800 

53.500 

68.500 

49.000 

27.600 

16.400 

20.200 

25.800 

H  Bt 

17.300 

31 

25.500 

14.500 

13.200 

16.500 

51.800 

68.000 

47.900 

27.300 

16.200 

19.700 

25.600 

24.400 

17.100 

32 

24.800 

14.400 

13.200 

16.300 

50.700 

66.800 

47.600 

26.800 

16.000 

19.000 

25.300 

23.800 

17.000 

33 

24.100 

14.300 

13.200 

16.100 

50.100 

66.300 

47.000 

26.200 

15.600 

18.500 

25.200 

23.100 

16.700 

34 

23.400 

14.200 

13.100 

16.000 

48.700 

65.300 

46.200 

26.000 

15.300 

18.000 

25.000 

.     :.v 

.:   av 

35 

22.700 

14.100 

13.100 

15.800 

47.000 

64.600 

45.300 

25.700 

15.000 

17.100 

24.500 

22.100 

16.100 

36 

22.000 

14.000 

13.100 

15.600 

45.300 

63.200 

45.000 

25.300 

14.600 

16.700 

24.000 

21.500 

15.900 

37 

21.500 

13.900 

12.900 

15.400 

43.300 

62.600 

44.700 

24.600 

14.300 

16.400 

23.400 

21.100 

15  000 

38 

21.000 

13.900 

12.900 

15.300 

41.900 

61.600 

44.200 

24.100 

14.000 

16.100 

.  n 

•     'i 

4U 

39 

20.500 

13.900 

12.800 

15.200 

41.300 

60.600 

43.500 

24.000 

13.900 

15.800 

21.800 

|    aa 

15.100 

40 

20.000 

13.900 

12.700 

15.100 

40.800 

60.000 

42.800 

23.500 

13.700 

15.500 

21.100 

-    .'< 

41 

19.500 

13.900 

12.700 

15.000 

39.900 

59.700 

42.500 

23.000 

13.400 

u  .«» 

I    r«» 

B 

42 

19.000 

13.800 

12.600 

14.900 

39.100 

58.900 

42.200 

22.700 

13.000 

14  800 

I  B 

H  •«> 

13  MO 

41 

18.600 

13.800 

12.600 

14.800 

38.200 

57.900 

41.000 

22.400 

||     JU 

14.200 

19.000 

13  500 

44 

18.100 

13.700 

12.500 

14.700 

37.100 

57.500 

41.100 

22.100 

12.500 

13  900 

19  400 

u 

<> 

45 

17.700 

13.700 

12.500 

14.000 

36.200 

56.800 

40.800 

21.900 

12.300 

13.700 

U  •♦» 

.        'A 

13  100 

46 

17.300 

13.500 

12.400 

14.400 

35.700 

56.400 

39.900 

21.700 

12  100 

«» 

H  -.» 

o 

47 

17.000 

13.500 

12.400 

14.200 

35.100 

55.500 

39  100 

21.400 

11.900 

1 1  BB 

H  ai 

<> 

0 

48 

16.600 

13.400 

12.300 

14.000 

34.800 

54.800 

38.300 

21.100 

11.000 

|]  *v 

*.« 

*> 

49 

16.300 

13.300 

12.300 

13.900 

34.300 

B  BO 

37.900 

|    n 

'. .   '.« 

•' 

Q 

SU*V\RY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AB0O9 

YEARS  OF  RECORD:         29  STATION  AREA:         2800 

PER     ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      KWRCH  APRIL 


SF€BANDCWAN  RIVER  AT  SUNSHINE 


JUNE 


AUGUST      SEPTEMBER     OCTOBER    NOVBBER    DECEMBER 


50 

16.000 

13.200 

12.200 

13.800 

34.000 

53.100 

36.600 

20.500 

11.300 

12.300 

16.300 

16.100 

12.500 

51 

15.700 

13.000 

12.200 

13.700 

33.100 

52.600 

35.700 

20.200 

11.100 

11.800 

15.900 

15.700 

12.300 

52 

15.400 

12.900 

12.100 

13.600 

32.300 

51.500 

35.400 

20.000 

10.900 

11.500 

15.600 

15.100 

12.200 

53 

15.200 

12.700 

12.100 

13.400 

31.700 

51.000 

34.700 

19.700 

10.800 

11.300 

15.100 

14.700 

12.000 

54 

15.000 

12.400 

12.000 

13.200 

31.100 

50.100 

34.000 

19.300 

10.700 

11.100 

14.900 

14.400 

11.900 

55 

14.700 

12.200 

11.900 

13.000 

30.300 

49.000 

33.500 

19.200 

10.500 

10.600 

14.200 

14.000 

11.500 

56 

14.400 

11.900 

11.800 

12.900 

29.400 

48.100 

33.000 

18.900 

10.400 

10.500 

13.900 

13.700 

11.400 

57 

14.200 

11.700 

11.700 

12.700 

28.900 

47.600 

32.800 

18.700 

10.100 

10.200 

13.400 

13.300 

11.200 

58 

13.900 

10.900 

11.600 

12.700 

28.100 

46.400 

32.300 

18.500 

9.910 

9.990 

13.200 

13.100 

11.000 

59 

13.700 

10.500 

11.500 

12.600 

27.600 

45.500 

31.900 

18.200 

9.800 

9.880 

12.700 

12.900 

10.800 

60 

13.500 

10.300 

11.400 

12.500 

27.200 

44.700 

31.100 

18.000 

9.600 

9.690 

12.500 

12.700 

10.600 

61 

13.300 

10.200 

11.300 

12.500 

26.200 

44.300 

30.800 

17.700 

9.390 

9.460 

12.000 

12.500 

10.400 

62 

13.100 

10.000 

11.200 

12.300 

25.300 

43.300 

30.300 

17.400 

9.340 

9.290 

11.700 

12.100 

10.400 

63 

12.900 

9.940 

11.100 

12.200 

24.400 

42.400 

30.000 

17.100 

9.270 

9.180 

11.200 

11.700 

10.200 

64 

12.600 

9.800 

10.900 

12.000 

24.100 

41.100 

29.400 

16.700 

9.150 

9.030 

10.900 

11.400 

9.980 

65 

12.500 

9.700 

10.800 

11.700 

23.500 

40.400 

29.000 

16.400 

8.980 

8.690 

10.600 

11.100 

9.500 

66 

12.300 

9.630 

10.600 

11.600 

22.900 

39.400 

28.600 

16.100 

8.860 

8.550 

10.400 

10.900 

9.030 

67 

12.100 

9.490 

10.300 

11.500 

22.400 

38.500 

28.200 

16.000 

8.670 

8.270 

10.200 

10.600 

8.920 

68 

11.800 

9.340 

10.100 

11.200 

21.800 

37.900 

27.600 

15.900 

8.500 

8.150 

9.970 

10.100 

8.780 

69 

11.500 

9.200 

9.910 

11.000 

21.400 

37.100 

27.400 

15.600 

8.300 

8.040 

9.770 

9.800 

8.640 

70 

11.300 

8.980 

9.850 

10.700 

19.800 

36.600 

26.700 

15.500 

8.210 

7.930 

9.540 

9.600 

8.520 

71 

11.000 

8.830 

9.740 

10.500 

19.000 

35.700 

26.300 

15.200 

8.100 

7.840 

9.330 

9.350 

8.450 

72 

10.700 

8.720 

9.620 

10.300 

18.400 

34.800 

25.800 

15.000 

7.960 

7.590 

8.990 

9.200 

8.300 

73 

10.400 

8.670 

9.530 

10.200 

17.700 

34.500 

25.400 

14.600 

7.840 

7.420 

8.720 

9.050 

8.100 

74 

10.200 

8.520 

9.370 

10.000 

17.300 

33.700 

24.800 

14.400 

7.670 

7.060 

8.210 

8.860 

7.960 

75 

9.900 

8.420 

9.200 

9.910 

16.900 

33.000 

24.100 

14.200 

7.500 

6.850 

8.070 

8.690 

7.820 

76 

9.650 

8.280 

9.000 

9.500 

16.700 

31.600 

23.400 

13.700 

7.220 

6.570 

7.840 

8.400 

7.670 

77 

9.400 

7.930 

8.610 

9.200 

16.400 

30.600 

23.100 

13.400 

6.970 

6.370 

7.680 

8.160 

7.590 

78 

9.150 

7.500 

8.350 

9.050 

16.200 

29.700 

22.500 

13.000 

6.740 

6.230 

7.600 

7.930 

7.450 

79 

8.900 

7.160 

7.840 

8.950 

15.900 

29.100 

22.000 

12.800 

6.630 

6.000 

7.320 

7.760 

7.380 

80 

8.650 

6.990 

7.500 

8.750 

15.700 

28.000 

21.500 

12.600 

6.470 

5.890 

7.100 

7.590 

7.280 

81 

8.410 

6.880 

7.420 

8.600 

15.400 

27.400 

20.600 

12.200 

6.230 

5.550 

6.990 

7.480 

7.250 

82 

8.180 

6.740 

7.360 

8.470 

14.900 

26.500 

20.000 

11.800 

6.070 

5.300 

6.880 

7.360 

7.170 

83 

7.930 

6.640 

7.330 

8.390 

14.600 

24.900 

19.200 

11.600 

5.940 

5.010 

6.700 

7.160 

7.100 

84 

7.640 

6.540 

7.220 

8.270 

14.200 

23.300 

18.800 

11.300 

5.680 

4.870 

6.600 

7.020 

7.020 

85 

7.400 

6.460 

6.650 

8.200 

13.700 

22.500 

18.600 

11.000 

5.410 

4.670 

6.430 

6.970 

6.980 

86 

7.200 

6.370 

6.280 

8.010 

13.500 

21.700 

18.100 

10.900 

5.130 

4.530 

5.950 

6.850 

6.910 

87 

6.990 

6.290 

5.970 

7.360 

13.100 

21.100 

17.500 

10.800 

4.850 

4.360 

5.380 

6.740 

6.850 

88 

6.770 

6.170 

5.800 

7.200 

12.800 

20.000 

16.700 

10.400 

4.560 

4.050 

5.070 

6.530 

6.620 

89 

6.570 

6.080 

5.610 

7.080 

12.300 

19.200 

15.900 

10.200 

4.330 

3.940 

4.780 

6.360 

6.750 

90 

6.300 

5.990 

5.550 

6.850 

12. 000 

18.300 

14.900 

9.630 

4.220 

3.790 

4.530 

6.230 

6.650 

91 

6.060 

5.860 

5.510 

6.480 

11.700 

17.400 

14.000 

9.290 

4.080 

3.670 

4.3O0 

6.060 

6.480 

92 

5.780 

5.730 

5.440 

6.230 

11.200 

16.700 

11.300 

8.470 

3.960 

3.530 

4.170 

5.890 

6.320 

93 

5.470 

5.650 

5.380 

6.170 

10.300 

15.500 

10.400 

7.700 

3.820 

3.330 

4.030 

5.490 

6.080 

94 

5.150 

5.440 

5.270 

6.000 

8.950 

14.400 

9.060 

7.250 

3.600 

3.250 

3.790 

5.110 

5.610 

95 

4.670 

5.210 

5.150 

5.750 

8.470 

12.800 

7.670 

6.480 

3.480 

2.940 

3.680 

4.080 

5.320 

96 

4.190 

4.640 

5.040 

5.470 

8.070 

11.300 

6.460 

5.660 

3.370 

2.730 

3.510 

3.570 

4.620 

97 

3.710 

4.080 

3.340 

5.240 

7.400 

9.460 

5.860 

4.690 

3.000 

2.710 

2.630 

2.660 

3.200 

98 

3.230 

3.340 

3.110 

5.100 

6.230 

8.160 

4.960 

4.200 

2.690 

2.660 

2.610 

2.640 

2.460 

99 

2.650 

2.660 

2.830 

4.560 

5.100 

6.970 

3.640 

3.370 

2.040 

2.620 

2.580 

2.560 

2.130 

100 

1.330 

1.980 

2.350 

4.160 

4.730 

5.380 

3.130 

2.690 

1.330 

1.840 

2.550 

2.540 

2.080 

►CAN 

25.376 

12.260 

11.628 

15.046 

45.665 

56.310 

43.240 

27.302 

14.553 

20.596 

22.351 

20.411 

14.841 

SIM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AB010 

YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:         6710 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  KAKABEKA  FALLS  POWE?HX£E 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTCBER     HCVB€E»     ZzZBGE? 


0 

504.000 

80.400 

91.700 

262.000 

504.000 

428.000 

479.000 

388.000 

292.000 

379.000 

263.000 

255.000 

107  UK 

1 

247.000 

69.700 

64.800 

80.400 

270.000 

374.000 

385.000 

227.000 

122.000 

193.000 

170.000 

142. 00C 

79.90C 

2 

199.000 

66.800 

63.400 

70.800 

243.000 

323.000 

331.000 

181.000 

101.000 

135.000 

153.000 

117.000 

74.2a 

3 

169.000 

65.200 

62.600 

69.700 

225.000 

286.000 

273.000 

168.000 

92.600 

116.000 

141.000 

99.400 

71.60C 

4 

147.000 

64.000 

62.000 

67.700 

198.000 

258.000 

232.000 

153.000 

80.400 

102.000 

122.000 

-;  :>:■: 

-.--  m 

5 

133.000 

62.700 

61.400 

66.500 

179.000 

240.000 

218.000 

136.000 

73.600 

87.500 

112.000 

86.700 

56.20C 

6 

120.000 

61.700 

61.200 

65.400 

165.000 

225.000 

209.000 

124.000 

65.100 

76.700 

103.000 

83.100 

57  «K 

7 

111.000 

60.900 

60.300 

64.300 

158.000 

214.000 

198.000 

114.000 

62.700 

69.700 

95.100 

79.600 

6c. ax 

8 

103.000 

59.500 

60.000 

63.400 

150.000 

204.000 

188.000 

108.000 

58.900 

65.300 

87.800 

77.000 

B4.400 

9 

96.000 

58.300 

59.500 

62.600 

143.000 

199.000 

178.000 

100.000 

57.200 

62.600 

82.700 

75.900 

62.900 

10 

90.100 

57.200 

58.900 

62.000 

139.000 

194.000 

169.000 

94.000 

55.500 

60.600 

78.200 

73.900 

5=  50C 

11 

85.000 

56.100 

58.000 

61.400 

134.000 

184.000 

155.000 

87.800 

54.400 

58.700 

75.300 

71.900 

57.500 

12 

81.100 

55.200 

57.200 

60.300 

127.000 

176.000 

146.000 

84.800 

53.200 

56.600 

72.200 

69.400 

55  ax 

13 

77.000 

54.700 

56.600 

59.700 

122.000 

171.000 

140.000 

81.900 

52.400 

55.200 

70.200 

BE  m 

54.900 

14 

74.100 

53.800 

56.100 

59.200 

118.000 

162.000 

135.000 

79.600 

51.800 

54.400 

66.300 

64.000 

54.100 

15 

71.100 

53.200 

55.800 

58.700 

114.000 

157.000 

130.000 

77.100 

51.300 

53.500 

64.600 

62.000 

53.500 

16 

68.800 

52.400 

55.500 

58.200 

111.000 

151.000 

125.000 

74.500 

50.700 

52.700 

61.400 

60.000 

52.700 

17 

66.500 

52.100 

55.200 

57.800 

107.000 

146.000 

119.000 

72.800 

50.100 

51.300 

58.000 

57.500 

51.800 

ie 

65.100 

51.500 

54.400 

57.200 

103.000 

143.000 

114.000 

70.800 

49.600 

50.400 

55.200 

56.100 

51.000 

19 

63.400 

50.500 

53.500 

56.600 

100.000 

138.000 

112.000 

69.400 

49.200 

49.600 

53.500 

:-4  at 

50.100 

20 

62.300 

50.100 

52.400 

56.100 

96.400 

134.000 

108.000 

68.200 

48.900 

49.000 

52.400 

53.500 

49.800 

21 

61.000 

49.300 

51.500 

55.800 

94.000 

130.000 

106.000 

66.300 

48.100 

48.400 

51.800 

52.000 

:-  CX 

22 

59.700 

48.700 

51.000 

55.500 

90.900 

127.000 

103.000 

64.800 

47.600 

47.900 

50.700 

s  «X 

49.000 

23 

58.500 

48.400 

50.100 

54.900 

88.300 

124.000 

102.000 

63.700 

47.000 

47.000 

49.300 

49.600 

-r  n 

24 

57.500 

47.900 

49.600 

54.100 

85.800 

121.000 

99.100 

62.000 

46.400 

46.400 

48.400 

:;  n 

«  n 

25 

56.400 

47.500 

49.000 

53.200 

84.100 

117.000 

97.100 

60.900 

45.900 

45.900 

47.900 

18  «X 

48.100 

26 

55.500 

47.300 

48.400 

52.400 

83.000 

114.000 

94.900 

59.700 

45.600 

45.300 

47.300 

48.100 

47.600 

27 

54.700 

47.000 

48.100 

51.500 

81.300 

112.000 

93.200 

58.300 

45.000 

44.700 

46.400 

47.900 

4-    W 

2ft 

53.800 

47.000 

47.800 

50.700 

79.200 

109.000 

91.700 

57.800 

44.500 

44.200 

46.200 

47.600 

4-     Xl 

29 

53.000 

46.700 

47.300 

50.400 

76.700 

107.000 

90.000 

56.600 

43.900 

43.600 

45.600 

47.300 

t  B 

30 

52.300 

46.400 

47.300 

49.600 

74.800 

105.000 

87.600 

55.500 

43.300 

43.300 

45.000 

4  n 

46.700 

31 

51.300 

46.200 

47.000 

49.300 

73.300 

104.000 

85.900 

54.700 

43.000 

43.000 

44.700 

v   -x 

4       4vl 

32 

50.700 

45.900 

46.700 

48.700 

72.200 

101.000 

84.100 

54.100 

42.500 

42.500 

44.200 

4-     4vX 

33 

50.100 

45.800 

46.400 

48.200 

70.500 

98.000 

82.100 

53.800 

42.300 

41.900 

43.800 

45  900 

45.900 

34 

49.300 

45.300 

46.200 

47.900 

68.500 

95.700 

80.700 

53.800 

41.900 

41.300 

43.300 

45  900 

45  6LY 

35 

48.700 

45.000 

46.000 

47.600 

67.400 

93.200 

78.400 

53.200 

41.600 

41.100 

4       XV 

45  600 

36 

48.200 

44.600 

46.000 

47.300 

66.500 

91.500 

76.500 

52.800 

41.200 

40.800 

4:. 800 

45  300 

|      .. 

37 

47.900 

44.300 

45.900 

47.300 

66.000 

89.800 

74.800 

52. 100 

40.800 

40.200 

42.200 

45  000 

0 

R 

47.300 

43.900 

45.800 

46.700 

65.400 

87.800 

73.600 

51.300 

40.500 

39.900 

41.600 

44   TO 

44   M 

39 

47.000 

43.900 

45.600 

46.200 

64.300 

85.500 

71.400 

50.700 

40.200 

39.600 

41.100 

44  n 

c 

46.700 

43.600 

45.300 

45.900 

63.400 

84.000 

69.700 

50.400 

39.900 

|  •,» 

i.     l« 

41 

46.300 

43.300 

44.800 

45.600 

62.600 

83.000 

68.500 

49.900 

39.600 

39.100 

40.200 

42 

45.900 

43.000 

44.500 

45.300 

62.000 

81.300 

67.400 

49.600 

39.100 

|    x» 

39  900 

;       1. 

41 

45.600 

42.800 

44.200 

45.000 

61.200 

79.300 

65.400 

49.000 

|    xv 

v      XV 

4v» 

(       V. 

.       1. 

44 

45.100 

42.500 

43.900 

44.500 

60.300 

77.000 

64.300 

48.400 

|  •«» 

37.900 

39.100 

" 

D 

45 

44.700 

42.200 

43.900 

44.200 

59.500 

75.300 

63.100 

48.100 

■  n 

37.700 

V        '.» 

46 

44.300 

41.900 

43.000 

43.800 

58.000 

74.200 

61.700 

47.900 

37.700 

37.400 

1  ■ 

47 

43.900 

41.600 

43.300 

43.300 

57.800 

72.500 

■  t<« 

47.300 

37.700 

36.800 

•■ 

D 

M 

43.600 

41.300 

43.300 

43.000 

57.100 

■    QQ 

59.500 

47.000 

37.400 

•     .« 

1 

■  • 

40 

43.300 

41.300 

43.000 

42.800 

56.100 

68.200 

'.     n 

46.400 

■   '..» 

■■    .'» 

'.» 

1)   xv 

SlffWRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02ABO10  KAMINISTIQUIA  RIVER  AT  KAKABEKA  FALLS  POWERHOUSE 

YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:        6710 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    N0VB6ER    0ECB6ER 


50 

42.800 

41.100 

42.800 

42.800 

55.800 

66.400 

56.600 

46.200 

36.800 

36.000 

36.200 

41.100 

41.300 

51 

42.500 

40.800 

42.500 

42.500 

55.200 

65.400 

55.500 

45.900 

36.500 

35.700 

36.000 

41.100 

41.100 

52 

42.200 

40.500 

42.200 

42.200 

54.700 

63.400 

54.100 

45.300 

36.200 

35.400 

35.700 

40.800 

40.800 

53 

41.900 

40.200 

41.900 

41.900 

53.800 

62.300 

53.200 

44.900 

35.800 

35.100 

35.100 

40.500 

40.500 

54 

41.300 

39.900 

41.300 

41.900 

53.200 

60.900 

52.400 

44.500 

35.400 

34.600 

34.800 

40.200 

40.200 

55 

41.100 

39.600 

41.300 

41.600 

52.300 

59.200 

51.300 

43.900 

35.100 

34.300 

34.300 

39.900 

39.900 

56 

40.800 

39.600 

41.100 

41.300 

51.500 

58.300 

50.500 

43.600 

34.800 

34.000 

34.000 

39.600 

39.600 

57 

40.500 

39.100 

40.800 

41.100 

51.000 

56.900 

49.600 

43.000 

34.300 

33.500 

33.400 

39.400 

39.600 

58 

40.200 

38.800 

40.500 

40.800 

50.400 

56.100 

49.000 

42.800 

34.000 

33.400 

33.100 

39.100 

39.400 

59 

39.700 

38.500 

40.200 

40.500 

49.600 

55.500 

48.400 

42.200 

33.700 

33.100 

32.800 

38.800 

39.100 

GO 

39.400 

38.200 

40.000 

40.500 

49.000 

54.400 

47.900 

41.300 

33.100 

32.800 

32.600 

38.500 

38.700 

61 

39.100 

37.900 

39.800 

40.200 

48.300 

53.800 

47.300 

40.800 

32.800 

32.300 

32.300 

38.300 

38.200 

62 

38.500 

37.700 

39.400 

39.900 

47.900 

52.700 

46.700 

40.500 

32.600 

32.000 

32.000 

37.900 

37.900 

63 

38.200 

37.400 

39.100 

39.600 

47.300 

52.100 

46.400 

39.900 

32.300 

31.400 

31.400 

37.700 

37.900 

64 

37.700 

37.100 

38.800 

39.100 

47.000 

51.300 

45.600 

39.600 

31.700 

31.100 

31.100 

37.400 

37.700 

65 

37.400 

36.800 

38.500 

38.500 

46.200 

50.400 

45.000 

39.100 

31.100 

30.600 

31.100 

37.100 

37.100 

66 

37.100 

36.500 

38.200 

38.200 

45.600 

49.800 

44.500 

38.500 

31.000 

30.300 

30.900 

36.800 

36.800 

67 

36.500 

36.000 

37.700 

37.900 

44.700 

49.000 

43.900 

37.900 

30.600 

30.000 

30.600 

36.500 

36.500 

68 

36.200 

35.400 

37.100 

37.700 

44.200 

48.100 

43.300 

37.400 

30.000 

29.400 

30.300 

36.200 

36.000 

69 

35.700 

34.800 

36.800 

37.100 

43.600 

47.900 

43.000 

37.100 

29.400 

28.900 

30.000 

35.700 

35.400 

70 

35.100 

34.300 

36.200 

36.500 

43.100 

47.300 

42.500 

36.800 

29.200 

28.300 

29.700 

35.400 

35.100 

71 

34.800 

34.300 

36.000 

36.200 

42.500 

46.700 

42.200 

36.200 

28.600 

27.900 

29.200 

35.100 

34.800 

72 

34.300 

33.900 

35.400 

35.700 

42.200 

45.900 

41.600 

36.200 

28.200 

27.500 

29.000 

34.500 

34.500 

73 

33.700 

33.400 

34.300 

35.100 

41.900 

44.700 

41.300 

35.700 

27.700 

26.800 

28.600 

34.300 

34.300 

74 

33.400 

33.100 

33.400 

34.300 

41.600 

43.900 

40.800 

35.100 

27.300 

26.300 

28.300 

34.000 

34.000 

75 

32.800 

32.600 

33.100 

34.000 

41.300 

43.300 

40.500 

34.800 

26.600 

25.800 

27.800 

33.400 

33.400 

76 

32.300 

31.700 

32.600 

33.400 

40.800 

42.500 

40.200 

34.300 

26.100 

24.800 

27.200 

33.100 

33.100 

77 

31.700 

31.100 

32.300 

32.800 

40.500 

41.600 

39.400 

33.700 

25.300 

24.100 

26.900 

32.600 

32.600 

78 

31.100 

30.600 

32.000 

32.300 

39.400 

40.500 

38.800 

33.100 

24.900 

23.500 

26.500 

32.300 

32.300 

79 

30.900 

30.000 

31.400 

32.000 

38.800 

39.900 

38.200 

32.600 

24.400 

22.900 

26.100 

31.800 

31.400 

80 

30.300 

29.200 

30.900 

31.400 

37.900 

39.400 

37.700 

32.000 

24.000 

22.400 

25.600 

31.400 

30.700 

81 

29.400 

28.900 

30.000 

30.900 

37.400 

38.200 

37.400 

31.400 

23.500 

21.800 

25.200 

30.900 

29.700 

82 

28.900 

28.300 

29.400 

30.300 

36.500 

37.400 

36.500 

31.100 

22.700 

21.300 

24.900 

30.300 

28.600 

83 

28.300 

27.800 

28.900 

29.700 

35.700 

36.800 

36.000 

30.300 

22.400 

20.700 

24.200 

29.400 

28.000 

84 

27.600 

27.200 

28.000 

28.900 

34.800 

36.000 

35.400 

29.700 

21.500 

20.400 

23.800 

28.900 

27.500 

85 

27.000 

26.600 

27.400 

28.300 

33.700 

35.100 

34.500 

28.900 

20.700 

19.800 

23.100 

28.600 

27.000 

86 

26.300 

26.100 

26.500 

27.400 

32.600 

34.300 

34.000 

28.000 

20.400 

19.500 

22.700 

27.800 

26.800 

87 

25.500 

25.500 

24.900 

26.800 

31.700 

33.400 

33.100 

27.500 

19.800 

19.300 

22.100 

27.100 

26.100 

88 

24.600 

24.800 

23.700 

25.500 

30.900 

32.600 

32.300 

26.400 

19.500 

18.900 

21.300 

26.600 

25.700 

89 

23.900 

23.800 

22.500 

24.600 

30.300 

31.700 

31.100 

25.300 

19.300 

18.500 

20.700 

26.200 

25.100 

90  22.900        23.000        21.500       23.400        29.400        30.900        30.600       24.500        19.000        18.300       20.100       25.300       24.300 

91  21.900        21.900        20.700       21.700       28.600       29.400       29.700       23.900        18.700        18.000        19.400       24.500       23.600 

92  20.900        20.800        20.000        20.200       27.500       28.300       28.600        22.900        18.100        17.800        18.800       24.100       22.500 


93 

20.000 

19.900 

19.100 

19.500 

26.400 

27.500 

27.400 

21.800 

17.800 

17.400 

18.300 

23.400 

21.800 

94 

19.200 

18.500 

17.900 

18.800 

24.400 

26.200 

26.500 

20.900 

17.600 

16.700 

17.800 

22.500 

20.700 

95 

18.400 

17.400 

17.000 

17.700 

23.200 

24.800 

24.500 

19.800 

17.400 

15.700 

17.100 

20.700 

19.100 

96 

17.600 

15.700 

15.800 

15.600 

21.200 

23.500 

22.600 

19.000 

15.900 

15.000 

16.700 

18.900 

17.500 

97 

16.500 

14.300 

13.800 

13.600 

19.300 

21.300 

21.000 

18.000 

14.800 

14.100 

15.200 

17.800 

16.100 

98 

14.600 

13.900 

12. 800 

12.200 

17.600 

19.700 

18.900 

17.000 

13.700 

12.200 

13.600 

16.700 

14.800 

99 

12.700 

12.700 

11.000 

10.200 

14.000 

17.900 

17.500 

14.500 

11.600 

9.630 

10.500 

15.300 

13.900 

100 

0.000 

5.970 

9.000 

4.960 

6.650 

9.510 

10.300 

0.283 

5.660 

5.100 

0.000 

9.340 

12.600 

h£AN    53.526        40.428       41.392        43.794        72.271        92.539       81.970        55.941        39.783       41.516       44.866       45.948       41.677 


SUMMARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02A8011 

YEARS  OF  RECORD:         61  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


SHEBAKXHAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  SHEBANDOHAN  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTCBE*     N0VEM3E5     ^^6E? 


0 

72.200 

14.700 

22.100 

22.900 

30.600 

56.600 

72.200 

61.600 

45. 900 

47.900 

39.900 

37.700 

21.900 

1 

41.300 

13.500 

14.200 

17.100 

23.000 

48.700 

56.600 

49.100 

32.300 

40.800 

34.800 

29.200 

is  m 

2 

34.500 

13.100 

12.600 

15.800 

18.900 

41.600 

48.100 

45.500 

23.200 

34.800 

29.400 

27.000 

13.300 

3 

30.300 

12.300 

12.200 

14.800 

17.100 

38.200 

45.300 

44.700 

21.000 

26.800 

23.500 

21.600 

12.000 

4 

26.500 

11.500 

11.700 

14.200 

15.100 

36.500 

43.300 

41.600 

20.300 

21.800 

21.900 

17.200 

L1.5M 

5 

23.800 

11.100 

11.400 

13.300 

13.900 

34.800 

40.200 

37.100 

18.900 

18.500 

19.100 

13.600 

11.100 

6 

21.500 

10.800 

11.000 

12.600 

12.900 

33.700 

38.500 

32.800 

17.300 

16.000 

16.400 

12.500 

10.900 

7 

20.200 

10.600 

10.600 

12.300 

12.700 

32.800 

36.500 

28.100 

15.900 

13.300 

14.900 

11.600 

10.700 

8 

18.500 

10.400 

10.300 

12.000 

12.200 

32.300 

34.800 

26.500 

14.900 

12.300 

12.800 

10.900 

10.500 

9 

16.900 

10.100 

10.100 

11.600 

11.100 

31.400 

33.700 

25.700 

14.200 

11.500 

11.000 

.:  Ol 

10.200 

10 

15.700 

9.880 

9.880 

11.400 

10.200 

30.400 

32.600 

24.900 

13.800 

11.300 

10.300 

10.000 

9.940 

11 

14.800 

9.710 

9.680 

11.400 

9.630 

30.000 

31.100 

23.900 

12.900 

11.000 

10.100 

9.540 

9.630 

12 

13.800 

9.570 

9.540 

11.300 

9.400 

29.400 

30.000 

23.100 

12.400 

10.600 

9.740 

9.430 

9.380 

13 

13.200 

9.430 

9.340 

11.100 

9.200 

28.100 

29.400 

21.600 

11.600 

10.300 

9.540 

9.140 

9.060 

14 

12.600 

9.230 

9.230 

11.000 

8.980 

26.900 

28.100 

20.200 

11.300 

9.800 

9.400 

8.780 

8.960 

15 

12.100 

9.030 

9.150 

10.900 

8.750 

25.900 

26.700 

18.300 

11.000 

9.320 

9.290 

8.610 

£.360 

16 

11.600 

8.920 

9.090 

10.800 

8.520 

25.200 

26.200 

17.100 

10.700 

9.120 

9.060 

8.500 

8.750 

17 

11.200 

8.800 

9.060 

10.600 

8.350 

24.500 

25.700 

16.400 

10.300 

8.830 

8.860 

8.470 

e.sso 

18 

10.900 

8.690 

9.000 

10.500 

7.990 

23.700 

24.500 

16.000 

9.940 

8.440 

8.380 

8.180 

8.580 

19 

10.700 

8.600 

8.950 

10.300 

7.730 

23.100 

23.700 

15.400 

9.600 

7.960 

6.990 

7.960 

8.410 

20 

10.400 

8.520 

8.890 

10.200 

7.480 

21.800 

23.300 

14.900 

9.230 

7.730 

6.820 

7.700 

8.270 

21 

10.100 

8.420 

8.780 

10.100 

7.280 

21.100 

22.500 

14.400 

9.120 

7.390 

6.620 

7.560 

8.130 

22 

9.800 

8.330 

8.690 

10.000 

7.140 

20.700 

21.900 

14.000 

8.780 

6.800 

6.180 

7.390 

8.010 

23 

9.570 

8.240 

8.640 

9.910 

6.990 

20.100 

21.300 

13.700 

8.380 

6.570 

5.720 

7.190 

7.840 

24 

9.370 

8.130 

8.550 

9.800 

6.820 

19.500 

21.100 

13.500 

7.870 

6.290 

5.660 

7.190 

7.730 

25 

9.170 

8.040 

8.470 

9.700 

6.430 

18.800 

20.700 

13.200 

7.500 

6.090 

5.660 

7.080 

7.650 

26 

9.000 

7.960 

8.350 

9.570 

6.090 

18.100 

20.300 

13.100 

7.220 

5.860 

5.440 

6.850 

7.560 

27 

8.830 

7.900 

8.270 

9.490 

5.780 

17.200 

19.800 

12.800 

7.020 

5.660 

5.130 

6.770 

7.480 

28 

8.640 

7.820 

8.180 

9.400 

5.580 

16.300 

19.500 

12.500 

7.020 

5.640 

4  900 

6.710 

7.450 

a 

8.500 

7.760 

8.100 

9.310 

5.350 

15.700 

19.300 

12.300 

6.830 

5.490 

4.730 

6.600 

7.360 

30 

8.300 

7.700 

8.010 

9.170 

5.130 

15.300 

19.000 

12.100 

6.820 

5.350 

4.590 

6.460 

7.310 

31 

8.100 

7.650 

7.930 

9.090 

4.900 

14.500 

18.600 

11.900 

6.680 

5.150 

4.500 

6.310 

7.190 

32 

7.900 

7.620 

7.840 

8.920 

4.730 

13.800 

18.200 

11.700 

6.510 

4.980 

4.330 

5.890 

f  19C 

33 

7.730 

7.530 

7.790 

8.830 

4.560 

13.300 

17.800 

11.500 

6.400 

4.840 

3.650 

5.830 

J4 

7.590 

7.420 

7.730 

8.750 

4.390 

12.900 

17.400 

11.400 

6.290 

4.670 

3.340 

5.580 

35 

7.450 

7.360 

7.670 

8.610 

4.200 

12.300 

17.200 

11.300 

6.120 

4.500 

3.140 

5.350 

6  910 

36 

7.310 

7.330 

7.590 

8.500 

3.960 

12.100 

16.700 

11.200 

5.970 

4.390 

3.060 

5.210 

6  850 

37 

7.190 

7.280 

7.530 

8.370 

3.850 

11.500 

16.400 

11.000 

5.830 

4.080 

.    ■ 

5.150 

6  900 

38 

7.070 

7.190 

7.480 

8.270 

3.710 

11.000 

16.000 

10.800 

5.690 

3.830 

2.780 

5.100 

6  630 

39 

6.940 

7.160 

7.420 

8.180 

3.400 

10.800 

15.700 

10.600 

5.640 

3.370 

|  :<« 

5.070 

6.510 

40 

6.820 

7.110 

7.360 

8.070 

2.940 

10.500 

15.500 

10.400 

5.470 

3.280 

.     <» 

4      *. 

' 

4! 

6.710 

7.050 

7.310 

7.960 

2.650 

9.910 

15.400 

10.100 

5.320 

3.  no 

4      11 

42 

6.600 

6.990 

7.220 

7.870 

2.570 

9.370 

15.200 

9.940 

5.180 

2.940 

4  810 

1 

43 

6.460 

6.910 

7.160 

7.790 

2.320 

8.920 

15.000 

9.770 

5.010 

2.720 

4      "H 

•    ■ 

M 

6.310 

6.850 

7.110 

7.730 

1.950 

8.470 

14.700 

9.600 

4.790 

2.610 

*i 

•' 

•> 

45 

6  200 

6.770 

7.080 

7.670 

1.420 

8  160 

14.400 

9  400 

4.580 

.    ■ 

1.730 

4      <. 

46 

6.090 

6.680 

7.020 

7.580 

1.420 

7.670 

14.000 

9.150 

4.300 

.   ■ 

'» 

4    ■ 

6  cue 

47 

5  920 

6.600 

6.970 

7.500 

1.050 

7.360 

13  600 

8.830 

*. 

I  Qfl 

1  500 

4    -Vx 

• 

48 

5.750 

6.520 

6  940 

7.450 

0.850 

7.110 

13  400 

8.610 

VI 

2.320 

i  ■ 

4  460 

t. 

40 

5.640 

6.460 

6  880 

7.330 

0.821 

6.800 

13  200 

8  330 

J  340 

■ 

4    t* 

«- 

Sl>fV> 

RY  TABLE  FRCM  aOW  DURATION  ANALYSIS 

02AB011 

SHEBAMXWAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  SHEBAND34AN  LAKE 

YEARS 

OF  RECORE 

1:         61  STATION  AREA 

PER 

ANNUAL 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

HAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEM3ER 

OCTOBER 

N0VEM3ER 

DECEM3ER 

50 

5.490 

6.370 

6.820 

7.160 

0.765 

6.650 

12.700 

8.040 

3.200 

2.120 

1.420 

4.300 

5.720 

51 

5.320 

6.290 

6.770 

7.050 

0.680 

6.230 

12.400 

7.620 

2.970 

2.010 

1.390 

4.130 

5.640 

52 

5.150 

6.230 

6.710 

6.970 

0.500 

5.750 

11.900 

7.420 

2.830 

1.930 

1.130 

3.960 

5.550 

53 

5.040 

6.230 

6.660 

6.880 

0.425 

5.300 

11.500 

7.220 

2.750 

1.730 

1.020 

3.880 

5.470 

54 

4.900 

6.200 

6.630 

6.770 

0.425 

5.150 

11.000 

7.050 

2.580 

1.500 

1.020 

3.740 

5.380 

55 

4.750 

6.170 

6.570 

6.740 

0.368 

4.560 

10.700 

6.910 

2.410 

1.420 

0.906 

3.620 

5.300 

56 

4.640 

6.140 

6.540 

6.650 

0.340 

3.960 

10.400 

6.740 

2.240 

1.420 

0.765 

3.280 

5.210 

57 

4.560 

6.090 

6.480 

6.510 

0.283 

3.280 

10.100 

6.650 

2.040 

1.390 

0.765 

3.060 

5.150 

58 

4.450 

6.030 

6.460 

6.370 

0.283 

2.830 

9.770 

6.540 

1.950 

1.200 

0.708 

3.030 

5.040 

59 

4.300 

5.970 

6.400 

6.230 

0.227 

2.520 

9.460 

6.400 

1.870 

0.991 

0.595 

3.000 

4.960 

60 

4.110 

5.860 

6.370 

6.120 

0.200 

1.780 

9.300 

6.310 

1.780 

0.736 

0.566 

2.890 

4.870 

61 

3.850 

5.800 

6.300 

6.010 

0.198 

1.670 

9.150 

6.200 

1.700 

0.566 

0.510 

2.830 

4.790 

62 

3.620 

5.690 

6.230 

5.920 

0.198 

1.440 

8.920 

6.030 

1.600 

0.566 

0.425 

2.720 

4.760 

63 

3.370 

5.640 

6.140 

5.780 

0.198 

1.420 

8.610 

5.750 

1.500 

0.538 

0.425 

2.200 

4.730 

64 

3.110 

5.580 

6.060 

5.610 

0.150 

1.390 

8.330 

5.580 

1.420 

0.453 

0.425 

1.860 

4.670 

65 

2.970 

5.490 

5.860 

5.520 

0.142 

1.130 

8.100 

5.410 

1.420 

0.453 

0.425 

1.530 

4.670 

66 

2.800 

5.350 

5.750 

5.410 

0.142 

0.878 

7.790 

5.300 

1.390 

0.425 

0.425 

1.420 

4.640 

67 

2.670 

5.180 

5.580 

5.320 

0.142 

0.708 

7.420 

5.100 

1.330 

0.425 

0.396 

1.420 

4.590 

68 

2.550 

5.100 

5.470 

5.240 

0.142 

0.623 

7.300 

4.930 

0.765 

0.425 

0.283 

1.360 

4.530 

69 

2.380 

5.010 

5.350 

5.100 

0.113 

0.481 

7.080 

4.620 

0.600 

0.425 

0.280 

1.100 

4.470 

70 

2.120 

4.960 

5.150 

4.980 

0.113 

0.396 

6.820 

4.390 

0.500 

0.425 

0.280 

1.100 

4.440 

71 

1.950 

4.840 

4.980 

4.870 

0.085 

0.396 

6.480 

4.160 

0.425 

0.425 

0.227 

1.050 

4.400 

72 

1.730 

4.790 

4.870 

4.760 

0.085 

0.368 

6.280 

3.990 

0.425 

0.425 

0.198 

0.906 

4.330 

73 

1.500 

4.700 

4.760 

4.640 

0.085 

0.255 

6.100 

3.770 

0.425 

0.425 

0.198 

0.821 

4.280 

74 

1.420 

4.670 

4.640 

4.500 

0.085 

0.198 

5.750 

3.450 

0.425 

0.400 

0.198 

0.765 

4.230 

75 

1.390 

4.620 

4.530 

4.450 

0.085 

0.198 

5.470 

3.340 

0.425 

0.311 

0.150 

0.595 

4.020 

76 

1.130 

4.530 

4.470 

4.250 

0.085 

0.170 

5.240 

3.090 

0.283 

0.280 

0.150 

0.425 

3.710 

77 

0.906 

4.500 

4.400 

3.960 

0.085 

0.150 

4.810 

2.940 

0.280 

0.280 

0.142 

0.425 

3.540 

78 

0.765 

4.420 

4.280 

3.880 

0.085 

0.142 

4.490 

2.780 

0.198 

0.198 

0.142 

0.425 

3.480 

79 

0.566 

4.360 

4.080 

3.820 

0.057 

0.142 

4.210 

2.460 

0.198 

0.198 

0.142 

0.311 

3.390 

80 

0.425 

4.200 

3.990 

3.770 

0.000 

0.142 

3.540 

2.200 

0.150 

0.150 

0.142 

0.255 

3.170 

81 

0.425 

4.160 

3.850 

3.450 

0.000 

0.113 

2.800 

2.010 

0.150 

0.150 

0.085 

0.198 

3.000 

82 

0.425 

4.130 

3.650 

3.230 

0.000 

0.085 

2.270 

1.930 

0.142 

0.142 

0.085 

0.198 

2.860 

83 

0.283 

3.790 

3.340 

3.030 

0.000 

0.085 

1.900 

1.780 

0.142 

0.142 

0.085 

0.150 

2.750 

84 

0.227 

3.570 

3.000 

2.810 

0.000 

0.085 

1.590 

1.670 

0.142 

0.142 

0.085 

0.142 

2.660 

85 

0.198 

3.400 

2.920 

2.780 

0.000 

0.085 

1.420 

1.500 

0.142 

0.035 

0.028 

0.142 

2.610 

86 

0.150 

3.200 

2.820 

2.720 

0.000 

0.085 

1.420 

1.420 

0.085 

0.085 

0.000 

0.142 

2.490 

87 

0.142 

3.030 

2.750 

2.670 

0.000 

0.085 

1.300 

1.420 

0.085 

0.000 

0.000 

0.142 

2.440 

88 

0.142 

2.860 

2.720 

2.610 

0.000 

0.085 

0.850 

0.980 

0.085 

0.000 

0.000 

0.085 

2.320 

89 

0.113 

2.760 

2.610 

2.460 

0.000 

0.000 

0.255 

0.736 

0.000 

0.000 

0.000 

0.057 

2.180 

90 

0.085 

2.490 

2.350 

2.010 

0.000 

0.000 

0.150 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.980 

91 

0.085 

2.440 

2.180 

1.760 

0.000 

0.000 

0.142 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.840 

92 

0.000 

2.380 

1.980 

1.500 

0.000 

0.000 

0.142 

0.283 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.470 

93 

0.000 

2.250 

1.500 

0.765 

0.000 

0.000 

0.142 

0.280 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.906 

94 

0.000 

2.070 

1.500 

0.510 

0.000 

0.000 

0.085 

0.198 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.481 

95 

0.000 

1.770 

1.300 

0.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.085 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

96 

0.000 

1.610 

1.190 

0.113 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.150 

97 

0.000 

1.530 

1.080 

0.057 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.142 

98 

0.000 

0.963 

0.500 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.878 

0.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

O.OOO 

MEAN 

7.156 

6.426 

6.569 

7.091 

3.720 

10.900 

14.861 

10.792 

5.449 

4.788 

4.279 

4.990 

5.899 

Sl*W\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02A8013          KASHA80WIE  RIVER  AT  OUTLET  OF  KASHA8CWIE  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         35  STATION  AREA:  526 

PER    ANNUAL  JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEMBER  OCTOBER    NOVEMBER     DECEM3E? 

0  25.700  11.900  10.500  11.300  11.500  25.700  19.500  18.300  9.410  17.600  15.600  14.700  10.600 

1  15.900  10.500  9.170  8.880  8.000  23.700  16.800  16.800  7.700  15.000  14.700  12.500  6.600 

2  14.400  7.660  8.230  6.910  7.200  19.500  16.500  15.800  7.140  14.000  13.000  11.300  6.200 

3  13.500  6.900  7.590  6.060  6.510  17.900  15.700  14.900  6.570  12.000  12.100  9.910  5.870 

4  12.400  6.250  6.790  5.800  5.600  17.400  15.300  14.600  6.430  9.950  11.800  8.410  5.700 

5  11.200  5.400  6.300  5.610  5.100  16.700  15.000  13.900  6.200  7.590  11.200  7.420  5.500 

6  10.100  5.300  5.930  5.320  4.800  16.200  14.600  13.400  5.380  5.800  8.860  6.860  5.40C 

7  8.640  5.240  5.660  5.140  4.560  15.600  14.400  12.300  4.870  5.210  8.360  6.530  5.400 

8  8.000  4.990  5.550  4.830  4.390  15.200  14.200  10.800  4.300  4.390  7.660  6.500  5.300 

9  7.420  4.820  5.330  4.630  4.200  14.900  13.900  9.700  3.600  4.280  6.000  6.200  5.270 

10  6.970  4.700  5.200  4.600  4.100  14.400  13.700  8.600  3.340  4.020  5.300  6.000  5.200 

11  6.500  4.590  5.140  4.530  3.940  13.900  13.600  8.300  3.140  3.960  5.040  5.550  5.180 

12  6.200  4.500  5.020  4.390  3.790  13.600  13.500  8.160  3.030  3.910  4.960  5.210  5.000 

13  5.830  4.390  4.870  4.130  3.620  13.300  13.300  7.530  2.830  3.600  4.760  5.000  4.810 

14  5.580  4.320  4.760  4.080  3.570  13.200  13.100  7.390  2.700  3.370  4.590  4.730  4.730 

15  5.370  4.250  4.640  3.990  3.300  12.700  12.800  7.050  2.700  3.260  4.530  4.500  4.600 

16  5.200  4.130  4.500  3.900  3.170  12.200  12.600  6.500  2.700  2.890  4.330  4.420  4.470 

17  5.010  4.040  4.360  3.820  3.010  11.900  12.500  6.140  2.600  2.320  3.910  4.220  4.330 

18  4.810  4.000  4.220  3.730  2.920  11.300  12.400  5.830  2.440  2.200  3.710  4.080  4.300 

19  4.640  3.940  4.080  3.600  2.800  11.000  12.200  5.750  2.400  2.120  3.480  3.940  4.250 

20  4.500  3.900  4.020  3.540  2.720  10.800  12.000  5.610  2.350  2.040  3.430  3.830  4.220 

21  4.330  3.820  3.940  3.500  2.630  10.400  11.600  5.500  2.270  1.980  3.140  3.620  4.190 

22  4.200  3.790  3.850  3.450  2.580  9.660  11.300  5.300  2.200  1.950  2.860  3.400  4.160 

23  4.050  3.710  3.800  3.400  2.550  8.710  11.100  5.200  2.150  1.840  2.750  3.230  4.100 

24  3.940  3.700  3.730  3.340  2.490  8.410  10.900  5.070  2.100  1.840  2.520  2.700  4.000 

25  3.820  3.680  3.640  3.300  2.440  8.240  10.500  4.930  2.040  1.800  2.460  2.630  3.940 

26  3.700  3.620  3.570  3.200  2.440  8.130  10.100  4.730  1.980  1.800  2.410  2.580  3.850 

27  3.570  3.570  3.550  3.110  2.350  8.000         9.570  4.600  1.930  1.800  2.350  2.520  3.790 

28  3.480  3.540  3.480  3.030  2.290          7.840         9.320  4.470  1.870  1.800  2.270  2.490  3.700 

29  3.370  3.450  3.450  2.970  2.270          7.590         9.000  4.300  1.800  1.780  2.210  2.440  3.570 

30  3.280  3.370  3.370  2.920  2.210  7.500         8.600  4.200  1.800  1.780  2.180  2.380  3.450 

31  3.200  3.310  3.370  2.850  2.150  7.420         8.160  3.910  1.780  1.730  2.070  2.380  3.370 

32  3.090  3.260  3.340  2.780  2.120  7.190         7.900  3.560  1.720  1.700  2.000  2.320  3.310 

33  2.980  3.200  3.280  2.720  2.080  7.080         7.700  3.480  1.700  1.700  2.000  2.240  3.260 

34  2.910  3.110  3.230  2.700  2.040  6.990          7.450  3.450  1.670  1.610  1.980  2.200  3.200 

35  2.830  3.030  3.200  2.690  2.010  6.940          7.300  3.340  1.610  1.560  1.930  2.200 

36  2.750  2.970  3.170  2.630  1.980  6.800          7.150  3.260  1.560  1.530  1.800  2.200  3090 

37  2.700  2.920  3.110  2.610  1.980  6.510          6.800  3.200  1.500  1.500  1800  2  150  3  050 

38  2.660  2.920  3.060  2.580  1.960  6.340          6.600  3.140  1.5D0  1.500  1.800  2.120  3.000 

39  2.610  2.860  2.970  2.530  1.950  6.140          6.420  3.090  1.500  1.500  1800  2  100 

40  2.580  2.860  2.970  2.490  1.950  5.950          6.310  3.000  1.500  1.500  1  670  2  100 

41  2.520  2.830  2.920  2.450  1.900  5.870          6.230  2.920  1.500  1.470  1  640  2  070 

42  2.460  2.800  2.890  2.410  1.900  5.760          6.110  2.830  1.420  1  440  1.600  2  M  ■ 

43  2.410  2.780  2.860  2.410  1.870  5  660          5.920  2.780  1.360  1  360  1.500  2  040 

44  2.380  2.770  2.830  2.410  1.840  5.550          5.660  2.720  1.130  1270  1.560  1  9B0 

45  2.290  2.750  2.800  2.380  1.840  5.380          5.580  2.700  1  270  1  220  1  5J0  I  MO  2  682 

46  2.240  2.720  2.780  2.320  1.800  5.240          5.410  2  680  1.250  1160  1500  14V  2  6J0 

47  2.200  2.720  2.720  2.290  1.760  5.150          5.210  2.660  1.200  1   160  1  500  1W 
4H        2.150  2.690  2.690  2.270  1.700  4  980          5  010  2  6J0  1   U'  '..»  '«» 

49        2.100  2.690  2.660  2.240  1.700  4.810          4.870  2.610  1  080  1  02V  |  4T  1  AX> 


SlffWRY  TASLE  FROM  aCW  DURATION  ANALYSIS  02AB013  KASHABCWIE  RIVER  AT  CUTLET  CF  KASHABCWIE  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         35  STATION  AREA:  526 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE           JULY          AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NCVEM3ER    DECEM3ER 

50        2.070         2.660         2.630         2.210         1.640  4.590  4.760         2.550         1.050         0.934          1.420         1.780         2.460 


51 

2.000 

2.630 

2.610 

2.180 

1.590 

4.390 

4.640 

2.520 

0.991 

0.878 

1.390 

1.760 

2.410 

52 

1.950 

2.580 

2.600 

2.150 

1.560 

4.160 

4.560 

2.460 

0.963 

0.840 

1.330 

1.720 

2.380 

53 

1.900 

2.550 

2.580 

2.100 

1.530 

4.020 

4.500 

2.410 

0.934 

0.793 

1.270 

1.670 

2.360 

54 

1.870 

2.490 

2.550 

2.070 

1.500 

3.780 

4.250 

2.350 

0.906 

0.765 

1.220 

1.670 

2.270 

55 

1.840 

2.460 

2.530 

2.040 

1.440 

3.600 

3.940 

2.290 

0.878 

0.765 

1.160 

1.640 

2.230 

56 

1.800 

2.440 

2.520 

2.010 

1.420 

3.480 

3.820 

2.240 

0.850 

0.736 

1.100 

1.610 

2.200 

57 

1.780 

2.410 

2.490 

1.950 

1.390 

3.330 

3.700 

2.120 

0.821 

0.736 

1.050 

1.590 

2.160 

58 

1.730 

2.350 

2.460 

1.930 

1.330 

3.200 

3.600 

2.100 

0.821 

0.736 

0.963 

1.590 

2.090 

59  1.700         2.320         2.440  1.900         1.330         3.110         3.440         2.070         0.793         0.7O8         0.878         1.530         2.010 

60  1.640         2.290         2.410         1.870         1.300         2.970         3.310         2.040         0.736         0.680         0.850         1.480         1.950 

61  1.590         2.270         2.350  1.840         1.290         2.890         3.060  1.950         0.736         0.680         0.765         1.360         1.930 


62 

1.560 

2.270 

2.320 

1.810 

1.280 

2.690 

2.940 

1.900 

0.736 

0.651 

0.736 

1.240 

1.930 

63 

1.500 

2.240 

2.270 

1.760 

1.250 

2.630 

2.800 

1.810 

0.736 

0.623 

0.708 

1.080 

1.900 

64 

1.500 

2.180 

2.240 

1.700 

1.220 

2.550 

2.700 

1.730 

0.708 

0.600 

0.699 

0.933 

1.870 

65 

1.440 

2.150 

2.180 

1.700 

1.190 

2.460 

2.690 

1.610 

0.680 

0.566 

0.651 

0.850 

1.840 

66 

1.400 

2.120 

2.150 

1.660 

1.190 

2.380 

2.660 

1.530 

0.680 

0.510 

0.651 

0.850 

1.810 

67 

1.360 

2.100 

2.100 

1.610 

1.140 

2.240 

2.630 

1.500 

0.623 

0.500 

0.623 

0.850 

1.780 

68  1.330  2.040  2.040  1.590  1.120  2.070  2.580  1.500  0.623  0.500  0.589  0.765  1.760 

69  1.280  1.980  2.010  1.560  1.100  1.930  2.520  1.470  0.595  0.481  0.566  0.680  1.730 

70  1.250  1.900  1.950  1.560  0.991  1.810  2.290  1.400  0.566  0.481  0.538  0.651  1.700 

71  1.190  1.870  1.930  1.530  0.934  1.760  2.150  1.390  0.538  0.425  0.538  0.623  1.670 


72 

1.130 

1.840 

1.870 

1.470 

0.878 

1.670 

1.980 

1.330 

0.500 

0.400 

0.510 

0.623 

1.640 

73 

1.080 

1.810 

1.840 

1.440 

0.793 

1.590 

1.730 

1.300 

0.500 

0.368 

0.500 

0.595 

1.590 

74 

0.991 

1.760 

1.810 

1.420 

0.708 

1.470 

1.560 

1.270 

0.500 

0.340 

0.481 

0.595 

1.530 

75 

0.934 

1.730 

1.810 

1.390 

0.651 

1.390 

1.500 

1.250 

0.481 

0.300 

0.425 

0.566 

1.470 

76 

0.878 

1.700 

1.780 

1.360 

0.623 

1.310 

1.450 

1.220 

0.481 

0.283 

0.425 

0.566 

1.420 

77 

0.850 

1.640 

1.760 

1.330 

0.595 

1.250 

1.420 

1.190 

0.425 

0.283 

0.425 

0.566 

1.360 

78 

0.793 

1.590 

1.700 

1.330 

0.510 

1.160 

1.390 

1.160 

0.425 

0.283 

0.425 

0.566 

1.160 

79 

0.736 

1.560 

1.670 

1.300 

0.500 

1.050 

1.360 

1.100 

0.396 

0.255 

0.311 

0.538 

0.906 

80 

0.708 

1.530 

1.640 

1.300 

0.453 

1.050 

1.280 

1.100 

0.368 

0.255 

0.283 

0.510 

0.850 

81 

0.651 

1.470 

1.610 

1.300 

0.425 

1.020 

1.220 

1.050 

0.300 

0.201 

0.283 

0.425 

0.765 

82 

0.623 

1.420 

1.560 

1.280 

0.311 

0.963 

1.130 

1.020 

0.283 

0.170 

0.283 

0.351 

0.651 

83 

0.566 

1.360 

1.500 

1.270 

0.283 

0.878 

1.080 

0.991 

0.283 

0.150 

0.227 

0.227 

0.566 

84 

0.538 

1.330 

1.440 

1.250 

0.283 

0.840 

1.050 

0.963 

0.255 

0.150 

0.198 

0.227 

0.566 

85 

0.500 

1.330 

1.420 

1.220 

0.283 

0.793 

1.000 

0.934 

0.142 

0.150 

0.150 

0.227 

0.453 

86 

0.453 

1.270 

1.390 

1.190 

0.283 

0.765 

0.963 

0.906 

0.142 

0.142 

0.150 

0.200 

0.368 

87 

0.425 

1.270 

1.360 

1.160 

0.142 

0.708 

0.906 

0.878 

0.142 

0.142 

0.150 

0.150 

0.255 

88 

0.340 

1.160 

1.330 

1.100 

0.142 

0.650 

0.850 

0.850 

0.142 

0.142 

0.142 

0.150 

0.198 

89 

0.283 

1.020 

1.270 

0.991 

0.142 

0.566 

0.793 

0.850 

0.142 

0.142 

0.142 

0.150 

0.142 

90 

0.283 

0.934 

1.190 

0.906 

0.142 

0.481 

0.736 

0.765 

0.142 

0.142 

0.142 

0.142 

0.142 

91 

0.200 

0.850 

1.050 

0.878 

0.142 

0.425 

0.651 

0.736 

0.142 

0.085 

0.057 

0.142 

0.142 

92 

0.150 

0.821 

0.906 

0.793 

0.142 

0.396 

0.538 

0.500 

0.085 

0.085 

0.057 

0.142 

0.113 

93 

0.142 

0.736 

0.793 

0.706 

0.113 

0.311 

0.500 

0.500 

0.085 

0.057 

0.057 

0.085 

0.085 

94 

0.142 

0.708 

0.706 

0.520 

0.057 

0.283 

0.453 

0.500 

0.08S 

0.057 

0.000 

0.079 

0.085 

95 

0.113 

0.142 

0.623 

0.368 

0.000 

0.283 

0.396 

0.425 

0.057 

0.000 

0.000 

0.057 

0.085 

96 

0.085 

0.142 

0.510 

0.283 

0.000 

0.283 

0.340 

0.311 

0.057 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.142 

0.453 

0.170 

0.000 

0.200 

0.283 

0.311 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.113 

0.425 

0.113 

0.000 

0.000 

0.283 

0.142 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.085 

0.142 

0.085 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.085 

0.142 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN      3.085         2.838         2.975         2.523  1.914         5.991         6.131  3.823  1.592  1.868         2.337         2.387         2.634 


SU+WRY  TABLE  FROM  ROW  (XJRATIOH  ANALYSIS  02AB014 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:  111 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


NORTH  CURRENT  RIVER  NEAR  THUNDER  BAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NO.B43ER    ^3€E? 


0 

33.100 

2.750 

0.765 

3.270 

27.200 

23.200 

6.670 

20.200 

5.580 

33.100 

18.300 

18.100 

7.350 

1 

12.300 

2.320 

0.697 

1.670 

23.900 

18.100 

4.790 

5.460 

2.980 

12.700 

9.050 

6.820 

4.400 

2 

9.340 

1.880 

0.640 

1.210 

19.000 

11.400 

4.610 

3.910 

2.710 

10.300 

6.290 

5.800 

2.670 

3 

7.530 

1.500 

0.583 

0.943 

17.200 

10.700 

4.270 

2.920 

2.100 

6.400 

5.750 

4.800 

2.190 

4 

6.400 

1.180 

0.535 

0.680 

15.100 

9.920 

3.650 

2.100 

1.780 

5.780 

4.820 

4.640 

1.960 

5 

5.560 

0.965 

0.487 

0.650 

14.000 

9.600 

3.430 

1.720 

1.460 

5.110 

4.590 

4.280 

1.800 

6 

4.840 

0.790 

0.445 

0.600 

13.300 

8.980 

3.230 

1.540 

1.370 

4.810 

4.040 

4.040 

1.700 

7 

4.420 

0.648 

0.433 

0.535 

12.300 

8.010 

3.030 

1.400 

1.160 

4.280 

3.800 

3.440 

1.580 

8 

3.960 

0.629 

0.422 

0.500 

11.600 

7.960 

2.780 

1.350 

1.080 

3.920 

3.650 

3.300 

1  54X 

9 

3.570 

0.612 

0.412 

0.481 

11.100 

7.790 

2.710 

1.260 

0.964 

3.480 

3.390 

3.170 

1.470 

10 

3.260 

0.578 

0.405 

0.445 

10.800 

7.590 

2.610 

1.140 

0.883 

3.080 

3.200 

2.970 

1.420 

11 

2.980 

0.552 

0.399 

0.430 

10.500 

7.310 

2.480 

1.080 

0.807 

2.680 

2.990 

2.700 

1.300 

12 

2.710 

0.542 

0.392 

0.425 

10.300 

6.900 

2.360 

1.030 

0.719 

2.430 

2.770 

2.580 

1.270 

13 

2.520 

0.532 

0.385 

0.419 

9.790 

6.620 

2.290 

0.974 

0.685 

2.240 

2.600 

2.400 

1.180 

14 

2.310 

0.524 

0.381 

0.402 

9.340 

6.210 

2.270 

0.914 

0.650 

2.010 

2.500 

2.310 

1.100 

15 

2.130 

0.516 

0.378 

0.396 

9.230 

6.000 

2.110 

0.903 

0.600 

1.870 

2.410 

2.140 

1.020 

16 

2.010 

0.505 

0.371 

0.385 

8.830 

5.780 

2.030 

0.858 

0.568 

1.830 

2.300 

2.070 

1.000 

17 

1.870 

0.498 

0.360 

0.377 

8.300 

5.540 

1.930 

0.811 

0.518 

1.650 

2.120 

1.990 

0.955 

18 

1.760 

0.493 

0.353 

0.374 

8.010 

5.400 

1.920 

0.781 

0.481 

1.400 

2.110 

1.940 

0.915 

19 

1.660 

0.484 

0.347 

0.370 

7.790 

5.120 

1.870 

0.748 

0.465 

1.280 

1.950 

1.840 

:~ 

20 

1.580 

0.476 

0.343 

0.362 

7.610 

5.040 

1.790 

0.714 

0.450 

1.120 

1.900 

1.800 

.  BM 

21 

1.500 

0.466 

0.334 

0.360 

7.180 

4.860 

1.730 

0.693 

0.425 

1.120 

1.840 

1.750 

i  m 

22 

1.420 

0.457 

0.331 

0.350 

7.050 

4.650 

1.700 

0.665 

0.404 

1.040 

1.780 

1.690 

i: 

23 

1.350 

0.452 

0.328 

0.347 

6.800 

4.590 

1.660 

0.641 

0.382 

1.000 

1.730 

1.630 

A- 

24 

1.280 

0.447 

0.325 

0.343 

6.600 

4.450 

1.610 

0.591 

0.375 

0.900 

1.670 

1.600 

~r- 

25 

1.200 

0.436 

0.322 

0.340 

6.470 

4.320 

1.560 

0.559 

0.356 

0.855 

1.650 

1.540 

0.765 

26 

1.130 

0.433 

0.314 

0.337 

6.290 

4.250 

1.540 

0.552 

0.344 

0.805 

1.620 

1.520 

0.765 

27 

1.090 

0.425 

0.309 

0.334 

6.100 

4.080 

1.490 

0.527 

0.330 

0.738 

1.560 

1.480 

0.748 

26 

1.040 

0.419 

0.303 

0.333 

5.870 

3.990 

1.450 

0.515 

0.320 

0.663 

1.520 

1.430 

0.735 

28 

0.996 

0.414 

0.291 

0.331 

5.610 

3.910 

1.420 

0.505 

0.309 

0.629 

1.500 

1.380 

0.720 

30 

0.957 

0.408 

0.268 

0.328 

5.360 

3.800 

1.390 

0.495 

0.296 

0.595 

1.420 

1.370 

0.714 

31 

0.906 

0.402 

0.266 

0.325 

5.180 

3.740 

1.320 

0.467 

0.287 

0.575 

1.380 

1.360 

0.705 

32 

0.872 

0.397 

0.264 

0.320 

5.030 

3.670 

1.290 

0.461 

0.278 

0.566 

1.320 

1.330 

0  69' 

33 

0.838 

0.394 

0.262 

0.318 

4.860 

3.600 

1.190 

0.449 

0.264 

0.530 

1.280 

1.330 

0.686 

J4 

0.800 

0.388 

0.261 

0.314 

4.770 

3.510 

1.170 

0.442 

0.253 

0.508 

1.210 

1.300 

0.680 

35 

0.758 

0.385 

0.260 

0.311 

4.680 

3.460 

1.150 

0.425 

0.249 

0.497 

1.190 

.    1 1 

36 

0.720 

0.374 

0.259 

0.308 

4.480 

3.340 

1.110 

0.425 

0.243 

0.484 

1.160 

1.240 

37 

0.680 

0.367 

0.250 

0.304 

4.240 

3.230 

1.100 

0.420 

0.225 

0.481 

1.120 

1.200 

0.661 

■ 

0.657 

0.358 

0.243 

0.303 

4.100 

3.200 

1.090 

0.410 

0.222 

0.470 

I     H 

1.170 

0.649 

39 

0.635 

0.351 

0.240 

0.301 

3.960 

3.140 

1.070 

0.406 

0.215 

0.447 

1.050 

1.150 

40 

0.605 

0.342 

0.237 

0.297 

3.780 

3.090 

1.050 

0.395 

0.2O4 

0.430 

1.040 

1.120 

41 

0.572 

0.333 

0.235 

0.293 

3.570 

3.020 

1.030 

0.382 

0.195 

0.422 

1.000 

1.120 

12 

0.552 

0.321 

0.231 

0.289 

3.510 

2.920 

0.997 

0.369 

0.193 

0.413 

>A 

»* 

4) 

0.530 

0.314 

0.229 

0.286 

3.430 

2. 880 

0.972 

0.363 

0.190 

0.399 

0.974 

tv 

• 

44 

0.511 

0.310 

0.228 

0.283 

3.210 

2.750 

0.940 

0.356 

0.182 

0.386 

«. 

1.050 

1 

45 

0.496 

0.306 

0.226 

0.278 

3.000 

2.680 

0.906 

0.350 

0.179 

0.359 

• 

1  030 

46 

0.481 

0.303 

0.224 

0.275 

2.860 

2.630 

0.872 

0.343 

0.173 

o  ■ 

1.010 

o.sw 

47 

0.467 

0.299 

0.221 

0.272 

2. 680 

2.620 

0.865 

0.337 

0.171 

0  335 

0.901 

>* 

M 

0.453 

0.294 

0.220 

0.269 

2.520 

2.550 

0.844 

0.131 

0  165 

0.J27 

>» 

0  383 

49 

0.442 

0.291 

0.219 

0.268 

2.440 

2.530 

0.824 

0.323 

0  164 

0  122 

■■'« 

SIM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AS014  NORTH  CURRENT  RIVER  NEAR  THUNDER  BAY 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:  111 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER  OCTOBER    NCVEM3ER  DECEMBER 

50  0.428  0.287  0.212  0.263  2.270  2.360  0.779  0.322  0.161  0.307  0.821  0.940  0.532 

51  0.420  0.284  0.201  0.262  2.160  2.330  0.757  0.314  0.156  0.283  0.793  0.923  0.524 

52  0.410  0.281  0.195  0.260  2.100  2.260  0.750  0.306  0.156  0.272  0.718  0.900  0.510 

53  0.399  0.279  0.187  0.2S6  1.950  2.190  0.730  0.292  0.150  0.263  0.651  0.883  0.504 

54  0.389  0.275  0.187  0.255  1.800  2.110  0.722  0.280  0.146  0.261  0.595  0.877  0.495 

55  0.379  0.273  0.181  0.253  1.730  2.090  0.680  0.280  0.144  0.256  0.561  0.860  0.485 

56  0.368  0.270  0.178  0.249  1.680  2.020  0.666  0.272  0.141  0.255  0.539  0.850  0.479 

57  0.358  0.263  0.178  0.249  1.620  1.980  0.657  0.263  0.139  0.243  0.527  0.842  0.472 

58  0.348  0.259  0.176  0.246  1.500  1.980  0.640  0.259  0.137  0.235  0.518  0.831  0.465 

59  0.338  0.253  0.173  0.242  1.430  1.900  0.630  0.254  0.133  0.229  0.488  0.817  0.459 

60  0.330  0.249  0.173  0.241  1.330  1.870  0.607  0.249  0.130  0.222  0.470  0.793  0.450 

61  0.322  0.244  0.170  0.238  1.280  1.810  0.570  0.239  0.128  0.218  0.459  0.784  0.445 

62  0.314  0.238  0.170  0.238  1.220  1.780  0.564  0.234  0.126  0.205  0.447  0.765  0.437 

63  0.304  0.228  0.170  0.235  1.150  1.700  0.538  0.229  0.122  0.193  0.439  0.722  0.430 

64  0.293  0.222  0.169  0.234  1.090  1.650  0.524  0.228  0.121  0.179  0.425  0.680  0.427 

65  0.283  0.217  0.167  0.232  0.991  1.610  0.505  0.218  0.117  0.170  0.421  0.655  0.420 

66  0.275  0.212  0.164  0.231  0.906  1.590  0.483  0.213  0.116  0.161  0.410  0.649  0.416 

67  0.266  0.207  0.161  0.229  0.864  1.550  0.470  0.212  0.110  0.152  0.402  0.623  0.409 

68  0.261  0.204  0.159  0.227  0.827  1.510  0.459  0.206  0.108  0.149  0.391  0.605  0.402 

69  0.255  0.199  0.156  0.221  0.795  1.470  0.453  0.200  0.105  0.143  0.379  0.595  0.397 

70  0.247  0.197  0.156  0.221  0.736  1.420  0.445  0.195  0.103  0.135  0.374  0.570  0.391 

71  0.240  0.193  0.153  0.221  0.677  1.380  0.436  0.195  0.100  0.129  0.346  0.538  0.384 

72  0.232  0.188  0.150  0.215  0.665  1.350  0.425  0.190  0.099  0.118  0.334  0.538  0.377 

73  0.227  0.184  0.150  0.212  0.586  1.280  0.405  0.187  0.096  0.113  0.314  0.515  0.368 

74  0.221  0.184  0.147  0.212  0.545  1.250  0.399  0.184  0.094  0.112  0.300  0.510  0.360 

75  0.213  0.181  0.144  0.208  0.504  1.210  0.387  0.178  0.092  0.106  0.294  0.483  0.354 

76  0.204  0.180  0.143  0.203  0.490  1.180  0.374  0.170  0.091  0.102  0.286  0.480  0.343 

77  0.198  0.178  0.142  0.201  0.479  1.140  0.368  0.167  0.088  0.098  0.272  0.465  0.330 

78  0.190  0.176  0.139  0.200  0.470  1.130  0.362  0.164  0.087  0.095  0.261  0.447  0.317 

79  0.184  0.170  0.130  0.193  0.450  1.110  0.349  0.157  0.079  0.093  0.257  0.428  0.302 

80  0.178  0.170  0.122  0.187  0.439  1.080  0.345  0.151  0.076  0.091  0.246  0.402  0.282 

81  0.170  0.170  0.117  0.181  0.427  1.060  0.331  0.150  0.071  0.091  0.221  0.387  0.267 

82  0.164  0.165  0.114  0.173  0.415  1.030  0.314  0.142  0.068  0.088  0.220  0.370  0.258 

83  0.159  0.164  0.111  0.161  0.409  0.991  0.305  0.139  0.062  0.085  0.210  0.363  0.253 

84  0.150  0.164  0.108  0.139  0.383  0.967  0.297  0.136  0.059  0.081  0.198  0.349  0.248 

85  0.144  0.161  0.108  0.125  0.357  0.940  0.280  0.133  0.057  0.079  0.181  0.333  0.241 

86  0.139  0.159  0.105  0.116  0.323  0.906  0.277  0.131  0.054  0.075  0.167  0.311  0.237 

87  0.130  0.157  0.105  0.109  0.317  0.867  0.263  0.128  0.046  0.071  0.142  0.278  0.229 

88  0.122  0.150  0.103  0.107  0.306  0.845  0.249  0  127  0.045  0.068  0.138  0.229  0.215 

89  0.113  0.144  0.099  0.105  0.275  0.807  0.244  0.123  0.044  0.060  0.133  0.159  0.204 

90  0.106  0.139  0.099  0.103  0.249  0.750  0.224  0.122  0.040  0.055  0.125  0.142  0.193 

91  0.101  0.128  0.097  0.102  0.229  0.699  0.191  0.116  0.040  0.043  0.105  0.105  0.187 

92  0.096  0.121  0.096  0.101  0.224  0.637  0.165  0.113  0.039  0.036  0.091  0.099  0.187 

93  0.091  0.099  0.091  0.099  0.218  0.620  0.156  0.108  0.037  0.031  0.085  0.076  0.184 

94  0.075  0.008  0.003  0.099  0.212  0.583  0.150  0.103  0.037  0.008  0.040  0.054  0.040 

95  0.054  0.006  0.003  0.098  0.207  0.511  0.147  0.094  0.028  0.008  0.040  0.045  0.037 

96  0.042  0.003  0.003  0.097  0.201  0.481  0.145  0.081  0.028  0.008  0.037  0.045  0.031 

97  0.034  0.003  0.003  0.091  0.187  0.430  0.139  0.076  0.027  0.007  0.031  0.045  0.023 

98  0.012  0.003  0.003  0.006  0.155  0.396  0.135  0.071  0.025  0.007  0.031  0.042  0.020 

99  0.003  0.003  0.003  0.003  0.119  0.331  0.116  0.057  0.015  0.007  0.027  0.040  0.011 
100  0.003  0.003  0.003  0.003  0.111  0.240  0.103  0.051  0.007  0.007  0.008  0.037  0.008 

MEAN  1.293  0.378  0.235  0.320  4.299  3.432  1.164  0.650  0.380  1.238  1.345  1.353  0.721 
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0 

115.000 

4.550 

2.940 

3.230 

115.000 

75.900 

28.600 

24.600 

18.500 

47.000 

36.300 

47.400 

::  3DC 

1 

42.800 

3.470 

2.790 

2.500 

72.200 

59.300 

20.400 

12.100 

8.220 

38.500 

27.400 

22.200 

.:  -: 

2 

36.400 

3.140 

2.460 

2.430 

56.400 

55.500 

17.600 

10.900 

6.520 

29.700 

24.500 

17.900 

.:  ax 

3 

31.000 

2.920 

2.010 

2.340 

52.100 

46.700 

17.100 

9.380 

4.870 

26.400 

19.800 

15.200 

9.510 

4 

26.600 

2.860 

1.870 

2.220 

50.800 

42.100 

16.500 

8.170 

4.740 

22.200 

18.800 

14.300 

9.190 

5 

22.900 

2.790 

1.680 

2.170 

48.700 

41.100 

15.900 

7.710 

4.570 

19.400 

18.100 

13.900 

B.850 

6 

19.400 

2.720 

1.640 

2.020 

46.200 

39.400 

14.500 

7.160 

4.360 

16.800 

16.300 

12.700 

7.950 

7 

17.600 

2.700 

1.600 

1.940 

44.500 

37.900 

14.000 

7.010 

4.250 

14.700 

15.900 

11.900 

7.150 

8 

16.200 

2.650 

1.560 

1.800 

42.600 

37.200 

13.400 

6.670 

3.890 

12.000 

14.600 

.:  an 

6.600 

9 

14.600 

2.570 

1.500 

1.710 

41.300 

36.500 

13.100 

6.460 

3.630 

9.970 

14.200 

9.910 

-:  :;: 

10 

13.200 

2.520 

1.460 

1.610 

40.200 

34.700 

12.900 

6.200 

3.360 

7.360 

13.200 

9.060 

5.80C 

11 

12.100 

2.460 

1.440 

1.560 

37.800 

33.400 

12.300 

6.090 

3.240 

7.130 

12.600 

8.210 

5.450 

12 

11.200 

2.400 

1.410 

1.480 

36.800 

33.100 

12.100 

5.850 

3.040 

6.340 

11.800 

7.790 

5.150 

13 

10.200 

2.360 

1.400 

1.400 

34.300 

32.700 

11.800 

5.480 

2.920 

5.800 

11.300 

7.410 

4.960 

14 

9.400 

2.300 

1.370 

1.390 

33.800 

32.300 

11.400 

5.320 

2.830 

5.750 

10.300 

7.300 

4.760 

15 

8.780 

2.240 

1.360 

1.360 

32.000 

31.400 

11.000 

5.110 

2.650 

5.490 

9.500 

7.140 

4.530 

16 

8.200 

2.160 

1.360 

1.340 

30.900 

30.900 

10.600 

4.910 

2.550 

5.260 

9.400 

6.88C 

-  -:. 

17 

7.700 

2.100 

1.350 

1.330 

29.400 

30.000 

10.200 

4.640 

2.460 

5.130 

9.060 

6.750 

4.250 

18 

7.310 

2.040 

1.340 

1.300 

27.800 

28.500 

10.100 

4.530 

2.400 

4.810 

8.850 

6.460 

4.160 

19 

6.940 

2.030 

1.330 

1.300 

27.600 

28.300 

9.690 

4.380 

2.350 

4.670 

8.720 

6.340 

4.050 

20 

6.650 

1.990 

1.310 

1.290 

26.500 

27.800 

9.290 

4.280 

2.300 

4.560 

8.380 

6.230 

3.960 

21 

6.400 

1.970 

1.310 

1.270 

23.900 

26.800 

8.860 

4.160 

2.280 

4.420 

8.220 

6.180 

3.850 

22 

6.170 

1.950 

1.290 

1.260 

22.900 

26.600 

8.780 

4.040 

2.250 

4.300 

7.990 

6.000 

3.780 

23 

5.890 

1.920 

1.270 

1.250 

22.300 

25.900 

8.620 

4.020 

2.190 

4.050 

7.870 

5.890 

3.710 

24 

5.660 

1.890 

1.260 

1.220 

20.300 

25.300 

8.560 

3.960 

2.150 

3.880 

7.730 

5.780 

:  SB 

25 

5.380 

1.880 

1.250 

1.200 

18.900 

24.900 

8.270 

3.820 

2.120 

3.460 

7.590 

!  m 

3.540 

20 

5.150 

1.840 

1.240 

1.190 

18.200 

24.200 

8.010 

3.770 

2.090 

3.230 

7.450 

5.610 

3.450 

27 

4.960 

1.830 

1.230 

1.170 

17.400 

23.200 

7.870 

3.650 

2.010 

3.100 

7.220 

5.570 

3.420 

2b 

4.760 

1.810 

1.220 

1.150 

17.100 

22.800 

7.790 

3.580 

1.950 

2.940 

7.110 

5.490 

3.400 

29 

4.570 

1.790 

1.210 

1.140 

16.500 

22.200 

7.590 

3.540 

1.920 

2.860 

7.030 

5.440 

3.310 

30 

4.410 

1.780 

1.200 

1.140 

16.200 

21.700 

7.450 

3.460 

1.850 

2.600 

6.850 

5.380 

3.270 

31 

4.250 

1.760 

1.190 

1.110 

15.200 

20.600 

7.280 

3.340 

1.840 

2.400 

6.800 

5.320 

3.210 

V 

4.050 

1.740 

1.170 

1.110 

14.700 

20.200 

7.080 

3.260 

1.790 

2.170 

6.710 

5.240 

3. 200 

33 

3.880 

1.720 

1.170 

1.090 

13.600 

19.600 

6.990 

3.180 

1.760 

2.090 

6.510 

5.100 

M 

3.710 

1.710 

1.160 

1.080 

12.200 

19.300 

6.880 

3.140 

1.700 

1.980 

6.460 

5.070 

3.110 

35 

3.550 

1.690 

1.150 

1.070 

11.400 

18.900 

6.760 

3.090 

1.700 

1.940 

6.260 

5.030 

3.060 

36 

3.370 

1.680 

1.150 

1.060 

10.600 

18.600 

6.620 

3.040 

1.670 

1.760 

6.140 

5.010 

3.030 

37 

3.240 

1.650 

1.140 

1.060 

6.820 

16.400 

6.510 

2.980 

1.640 

1.710 

6.060 

5.010 

»' 

38 

3.110 

1.630 

1.130 

1.050 

8.580 

18.100 

6.500 

2.900 

1.610 

1.640 

5.950 

4  940 

• 

39 

3.000 

1.590 

1.130 

1.040 

7.530 

17.700 

6.460 

2.850 

1.610 

1.000 

5.750 

4.850 

40 

2.920 

1.570 

1.130 

1.030 

6.880 

17.200 

6.360 

2.800 

1.560 

1.580 

5  520 

4  810 

41 

2.800 

1.550 

1.120 

1.020 

6.510 

16.700 

6.310 

2.780 

1.560 

1.550 

42 

2.700 

1.510 

1.110 

1.000 

6.350 

16.400 

6.120 

2.730 

1.440 

.   '.» 

5.180 

D 

41 

2.610 

1.480 

1.110 

0.990 

6.090 

16.100 

5.890 

2.700 

1.390 

1.470 

4  (IV 

44 

2.510 

1.460 

1.100 

0.982 

5.830 

15.900 

5.800 

.  BO 

1.360 

1.410 

4  to. 

.   •*. 

45 

2.420 

1.440 

1.100 

0.970 

5.330 

15.300 

5.730 

2.660 

1.320 

1.400 

*    4> 

*  m 

•■ 

46 

2.330 

1.420 

1.090 

0.960 

5.070 

15.100 

5.600 

2  660 

1.310 

1.260 

*  *: 

4/ 

2.220 

1.400 

1.080 

0.950 

4.960 

14.800 

5.490 

2  610 

1.300 

*  m 

*  N 

V, 

2.120 

1.390 

1.070 

0.940 

4.700 

14.000 

5.380 

2.570 

1  MB 

1.170 

■ 

1 

49 

2.050 

1.380 

1.060 

0.937 

4.350 

14.200 

5.210 

2  560 

i  M 

1.130 

.  ■ 
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50 

1.960 

1.370 

1.050 

0.925 

4.140 

13.700 

5.120 

2.520 

1.210 

1.090 

2.140 

3.830 

2.510 

51 

1.900 

1.350 

1.040 

0.917 

3.680 

13.200 

4.940 

2.470 

1.190 

1.060 

1.740 

3.740 

2.450 

52 

1.840 

1.350 

1.030 

0.910 

3.340 

12.900 

4.870 

2.460 

1.170 

1.040 

1.640 

3.680 

2.420 

53 

1.780 

1.340 

1.020 

0.895 

3.180 

12.700 

4.870 

2.400 

1.140 

0.991 

1.550 

3.640 

2.360 

54 

1.720 

1.330 

1.000 

0.885 

3.000 

12.700 

4.760 

2.360 

1.130 

0.975 

1.520 

3.600 

2.290 

55 

1.670 

1.330 

0.991 

0.877 

2.950 

12.200 

4.670 

2.310 

1.110 

0.974 

1.460 

3.520 

2.230 

56 

1.620 

1.320 

0.977 

0.870 

2.800 

11.900 

4.590 

2.290 

1.070 

0.957 

1.420 

3.460 

2.160 

57 

1.570 

1.310 

0.974 

0.860 

2.610 

11.500 

4.530 

2.250 

1.040 

0.943 

1.320 

3.350 

2.120 

58 

1.520 

1.310 

0.957 

0.857 

2.520 

11.400 

4.470 

2.190 

1.020 

0.941 

1.290 

3.330 

2.000 

59 

1.470 

1.300 

0.949 

0.855 

2.450 

11.200 

4.410 

2.150 

0.963 

0.927 

1.230 

3.270 

1.950 

60 

1.430 

1.300 

0.937 

0.848 

2.380 

11.000 

4.360 

2.120 

0.936 

0.906 

1.190 

3.060 

1.920 

61 

1.390 

1.300 

0.925 

0.845 

2.350 

10.800 

4.250 

2.110 

0.917 

0.889 

1.170 

3.030 

1.900 

62 

1.360 

1.290 

0.917 

0.840 

2.180 

10.700 

4.190 

2.100 

0.900 

0.884 

1.140 

3.000 

1.880 

63 

1.330 

1.290 

0.915 

0.838 

2.060 

10.200 

4.080 

2.060 

0.895 

0.872 

1.130 

2.940 

1.840 

64 

1.310 

1.280 

0.906 

0.833 

2.030 

10.100 

4.080 

2.020 

0.886 

0.868 

1.130 

2.920 

1.790 

65 

1.290 

1.270 

0.900 

0.827 

1.950 

9.850 

4.050 

1.990 

0.869 

0.855 

1.110 

2.700 

1.730 

66 

1.260 

1.260 

0.898 

0.824 

1.870 

9.740 

4.020 

1.960 

0.847 

0.847 

1.090 

2.610 

1.710 

67 

1.230 

1.250 

0.894 

0.821 

1.790 

9.580 

3.940 

1.950 

0.827 

0.824 

1.060 

2.460 

1.670 

68 

1.190 

1.230 

0.878 

0.818 

1.700 

9.180 

3.900 

1.930 

0.824 

0.821 

1.040 

1.850 

1.630 

69 

1.170 

1.200 

0.875 

0.816 

1.670 

8.990 

3.820 

1.890 

0.824 

0.804 

0.993 

1.700 

1.590 

70 

1.140 

1.170 

0.867 

0.812 

1.630 

8.860 

3.790 

1.870 

0.815 

0.787 

0.974 

1.670 

1.550 

71 

1.120 

1.150 

0.861 

0.807 

1.590 

8.510 

3.770 

1.840 

0.790 

0.716 

0.957 

1.530 

1.510 

72 

1.090 

1.130 

0.852 

0.804 

1.520 

8.350 

3.710 

1.820 

0.782 

0.671 

0.943 

1.470 

1.480 

73 

1.060 

1.110 

0.844 

0.804 

1.500 

8.190 

3.680 

1.810 

0.778 

0.648 

0.940 

1.420 

1.460 

74 

1.040 

1.080 

0.835 

0.801 

1.460 

7.750 

3.600 

1.780 

0.752 

0.631 

0.917 

1.390 

1.420 

75 

1.010 

1.040 

0.825 

0.801 

1.430 

7.650 

3.570 

1.720 

0.736 

0.617 

0.917 

1.330 

1.400 

76 

0.985 

1.020 

0.815 

0.788 

1.400 

7.540 

3.490 

1.700 

0.716 

0.595 

0.880 

1.290 

1.390 

77 

0.959 

1.000 

0.808 

0.775 

1.390 

7.450 

3.430 

1.640 

0.714 

0.595 

0.867 

1.210 

1.370 

78 

0.940 

0.995 

0.770 

0.770 

1.380 

7.380 

3.370 

1.640 

0.702 

0.595 

0.849 

1.120 

1.330 

79 

0.917 

0.970 

0.767 

0.770 

1.370 

7.110 

3.330 

1.610 

0.694 

0.578 

0.841 

1.030 

1.210 

80 

0.895 

0.950 

0.740 

0.760 

1.340 

6.940 

3.250 

1.560 

0.692 

0.567 

0.819 

1.010 

1.150 

81 

0.875 

0.940 

0.720 

0.752 

1.300 

6.800 

3.120 

1.530 

0.677 

0.558 

0.810 

0.963 

1.120 

82 

0.855 

0.905 

0.690 

0.745 

1.300 

6.740 

3.090 

1.530 

0.661 

0.554 

0.792 

0.940 

1.080 

83 

0.840 

0.862 

0.660 

0.735 

1.280 

6.550 

3.030 

1.500 

0.651 

0.547 

0.705 

0.917 

1.060 

84 

0.824 

0.830 

0.622 

0.730 

1.280 

6.430 

2.990 

1.440 

0.641 

0.518 

0.681 

0.872 

1.030 

85 

0.809 

0.798 

0.590 

0.725 

1.260 

6.310 

2.940 

1.390 

0.635 

0.498 

0.606 

0.869 

0.909 

86 

0.791 

0.545 

0.568 

0.720 

1.230 

6.230 

2.880 

1.310 

0.628 

0.479 

0.578 

0.827 

0.691 

87 

0.759 

0.528 

0.541 

0.715 

1.200 

6.030 

2.830 

1.270 

0.615 

0.459 

0.538 

0.824 

0.668 

88 

0.725 

0.519 

0.468 

0.710 

1.170 

5.940 

2.770 

1.170 

0.611 

0.450 

0.518 

0.804 

0.646 

89 

0.698 

0.505 

0.458 

0.706 

1.150 

5.830 

2.760 

1.110 

0.601 

0.429 

0.479 

0.804 

0.620 

90 

0.651 

0.496 

0.453 

0.546 

1.120 

5.690 

2.650 

1.060 

0.597 

0.415 

0.467 

0.759 

0.600 

91 

0.606 

0.485 

0.445 

0.523 

1.060 

5.590 

2.520 

1.020 

0.590 

0.387 

0.445 

0.736 

0.578 

92 

0.578 

0.473 

0.439 

0.509 

1.020 

5.270 

2.370 

0.971 

0.578 

0.380 

0.419 

0.722 

0.561 

93 

0.538 

0.464 

0.303 

0.501 

0.971 

5.210 

2.210 

0.918 

0.572 

0.357 

0.411 

0.368 

0.484 

94 

0.500 

0.357 

0.303 

0.498 

0.946 

4.930 

2.130 

0.870 

0.542 

0.355 

0.382 

0.368 

0.464 

95 

0.467 

0.343 

0.303 

0.490 

0.915 

4.700 

2.090 

0.810 

0.536 

0.349 

0.368 

0.357 

0.450 

96 

0.431 

0.343 

0.303 

0.484 

0.895 

4.570 

1.800 

0.782 

0.506 

0.338 

0.368 

0.343 

0.425 

97 

0.368 

0.328 

0.303 

0.481 

0.850 

4.300 

1.340 

0.748 

0.489 

0.322 

0.357 

0.328 

0.411 

98 

0.351 

0.2S2 

0.292 

0.328 

0.792 

4.110 

1.090 

0.708 

0.412 

0.304 

0.353 

0.328 

0.368 

99 

0.303 

0.252 

0.278 

0.292 

0.640 

3.880 

1.020 

0.680 

0.385 

0.261 

0.328 

0.317 

0.357 

100 

0.238 

0.252 

0.266 

0.278 

0.531 

3.430 

0.950 

0.670 

0.380 

0.238 

0.328 

0.317 

0.357 
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MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCB^EE    ?E:3€c? 


0 

58.900 

6.230 

0.637 

6.600 

58.900 

35.100 

16.000 

16.100 

11.300 

34.000 

15.300 

22.400 

6.260 

1 

11.700 

1.810 

0.552 

6.060 

18.100 

19.100 

8.740 

6.550 

5.830 

13.500 

10.600 

7.100 

:  l: 

2 

9.910 

0.750 

0.510 

5.720 

17.000 

11.000 

7.930 

5.970 

3.800 

11.100 

9.670 

6.290 

:  :-: 

3 

8.300 

0.623 

0.464 

5.180 

15.600 

10.200 

7.080 

4.100 

3.450 

9.600 

8.050 

5.15C 

1.750 

4 

7.220 

0.564 

0.442 

4.080 

14.700 

9.540 

6.570 

3.880 

3.350 

8.410 

6.630 

3.850 

1.570 

5 

6.400 

0.524 

0.419 

2.620 

12.400 

9.200 

6.090 

3.500 

2.800 

7.600 

6.090 

3.500 

1.450 

6 

5.920 

0.504 

0.371 

2.180 

12.000 

8.140 

5.640 

3.180 

2.460 

6.540 

5.3SO 

2.900 

1.220 

7 

5.320 

0.498 

0.360 

1.500 

11.600 

7.820 

5.180 

2.970 

2.3SO 

6.150 

5.100 

2.860 

1.070 

8 

4.740 

0.487 

0.350 

1.360 

11.500 

7.590 

4.560 

2.740 

2.150 

5.320 

4.810 

2.650 

1.050 

9 

4.200 

0.456 

0.345 

1.090 

11.100 

7.160 

4.190 

2.580 

1.850 

5.010 

4.500 

2.400 

0.966 

10 

3.880 

0.430 

0.340 

0.7O8 

10.600 

7.000 

3.880 

2.420 

1.600 

4.160 

4.220 

2.200 

0.860 

11 

3.500 

0.419 

0.334 

0.584 

10.300 

6.810 

3.770 

2.330 

1.400 

3.780 

3.970 

;  m 

0.821 

12 

3.230 

0.405 

0.330 

0.575 

9.970 

6.460 

3.400 

2.240 

1.230 

3.400 

3.570 

1.970 

:  ~v 

13 

2.970 

0.392 

0.317 

0.550 

9.490 

6.250 

3.200 

2.150 

1.100 

3.150 

3.250 

1.940 

0.725 

14 

2.750 

0.382 

0.297 

0.532 

9.230 

6.120 

3.080 

2.070 

1.040 

2.750 

3.130 

1.840 

-X 

15 

2.550 

0.371 

0.288 

0.500 

8.960 

5.970 

2.940 

1.920 

0.949 

2.450 

2.890 

1.770 

0.665 

16 

2.400 

0.358 

0.282 

0.496 

8.610 

5.890 

2.680 

1.730 

0.900 

2.210 

2.720 

1.710 

:  £=«: 

17 

2.270 

0.351 

0.280 

0.480 

8.460 

5.770 

2.600 

1.630 

0.844 

2.090 

2.550 

1.680 

0.628 

18 

2.180 

0.343 

0.246 

0.430 

8.340 

5.550 

2.540 

1.550 

0.779 

2.030 

2.380 

1.650 

:  5c: 

19 

2.070 

0.333 

0.238 

0.419 

8.210 

5.380 

2.460 

1.380 

0.694 

1.950 

2.250 

1.630 

:  k: 

20 

1.950 

0.328 

0.229 

0.391 

8.010 

5.180 

2.430 

1.350 

0.652 

1.780 

2.200 

1.570 

0.580 

21 

1.840 

0.318 

0.221 

0.377 

7.750 

4.980 

2.360 

1.270 

0.626 

1.650 

2.040 

1.520 

:  SI 

22 

1.750 

0.311 

0.212 

0.368 

7.530 

4.850 

2.330 

1.210 

0.595 

1.520 

1.950 

1.430 

0.564 

23 

1.650 

0.303 

0.204 

0.360 

7.390 

4.720 

2.300 

1.170 

0.580 

1.440 

1.860 

1.420 

0.558 

24 

1.580 

0.289 

0.195 

0.354 

7.080 

4.550 

2.270 

1.130 

0.532 

1.320 

1.800 

1.380 

0.555 

25 

1.510 

0.275 

0.190 

0.350 

6.900 

4.420 

2.250 

1.090 

0.490 

1.290 

1.760 

1.340 

0.547 

2C 

1.440 

0.263 

0.184 

0.345 

6.690 

4.280 

2.220 

1.050 

0.470 

1.170 

1.730 

1.310 

0.544 

27 

1.370 

0.246 

0.179 

0.343 

6.400 

4.160 

2.190 

1.010 

0.450 

1.100 

1.630 

1.270 

.    5-.V- 

28 

1.310 

0.238 

0.176 

0.340 

6.230 

4.010 

2.170 

0.977 

0.430 

1.080 

1.600 

1.260 

:.533 

29 

1.240 

0.229 

0.173 

0.331 

6.090 

3.910 

2.140 

0.946 

0.408 

1.040 

1.560 

1.240 

0.530 

30 

1.170 

0.224 

0.169 

0.328 

5.780 

3.850 

2.080 

0.923 

0.391 

1.010 

1.500 

1.200 

0.524 

31 

1.120 

0.218 

0.167 

0.322 

5.610 

3.740 

1.980 

0.867 

0.387 

0.997 

1.490 

1.180 

0.521 

8 

1.070 

0.214 

0.167 

0.320 

5.440 

3.620 

1.950 

0.844 

0.379 

0.957 

1.440 

1.150 

0.515 

33 

1.020 

0.207 

0.163 

0.314 

5.070 

3.500 

1.920 

0.776 

0.360 

0.923 

1.400 

1.120 

0.507 

(4 

0.979 

0.204 

0.159 

0.311 

4.900 

3.430 

1.860 

0.750 

0.354 

0.895 

1.350 

1.100 

.  m 

B 

0.933 

0.202 

0.156 

0.310 

4.740 

3.310 

1.850 

0.732 

0.346 

0.873 

1.300 

tv 

0.481 

36 

0.889 

0.198 

0.156 

0.307 

4.560 

3.240 

1.840 

0.7O8 

0.328 

0.841 

1.260 

1.030 

M 

37 

0.850 

0.198 

0.153 

0.304 

4.370 

3.190 

1.790 

0.694 

0.317 

0.827 

1.200 

1.000 

0.457 

■ 

0.810 

0.195 

0.150 

0.301 

4.250 

3.140 

1.780 

0.660 

0.311 

0.810 

1.170 

0.991 

0  448 

39 

0.763 

0.192 

0.150 

0.293 

4.090 

3.010 

1.760 

0.626 

0.307 

0.770 

1.150 

0.977 

0  440 

(0 

0.731 

0.190 

0.147 

0.286 

4.050 

2.890 

1.730 

0.611 

0.295 

0.761 

1.150 

0.965 

*v 

41 

0.699 

0.187 

0.142 

0.281 

3.860 

2.860 

1.670 

0.605 

G  ■ 

0.749 

1.100 

0  943 

1 

42 

0.665 

0.185 

0.139 

0.272 

3.690 

2.810 

1.640 

o  ■ 

0.279 

0.719 

1.060 

*- 

41 

0.629 

0.184 

0.139 

0.268 

3.480 

2.750 

1.630 

0.582 

0.272 

0.693 

1.050 

** 

u 

0.607 

0.178 

0.137 

0.266 

3.430 

.  H 

1.580 

« 

0.260 

t« 

1  CCO 

.    ■ 

I  MJ 

45 

0.580 

0.173 

0.136 

0.261 

3.310 

2.610 

1.550 

0.541 

0.266 

0.665 

.    u 

46 

0.564 

0.168 

0.136 

0.260 

3.220 

2.560 

1.510 

0.541 

0.255 

0.651 

0  989 

■ 

o.» 

47 

0.541 

0.166 

0.133 

0.257 

3.040 

2.490 

1.480 

M 

0.246 

0  619 

0  *J 

•4 

|| 

0.525 

0.164 

0.133 

0.252 

2.890 

2.450 

1.460 

0.521 

0.237 

0  003 

0  816 

49 

0.510 

0.161 

0.131 

0.246 

2.800 

2.420 

1  420 

0  498 

.  M 

v» 

1 
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APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER     NOVEM3ER    DE:E*6ER 


50 

0.490 

0.158 

0.130 

0.232 

2.750 

2.400 

1.410 

0.486 

0.228 

0.555 

0.900 

0.773 

0.328 

51 

0.464 

0.156 

0.130 

0.227 

2.590 

2.310 

1.380 

0.447 

0.221 

0.540 

0.889 

0.752 

0.318 

52 

0.442 

0.153 

0.130 

0.215 

2.520 

2.250 

1.360 

0.432 

0.212 

0.524 

0.878 

0.742 

0.3O8 

53 

0.425 

0.150 

0.128 

0.207 

2.400 

2.210 

1.330 

0.419 

0.205 

0.504 

0.864 

0.730 

0.298 

54 

0.405 

0.150 

0.127 

0.201 

2.370 

2.190 

1.300 

0.412 

0.198 

0.490 

0.858 

0.697 

0.291 

55 

0.388 

0.148 

0.127 

0.195 

2.330 

2.170 

1.280 

0.405 

0.192 

0.464 

0.844 

0.684 

0.286 

56 

0.371 

0.147 

0.125 

0.193 

2.270 

2.070 

1.230 

0.402 

0.188 

0.436 

0.813 

0.654 

0.283 

57 

0.357 

0.145 

0.116 

0.187 

2.180 

2.050 

1.180 

0.391 

0.178 

0.414 

0.800 

0.637 

0.283 

58 

0.348 

0.144 

0.110 

0.181 

2.090 

2.010 

1.170 

0.379 

0.176 

0.403 

0.767 

0.626 

0.278 

59 

0.339 

0.142 

0.106 

0.176 

2.020 

1.940 

1.160 

0.365 

0.167 

0.396 

0.739 

0.614 

0.260 

60 

0.325 

0.141 

0.102 

0.171 

1.970 

1.920 

1.130 

0.357 

0.164 

0.377 

0.731 

0.600 

0.249 

61 

0.315 

0.138 

0.099 

0.170 

1.890 

1.840 

1.110 

0.345 

0.159 

0.347 

0.719 

0.587 

0.240 

62 

0.306 

0.136 

0.097 

0.160 

1.780 

1.800 

1.090 

0.331 

0.153 

0.327 

0.718 

0.580 

0.230 

63 

0.297 

0.133 

0.093 

0.151 

1.670 

1.740 

1.060 

0.327 

0.146 

0.314 

0.699 

0.568 

0.220 

64 

0.288 

0.130 

0.091 

0.143 

1.590 

1.710 

1.040 

0.323 

0.143 

0.311 

0.699 

0.566 

0.210 

65 

0.278 

0.128 

0.090 

0.142 

1.510 

1.670 

1.010 

0.315 

0.137 

0.300 

0.671 

0.550 

0.201 

66 

0.264 

0.126 

0.067 

0.133 

1.470 

1.640 

0.997 

0.306 

0.131 

0.268 

0.639 

0.535 

0.192 

67 

0.253 

0.124 

0.085 

0.129 

1.430 

1.630 

0.977 

0.300 

0.127 

0.249 

0.605 

0.525 

0.184 

66 

0.238 

0.120 

0.082 

0.127 

1.350 

1.590 

0.949 

0.299 

0.123 

0.232 

0.572 

0.510 

0.173 

69 

0.227 

0.118 

0.079 

0.127 

1.290 

1.560 

0.917 

0.296 

0.122 

0.224 

0.544 

0.493 

0.170 

70 

0.214 

0.116 

0.078 

0.126 

1.190 

1.540 

0.904 

0.280 

0.114 

0.212 

0.504 

0.481 

0.156 

71 

0.204 

0.113 

0.076 

0.125 

1.110 

1.500 

0.861 

0.275 

0.110 

0.203 

0.483 

0.467 

0.153 

72 

0.195 

0.110 

0.075 

0.110 

1.060 

1.470 

0.841 

0.263 

0.104 

0.198 

0.461 

0.454 

0.153 

73 

0.186 

0.108 

0.074 

0.098 

0.977 

1.460 

0.818 

0.255 

0.099 

0.188 

0.439 

0.427 

0.150 

74 

0.178 

0.103 

0.074 

0.083 

0.906 

1.440 

0.790 

0.244 

0.093 

0.184 

0.429 

0.383 

0.145 

75 

0.170 

0.102 

0.073 

0.082 

0.801 

1.410 

0.776 

0.238 

0.090 

0.178 

0.418 

0.360 

0.142 

76 

0.161 

0.099 

0.072 

0.081 

0.761 

1.390 

0.733 

0.235 

0.088 

0.167 

0.399 

0.346 

0.136 

77 

0.155 

0.096 

0.070 

0.080 

0.694 

1.340 

0.711 

0.227 

0.084 

0.164 

0.379 

0.320 

0.132 

78 

0.148 

0.095 

0.069 

0.077 

0.651 

1.330 

0.694 

0.214 

0.082 

0.157 

0.360 

0.300 

0.130 

79 

0.142 

0.093 

0.068 

0.073 

0.640 

1.320 

0.665 

0.206 

0.078 

0.147 

0.357 

0.292 

0.127 

80 

0.137 

0.088 

0.068 

0.072 

0.566 

1.240 

0.643 

0.192 

0.074 

0.141 

0.351 

0.280 

0.125 

81 

0.133 

0.085 

0.062 

0.071 

0.524 

1.190 

0.626 

0.187 

0.074 

0.130 

0.319 

0.255 

0.122 

82 

0.128 

0.083 

0.059 

0.071 

0.457 

1.150 

0.617 

0.185 

0.069 

0.125 

0.311 

0.242 

0.119 

83 

0.125 

0.081 

0.057 

0.070 

0.445 

1.100 

0.595 

0.176 

0.067 

0.113 

0.303 

0.232 

0.111 

84 

0.116 

0.079 

0.057 

0.068 

0.410 

1.090 

0.580 

0.169 

0.062 

0.103 

0.300 

0.222 

0.107 

85 

0.107 

0.076 

0.055 

0.068 

0.382 

1.070 

0.551 

0.165 

0.059 

0.092 

0.291 

0.210 

0.096 

86 

0.097 

0.072 

0.054 

0.068 

0.365 

1.010 

0.538 

0.156 

0.057 

0.082 

0.285 

0.195 

0.079 

87 

0.068 

0.066 

0.052 

0.065 

0.342 

0.967 

0.513 

0.152 

0.054 

0.074 

0.278 

0.170 

0.062 

88 

0.082 

0.054 

0.051 

0.062 

0.340 

0.900 

0.493 

0.147 

0.051 

0.068 

0.244 

0.150 

0.037 

89 

0.076 

0.048 

0.051 

0.058 

0.328 

0.847 

0.470 

0.139 

0.048 

0.062 

0.167 

0.142 

0.034 

90 

0.073 

0.042 

0.050 

0.056 

0.311 

0.810 

0.456 

0.134 

0.040 

0.059 

0.136 

0.136 

0.031 

91 

0.068 

0.042 

0.048 

0.052 

0.300 

0.731 

0.436 

0.130 

0.034 

0.054 

0.127 

0.110 

0.031 

92 

0.065 

0.040 

0.048 

0.051 

0.294 

0.691 

0.392 

0.116 

0.031 

0.050 

0.088 

0.074 

0.011 

93 

0.058 

0.007 

0.001 

0.051 

0.278 

0.626 

0.365 

0.112 

0.030 

0.040 

0.076 

0.068 

0.002 

94 

0.052 

0.003 

0.001 

0.050 

0.263 

0.580 

0.354 

0.102 

0.026 

0.023 

0.074 

0.065 

0.001 

95 

0.048 

0.002 

0.001 

0.048 

0.256 

0.538 

0.323 

0.098 

0.025 

0.014 

0.071 

0.065 

0.001 

96 

0.037 

0.001 

0.001 

0.048 

0.221 

0.510 

0.289 

0.088 

0.020 

0.007 

0.068 

0.065 

0.001 

97 

0.023 

0.001 

0.001 

0.042 

0.190 

0.496 

0.229 

0.078 

0.019 

0.005 

0.065 

0.048 

0.000 

98 

0.003 

0.001 

0.001 

0.006 

0.127 

0.430 

0.081 

0.068 

0.016 

0.003 

0.057 

0.028 

0.000 

99 

0.001 

0.000 

0.001 

0.001 

0.082 

0.340 

0.057 

0.054 

0.010 

0.003 

0.051 

0.011 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.057 

0.331 

0.028 

0.033 

0.000 

0.002 

0.048 

0.000 

0.000 

MEAN 

1.457 

0.244 

0.157 

0.550 

4.567 

3.437 

1.928 

1.012 

0.619 

1.616 

1.664 

1.221 

0.468 
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0 

174.000 

7.280 

6.630 

6.770 

119.000 

174.000 

47.900 

29.200 

21.600 

54.100 

39.400 

29.600 

1S.20C 

1 

52.400 

6.540 

4.930 

5.070 

86.700 

86.700 

34.500 

17.500 

11.800 

30.700 

32.800 

23.700 

12  m 

2 

40.500 

6.030 

4.190 

4.590 

75.900 

72.600 

31.700 

15.500 

9.260 

24.900 

27.100 

:    no 

U.3T 

3 

35.100 

5.550 

3.790 

4.160 

67.200 

62.900 

29.400 

13.400 

8.300 

22.300 

25.400 

: 

U 

4 

31.100 

5.050 

3.230 

3.850 

60.500 

56.800 

26.800 

12.800 

7.500 

21.200 

23.100 

I 

10 

5 

27.700 

4.450 

2.890 

3.650 

57.200 

53.500 

24.700 

12.300 

6.990 

19.500 

19.700 

J£ 

.; 

6 

25.100 

4.300 

2.620 

3.510 

50.400 

52.700 

23.100 

11.800 

6.740 

18.000 

18.200 

16. 

9 

7 

22.900 

4.190 

2.520 

3.310 

47.900 

50.100 

22.500 

11.400 

6.290 

16.500 

16.500 

15.6v 

8 

21.200 

3.990 

2.470 

3.200 

46.400 

47.900 

21.900 

11.000 

6.030 

15.700 

15.000 

15.30C 

.; 

9 

19.800 

3.850 

2.440 

3.110 

44.200 

44.200 

21.200 

10.800 

5.690 

14.400 

14.100 

14.200 

r 

10 

18.800 

3.650 

2.360 

2.950 

42.800 

42.800 

20.200 

10.300 

5.450 

12.600 

13.900 

14.000 

7 

11 

17.400 

3.540 

2.340 

2.860 

41.600 

41.300 

20.000 

9.990 

5.350 

11.500 

13.300 

13.400 

C 

12 

16.200 

3.430 

2.290 

2.740 

40.200 

40.400 

19.500 

9.740 

5.210 

10.000 

12.700 

12.400 

7.221 

13 

15.000 

3.340 

2.280 

2.620 

38.300 

39.100 

18.900 

9.170 

5.030 

8.890 

12.400 

12.100 

6.980 

14 

14.000 

3.280 

2.270 

2.490 

36.800 

38.000 

18.500 

9.050 

4.890 

7.840 

12.000 

11.700 

6.620 

15 

13.000 

3.230 

2.250 

2.380 

36.000 

37.100 

18.000 

8.880 

4.790 

7.700 

11.500 

11.400 

6.450 

16 

12.100 

3.170 

2.080 

2.270 

34.000 

36.400 

17.500 

8.500 

4.670 

7.480 

10.900 

11.200 

6.300 

17 

11.600 

3.110 

2.020 

2.240 

32.800 

36.000 

17.200 

8.380 

4.500 

7.190 

10.700 

10.900 

6.150 

18 

11.000 

3.060 

2.000 

2.210 

29.300 

35.700 

17.000 

8.240 

4.420 

6.970 

10.500 

10.500 

5.970 

19 

10.500 

2.970 

1.950 

2.180 

28.300 

34.900 

16.500 

8.010 

4.230 

6.650 

10.100 

10.000 

5.830 

20 

9.990 

2.890 

1.900 

2.140 

26.800 

34.000 

16.300 

7.840 

4.080 

6.370 

9.720 

9.710 

5.700 

21 

9.600 

2.850 

1.850 

2.110 

25.300 

33.400 

15.300 

7.730 

3.910 

6.030 

9.500 

9.540 

5.610 

22 

9.150 

2.790 

1.770 

2.050 

24.900 

33.100 

14.900 

7.580 

3.880 

5.860 

9.140 

9.380 

5.450 

23 

8.810 

2.730 

1.770 

2.000 

24.400 

32.600 

14.400 

7.440 

3.840 

5.600 

9.030 

9.020 

5.350 

24 

8.470 

2.690 

1.740 

1.970 

23.800 

32.000 

14.100 

7.330 

3.790 

5.320 

8.780 

i  m 

5.200 

25 

8.130 

2.640 

1.730 

1.950 

23.500 

31.400 

13.700 

7.290 

3.680 

4.960 

8.570 

8.440 

5.150 

26 

7.840 

2.610 

1.710 

1.900 

22.600 

31.000 

13.300 

6.970 

3.620 

4.730 

8.500 

7.970 

5.050 

27 

7.550 

2.570 

1.690 

1.850 

22.300 

30.600 

13.000 

6.820 

3.540 

4.400 

8.380 

7.920 

4.950 

28 

7.260 

2.520 

1.680 

1.800 

21.500 

29.900 

12.700 

6.690 

3.480 

3.850 

8.290 

7.740 

4  390 

a 

6.990 

2.490 

1.680 

1.720 

21.100 

29.400 

12.500 

6.630 

3.420 

3.260 

8.180 

7.570 

4  90C 

30 

6.770 

2.440 

1.680 

1.680 

20.100 

28.900 

12.300 

6.480 

3.280 

3.140 

8.030 

7.480 

*  rx 

31 

6.590 

2.420 

1.670 

1.650 

19.800 

28.300 

12.000 

6.400 

3.200 

3.000 

7.870 

7.250 

4  640 

32 

6.350 

2.370 

1.640 

1.640 

19.400 

27.900 

11.800 

6.260 

3.090 

2.790 

7.710 

7.180 

4  550 

33 

6.130 

2.370 

1.600 

1.640 

18.800 

27.400 

11.600 

6.180 

2.970 

2.720 

7.620 

<tx 

4.530 

M 

5.950 

2.320 

1.560 

1.640 

18.100 

27.200 

11.300 

6.100 

2.920 

2.590 

7.470 

I   ■ 

4.440 

35 

5.690 

2.280 

1.540 

1.610 

16.200 

26.500 

11.200 

5.960 

2.800 

2.460 

7.330 

-    ri« 

4  m 

v. 

5.520 

2.270 

1.510 

1.570 

16.000 

26.300 

11.000 

5.830 

2.720 

2.410 

7.180 

6.710 

4  BD 

37 

5.340 

2.230 

1.490 

1.540 

15.200 

25.600 

10.900 

5.720 

2.630 

2.350 

7.030 

6.630 

■ 

5.150 

2.220 

1.480 

1.520 

13.800 

25.300 

10.500 

5.610 

2.600 

2.260 

6.940 

6.540 

4    |]fl 

i 

4.960 

2.180 

1.460 

1.490 

12.400 

24.900 

10.300 

5.580 

2.530 

I  BO 

6  880 

1 

S      M 

40  4.730  2.170  1.440  1.480  11.300  24.200  10.200  5.500  2.510  2.170  6.770  6.230          4  050 

41  4.500  2.130  1.430  1.460  10.100  23.800  9.970  5.440  2.470  2.140  6  650  6  180          3  960 

42  4.300  2.120  1.430  1.450  9.150  23.400  9.880  5.340  2.430  2.120  6  560  6  030 

43  4.130  2.090  1.420  1.440  8.690  22.700  9.740  5.250  2  380  2.080  !  U                *- 

44  3.990  2.080  1.420  1.410  8.180  22.300  9.680  5.150  2.370  2.Q20  t   ■  I    V                • 

45  3.850  2.050  1.410  1.400  7.730  21.700  9.570  5.07O  2.360  1.980  5  930  5.680               v 

46  3.720  2.030  1.410  1.390  7.190  21.400  9  420  5.040  2.310  18*)  5  490  5  600          J  «B0 

47  3.570  2.030  1.400  1.370  6.710  21.100  9.330  4.870  2.270  1.830  5  040  5  510          J  880 

48  3.450  2.010  1.380  1.370  6.570  20.800  9  150  4.730  2.200  1  820  4  530 

49  3.320  1.990  1.350  1.360  6.120  20.500  9  100  4  670  2  190  1.770  4   :.'  '     U 
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JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTB6ER    OCTOBER    NOVB6ER    DECBfiER 


50 

3.230 

1.980 

1.320 

1.320 

5.950 

20.300 

9.060 

4.630 

2.170 

1.750 

3.770 

5.280 

3.480 

51 

3.070 

1.940 

1.280 

1.280 

5.630 

20.200 

9.000 

4.500 

2.150 

1.730 

3.400 

5.230 

3.430 

52 

2.940 

1.900 

1.250 

1.230 

5.390 

19.900 

8.810 

4.430 

2.120 

1.710 

3.230 

5.100 

3.400 

53 

2.830 

1.880 

1.220 

1.200 

5.210 

19.600 

8.740 

4.330 

2.070 

1.680 

3.030 

5.010 

3.320 

54 

2.720 

1.850 

1.200 

1.170 

4.850 

19.400 

8.640 

4.220 

2.060 

1.650 

2.870 

4.870 

3.240 

55 

2.610 

1.830 

1.160 

1.150 

4.670 

19.100 

8.580 

4.160 

2.030 

1.650 

2.800 

4.730 

3.190 

56 

2.510 

1.800 

1.140 

1.130 

4.260 

18.900 

8.440 

4.080 

2.010 

1.610 

2.700 

4.500 

3.060 

57 

2.440 

1.790 

1.130 

1.120 

4.130 

18.700 

8.300 

4.030 

1.990 

1.570 

2.580 

4.350 

3.000 

58 

2.370 

1.770 

1.100 

1.100 

3.910 

18.500 

8.130 

3.960 

1.950 

1.550 

2.500 

4.260 

2.920 

59 

2.290 

1.730 

1.070 

1.080 

3.450 

18.200 

8.010 

3.940 

1.930 

1.490 

2.450 

4.130 

2.850 

60 

2.230 

1.700 

1.020 

1.060 

3.280 

17.900 

7.950 

3.920 

1.910 

1.460 

2.310 

4.080 

2.780 

61 

2.170 

1.670 

0.983 

1.020 

3.110 

17.300 

7.890 

3.910 

1.880 

1.450 

2.200 

3.990 

2.690 

62 

2.120 

1.630 

0.920 

0.991 

2.820 

17.000 

7.760 

3.820 

1.850 

1.430 

2.110 

3.850 

2.620 

63 

2.060 

1.610 

0.890 

0.943 

2.570 

16.500 

7.590 

3.760 

1.820 

1.400 

2.030 

3.790 

2.520 

64 

2.010 

1.570 

0.867 

0.912 

2.520 

16.300 

7.360 

3.740 

1.810 

1.380 

1.960 

3.710 

2.470 

65 

1.970 

1.510 

0.850 

0.900 

2.500 

16.100 

7.280 

3.710 

1.790 

1.360 

1.910 

3.680 

2.380 

66 

1.900 

1.450 

0.821 

0.881 

2.350 

15.600 

7.080 

3.650 

1.770 

1.340 

1.890 

3.620 

2.290 

67 

1.850 

1.390 

0.796 

0.881 

2.290 

15.500 

7.020 

3.570 

1.760 

1.330 

1.870 

3.510 

2.220 

68 

1.800 

1.350 

0.793 

0.860 

2.150 

14.900 

6.910 

3.540 

1.750 

1.310 

1.850 

3.400 

2.150 

69 

1.750 

1.300 

0.786 

0.835 

2.090 

14.600 

6.850 

3.490 

1.740 

1.280 

1.830 

3.270 

2.070 

70 

1.710 

1.270 

0.782 

0.820 

2.060 

14.300 

6.830 

3.440 

1.720 

1.270 

1.740 

2.940 

2.010 

71 

1.680 

1.220 

0.765 

0.810 

2.000 

14.000 

6.770 

3.410 

1.700 

1.250 

1.680 

2.710 

1.970 

72 

1.640 

1.180 

0.736 

0.760 

1.970 

13.600 

6.760 

3.340 

1.690 

1.220 

1.630 

2.560 

1.760 

73 

1.600 

1.160 

0.708 

0.736 

1.870 

13.400 

6.640 

3.310 

1.680 

1.200 

1.580 

2.500 

1.680 

74 

1.550 

1.130 

0.708 

0.708 

1.810 

13.100 

6.570 

3.280 

1.660 

1.180 

1.550 

2.430 

1.600 

75 

1.500 

1.100 

0.708 

0.685 

1.790 

13.100 

6.460 

3.260 

1.640 

1.150 

1.480 

2.330 

1.560 

76 

1.450 

1.070 

0.498 

0.672 

1.760 

12.700 

6.290 

3.240 

1.600 

1.060 

1.410 

2.230 

1.510 

77 

1.410 

1.040 

0.475 

0.660 

1.720 

12.400 

6.200 

3.190 

1.590 

1.000 

1.330 

2.130 

1.480 

78 

1.380 

1.010 

0.465 

0.648 

1.680 

12.100 

6.130 

3.140 

1.580 

0.949 

1.310 

2.070 

1.360 

79 

1.330 

0.963 

0.459 

0.637 

1.640 

12.000 

6.040 

3.090 

1.560 

0.941 

1.290 

2.010 

1.280 

80 

1.290 

0.821 

0.453 

0.625 

1.600 

11.800 

6.000 

3.030 

1.530 

0.892 

1.180 

1.980 

1.240 

81 

1.230 

0.677 

0.450 

0.620 

1.590 

11.600 

5.950 

2.990 

1.500 

0.873 

1.110 

1.930 

1.200 

82 

1.180 

0.650 

0.450 

0.615 

1.550 

11.400 

5.890 

2.930 

1.480 

0.850 

0.951 

1.850 

1.140 

83 

1.130 

0.618 

0.445 

0.610 

1.470 

11.100 

5.800 

2.890 

1.450 

0.841 

0.794 

1.790 

1.020 

84 

1.060 

0.596 

0.445 

0.605 

1.390 

11.000 

5.710 

2.860 

1.400 

0.804 

0.742 

1.530 

0.930 

85 

0.991 

0.573 

0.442 

0.600 

1.360 

10.800 

5.650 

2.800 

1.380 

0.784 

0.718 

1.360 

0.855 

86 

0.932 

0.555 

0.442 

0.575 

1.330 

10.600 

5.560 

2.720 

1.330 

0.756 

0.706 

1.220 

0.821 

87 

0.870 

0.532 

0.437 

0.521 

1.270 

10.300 

5.510 

2.640 

1.310 

0.731 

0.685 

1.200 

0.804 

88 

0.820 

0.511 

0.434 

0.473 

1.220 

10.200 

5.380 

2.580 

1.280 

0.698 

0.668 

1.090 

0.790 

89 

0.780 

0.495 

0.430 

0.439 

1.090 

9.910 

5.320 

2.440 

1.240 

0.688 

0.626 

1.030 

0.770 

90 

0.731 

0.456 

0.428 

0.436 

1.000 

9.790 

5.270 

2.380 

1.180 

0.682 

0.603 

1.010 

0.745 

91 

0.699 

0.442 

0.422 

0.433 

0.943 

9.580 

5.080 

2.260 

1.130 

0.668 

0.592 

0.950 

0.719 

92 

0.663 

0.430 

0.418 

0.430 

0.900 

9.290 

4.960 

2.190 

1.090 

0.649 

0.583 

0.889 

0.699 

93 

0.618 

0.425 

0.415 

0.430 

0.820 

9  T90 

4.760 

2.060 

1.040 

0.628 

0.541 

0.850 

0.663 

94 

0.566 

0.422 

0.412 

0.418 

0.772 

8.870 

4.480 

1.990 

1.020 

0.590 

0.518 

0.821 

0.640 

95 

0.501 

0.413 

0.408 

0.404 

0.731 

8.590 

3.950 

1.690 

0.977 

0.530 

0.506 

0.773 

0.572 

96 

0.453 

0.408 

0.405 

0.400 

0.702 

8.300 

3.460 

1.560 

0.932 

0.475 

0.481 

0.748 

0.524 

97 

0.437 

0.402 

0.399 

0.400 

0.663 

7.860 

2.530 

1.450 

0.869 

0.449 

0.463 

0.725 

0.490 

98 

0.422 

0.399 

0.396 

0.399 

0.526 

7.280 

1.870 

1.400 

0.793 

0.439 

0.224 

0.714 

0.467 

99 

0.400 

0.399 

0.396 

0.399 

0.462 

5.930 

1.650 

0.643 

0.762 

0.430 

0.167 

0.685 

0.445 

100 

0.164 

0.399 

0.396 

0.399 

0.439 

5.520 

1.590 

0.292 

0.680 

0.227 

0.164 

0.668 

0.433 

f€AN 

7.236 

2.074 

1.385 

1.514 

15.758 

24.983 

11.177 

5.623 

2.983 

4.515 

6.312 

6.421 

3.861 

SIM-WRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02AC002 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         2960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BLAOC  STURGEON  RIVER  AT  HIOWAY  NO.   17 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     0CTO3ER     <VB€E?     :E3€E7 


0 

136.000 

22.300 

14.300 

16.900 

136.000 

128.000 

118.000 

75.000 

44.200 

101.000 

87.200 

71.000 

£9  3c: 

1 

100.000 

20.200 

13.000 

15.600 

92.400 

124.000 

108.000 

66.500 

33.400 

79.000 

79.400 

62.50C 

-:  -:■: 

2 

87.100 

19.100 

12.300 

14.600 

88.900 

121.000 

101.000 

61.700 

31.500 

76.500 

75.900 

54.100 

«  20C 

3 

80.300 

18.700 

12.000 

13.800 

85.800 

120.000 

92.000 

60.000 

30.900 

73.100 

74.500 

si.aoc 

:i    SX 

4 

75.100 

18.100 

11.900 

11.100 

84.400 

118.000 

88.900 

58.300 

30.000 

70.200 

68.800 

v  ~x 

£  XX 

5 

71.400 

17.600 

11.800 

11.000 

79.600 

115.000 

81.800 

56.800 

28.900 

64.700 

66.300 

49.300 

32.90C 

6 

67.700 

17.200 

11.600 

10.900 

75.700 

109.000 

79.000 

54.900 

28.400 

52.400 

63.600 

--  .:■: 

y.  «x 

7 

64.600 

16.900 

11.500 

10.900 

72.500 

105.000 

75.900 

53.200 

27.900 

49.200 

61.500 

--:  -.■: 

29.700 

8 

62.000 

16.700 

11.400 

10.800 

71.600 

102.000 

72.500 

51.400 

27.200 

44.300 

59.400 

46.200 

29.20C 

9 

59.700 

16.600 

11.300 

10.800 

70.300 

99.800 

68.700 

50.400 

27.100 

41.900 

57.200 

43.600 

If  SO! 

10 

57.500 

16.400 

11.100 

10.700 

67.700 

97.400 

68.200 

49.800 

26.600 

41.300 

55.500 

43.000 

27.800 

11 

55.300 

16.100 

11.000 

10.600 

62.900 

95.200 

66.000 

49.600 

26.400 

4.:.::c 

53.500 

42.300 

26.600 

12 

53.200 

15.800 

10.700 

10.600 

59.400 

93.100 

65.100 

49.300 

26.200 

38.800 

52.300 

41.600 

:-:  ax 

13 

51.500 

15.500 

10.400 

10.600 

56.100 

92.000 

64.500 

48.300 

25.500 

34.500 

49.000 

39.900 

25.600 

14 

49.800 

15.200 

10.200 

10.500 

55.200 

89.500 

63.700 

47.000 

25.300 

33.100 

46.400 

39.500 

S  :o: 

15 

48.600 

15.000 

10.100 

10.500 

53.300 

88.200 

63.100 

46.200 

25.000 

31.400 

44.600 

38.800 

24.60C 

16 

46.500 

14.800 

10.100 

10.400 

49.900 

87.500 

62.500 

45.600 

24.500 

30.300 

42.300 

38.500 

;-  ::■: 

17 

44.600 

14.600 

10.000 

10.300 

48.700 

85.500 

61.600 

45.300 

24.000 

29.200 

41.600 

37.900 

23.300 

18 

43.000 

14.400 

9.950 

10.300 

47.000 

84.200 

61.000 

44.800 

23.900 

28.600 

41.000 

37.100 

22.300 

19 

41.600 

14.200 

9.910 

10.200 

45.600 

83.000 

60.300 

44.000 

23.600 

28.200 

39.900 

36.300 

::  m 

20 

40.200 

14.000 

9.850 

10.200 

44.500 

82.400 

59.700 

43.300 

23.400 

27.800 

39.600 

36.000 

22.200 

21 

39.500 

13.900 

9.830 

10.100 

43.000 

81.700 

58.900 

42.800 

23.200 

27.000 

38.700 

35.200 

:.  KH 

22 

38.500 

13.700 

9.760 

10.000 

40.600 

81.200 

58.600 

42.000 

22.900 

25.900 

38.200 

34.500 

21.300 

23 

37.100 

13.500 

9.710 

9.630 

40.000 

81.000 

58.200 

41.700 

22.600 

25.200 

36.800 

34.200 

21.00C 

24 

36.200 

13.200 

9.660 

9.290 

39.000 

80.100 

57.500 

40.800 

22.300 

24.900 

36.200 

33.300 

20.700 

25 

34.900 

13.100 

9.600 

9.200 

37.900 

79.000 

56.400 

40.200 

22.000 

22. 100 

35.400 

32.300 

a  n 

21 

33.900 

13.000 

9.550 

9.090 

37.400 

78.200 

56.000 

39.600 

21.800 

21.200 

34  500 

n  at 

a  '..«- 

27 

32.700 

12.800 

9.500 

9.030 

36.700 

77.300 

55.500 

38.800 

21.500 

18.400 

33.400 

31.100 

IS  A' 

26 

31.700 

12.600 

9.460 

8.980 

35.700 

76.200 

54.700 

38.200 

21.400 

18.200 

33.100 

30.600 

19.600 

a 

30.600 

12.600 

9.430 

8.920 

35.100 

75.100 

54.100 

37.500 

21.300 

17.600 

32.000 

X.000 

tS  ~«. 

30 

29.700 

12.500 

9.380 

8.810 

34.500 

74.200 

53.600 

37.300 

21.100 

17.000 

31.400 

H  HI 

19.20C 

31 

28.900 

12.400 

9.340 

8.780 

33.900 

73.600 

53.400 

36.600 

20.800 

16.800 

30.900 

H  v< 

u  n 

32 

27.900 

12.300 

9.300 

8.750 

32.500 

73.200 

53.100 

36.200 

20.600 

16.700 

30.600 

■  ai 

ls.eoc 

33 

27.200 

12.200 

9.150 

8.700 

32.000 

72.200 

52.700 

36.000 

20.500 

16.100 

30.300 

-  w 

18.30C 

M 

26.100 

12.100 

9.050 

8.580 

31.700 

71.600 

52.400 

35.200 

20.200 

15.800 

.-  i-i 

.    41 

18.100 

V, 

25.100 

12.000 

9.000 

8.440 

29.400 

70.500 

51.800 

34.600 

20.000 

15.200 

H  *>» 

27.700 

.-  n 

» 

24.100 

11.800 

8.900 

8.160 

27.900 

69.900 

51.400 

34.100 

19.400 

15.000 

.     i> 

V  *a 

o 

37 

23.300 

11.600 

8.800 

7.990 

26.100 

69.500 

51.100 

33. 100 

19.200 

14.700 

«' 

26  600 

■ 

22.300 

11.500 

8.700 

7.870 

25.500 

69.000 

50.700 

32.800 

18.700 

14.600 

25.400 

B 

■ 

21.500 

11.400 

8.500 

7.500 

23.500 

68.200 

49.700 

32.400 

18.400 

14.400 

23.400 

M  B 

>> 

4(1 

20.900 

11.300 

8.380 

7.320 

22.200 

67.700 

49.300 

32.000 

18.100 

14.200 

23.100 

0 

■' 

4) 

20.100 

11.300 

8.250 

7.200 

21.100 

67.100 

49.000 

31.400 

18.100 

13.900 

..  n 

0 

42 

19.400 

11.100 

8.100 

7.150 

20.500 

66.700 

48.500 

31.000 

n 

13.800 

•    u 

..  »< 

1 

43 

18.700 

11.000 

8.010 

7.100 

20.000 

66.300 

47.700 

30.300 

17.700 

i  n 

:i> 

0 

B 

44 

18.000 

10.900 

7.930 

7.020 

18.700 

65.800 

46.700 

30.000 

17.500 

13  400 

0 

45 

17.500 

10.800 

7.850 

7. 020 

18.000 

65.300 

46.200 

29.700 

17.200 

13.200 

»l 

.    ■ 

■ 

46 

16.900 

10.700 

7.750 

7.000 

17.300 

64  800 

45.200 

29.400 

17.100 

n 

•    '.» 

o 

|4  4\ 

47 

16.400 

10.600 

7.700 

1      Mi 

16.300 

64.500 

44.200 

29.200 

'.-    Q 

13.000 

•  ' 

48 

15.900 

10.500 

7.590 

6.940 

15.700 

64.000 

43.600 

|    :.> 

•   •.« 

12  TOO 

o 

49 

15.400 

10.400 

7.480 

6.910 

15.200 

'  i  *« 

42.900 

l« 

•    «» 

Q 

•> 

■ 

SIM*RY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02AC0O2 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         2980 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BLAOC  STURGEON  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.   17 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTB6ER     OCTOBER    NCVB6ER    DECEMBER 


50 

15.000 

10.300 

7.360 

6.900 

14.700 

62.600 

42.600 

28.100 

16.200 

12.200 

14.300 

16.900 

14.000 

51 

14.700 

10.200 

7.250 

6.850 

14.400 

62.000 

42.100 

27.900 

15.900 

12.100 

14.100 

16.800 

13.800 

52 

14.300 

9.970 

7.160 

6.820 

14.000 

61.700 

41.600 

27.700 

15.500 

11.900 

13.700 

16.600 

13.600 

53 

14.000 

9.650 

7.060 

6.800 

13.600 

61.200 

41.200 

27.400 

15.300 

11.900 

13.200 

16.200 

13.500 

54 

13.700 

9.290 

6.900 

6.780 

13.200 

60.800 

40.700 

26.900 

15.100 

11.800 

12.900 

15.800 

13.300 

55 

13.500 

9.060 

6.690 

6.770 

12.800 

60.300 

40.200 

26.600 

15.000 

11.600 

12.700 

15.700 

13.200 

56 

13.100 

8.950 

6.600 

6.750 

12.600 

59.700 

39.900 

26.400 

14.700 

11.500 

12.100 

15.500 

13.100 

57 

12.800 

8.810 

6.550 

6.740 

12.200 

59.400 

39.600 

25.900 

14.500 

11.400 

12.000 

15.200 

13.000 

58 

12.500 

8.700 

6.500 

6.740 

12.000 

59.200 

39.600 

25.700 

14.300 

11.300 

11.700 

14.900 

12.800 

59 

12.100 

8.600 

6.400 

6.680 

11.700 

58.600 

38.900 

25.400 

14.000 

11.200 

11.100 

14.800 

12.500 

60 

11.800 

8.450 

6.350 

6.680 

11.500 

57.600 

38.600 

24.600 

13.900 

11.200 

10.700 

14.700 

12.300 

61 

11.500 

8.350 

6.300 

6.600 

11.200 

57.200 

38.200 

24.500 

13.800 

11.200 

10.700 

14.500 

11.900 

62 

11.200 

8.170 

6.250 

6.550 

10.900 

56.800 

37.900 

24.000 

13.700 

11.100 

10.600 

14.400 

11.800 

63 

11.000 

8.000 

6.200 

6.520 

10.700 

56.400 

37.100 

23.800 

13.700 

11.100 

10.500 

14.300 

11.300 

64 

10.800 

7.850 

6.150 

6.480 

10.500 

55.600 

36.900 

23.600 

13.600 

11.000 

10.300 

14.100 

10.400 

65 

10.700 

7.700 

6.100 

6.400 

10.400 

55.300 

36.800 

23.400 

13.400 

10.900 

10.100 

13.800 

9.800 

66 

10.500 

7.550 

6.090 

6.370 

10.300 

54.700 

36.500 

23.100 

13.300 

10.800 

9.830 

13.700 

9.600 

67 

10.300 

7.400 

6.050 

6.290 

10.200 

54.400 

36.500 

22.800 

13.100 

10.700 

9.700 

13.600 

9.400 

68 

10.100 

7.270 

6.020 

6.260 

9.900 

53.800 

36.200 

22.600 

13.000 

10.700 

9.430 

13.500 

9.200 

69 

9.850 

7.200 

6.000 

6.230 

9.800 

52.700 

35.400 

22.100 

12.900 

10.500 

9.380 

13.100 

9.000 

70 

9.630 

7.050 

5.960 

6.170 

9.730 

52.400 

35.100 

21.800 

12.700 

10.400 

9.260 

12.700 

8.800 

71 

9.400 

6.950 

5.900 

6.120 

9.650 

51.900 

34.900 

21.500 

12.600 

10.200 

9.150 

12.500 

8.550 

72 

9.200 

6.850 

5.850 

6.060 

9.500 

51.800 

34.700 

21.000 

12.200 

10.000 

9.120 

12.200 

8.380 

73 

9.000 

6.740 

5.800 

6.000 

9.120 

51.200 

34.500 

20.800 

11.800 

9.680 

9.060 

11.700 

8.200 

74 

8.830 

6.510 

5.800 

5.950 

8.950 

50.700 

34.500 

20.300 

11.500 

9.400 

9.000 

11.100 

8.020 

75 

8.650 

6.340 

5.750 

5.920 

8.700 

50.400 

34.000 

20.200 

11.300 

9.090 

8.970 

10.500 

7.880 

76 

8.390 

6.170 

5.720 

5.890 

8.350 

50.100 

33.700 

20.100 

11.100 

9.050 

8.920 

10.300 

7.740 

77 

8.200 

6.090 

5.720 

5.800 

7.950 

49.800 

33.400 

19.800 

10.900 

8.420 

8.830 

9.900 

7.590 

78 

7.990 

6.000 

5.700 

5.760 

7.840 

49.300 

33.100 

19.700 

10.600 

8.320 

8.700 

9.300 

7.330 

79 

7.790 

5.920 

5.660 

5.750 

7.760 

49.000 

32.800 

19.500 

10.300 

7.980 

8.530 

8.290 

6.990 

80 

7.620 

4.520 

3.880 

5.700 

7.700 

48.700 

32.500 

19.400 

10.200 

7.790 

8.480 

8.200 

5.830 

81 

7.410 

4.380 

3.830 

5.600 

7.650 

47.900 

32.100 

19.100 

9.960 

7.590 

8.350 

8.000 

5.530 

82 

7.200 

4.260 

3.790 

5.500 

7.600 

46.800 

31.300 

18.800 

9.540 

7.480 

8.220 

7.670 

5.280 

83 

7.050 

4.180 

3.750 

5.460 

7.330 

46.200 

30.600 

18.600 

9.440 

7.340 

8.160 

7.420 

5.090 

84 

6.910 

4.070 

3.710 

5.420 

7.200 

45.000 

30.300 

18.000 

9.260 

7.240 

8.010 

7.310 

4.970 

85 

6.780 

3.980 

3.680 

5.400 

7.000 

43.900 

29.800 

17.800 

8.880 

7.170 

7.960 

7.230 

4.830 

86 

6.650 

3.940 

3.640 

5.370 

6.800 

43.600 

29.500 

17.200 

8.770 

7.100 

7.880 

7.060 

4.730 

97 

6.500 

3.910 

3.430 

4.760 

6.650 

43.300 

28.900 

16.700 

8.590 

7.020 

7.800 

6.850 

4.620 

88 

6.310 

3.820 

3.370 

4.250 

6.650 

42.200 

28.500 

15.500 

8.480 

6.870 

7.750 

6.740 

4.500 

89 

6.150 

3.740 

3.340 

4.050 

6.600 

41.600 

27.800 

14.900 

8.380 

6.510 

7.670 

6.540 

4.220 

90 

6.000 

3.650 

3.310 

3.960 

6.570 

41.100 

26.900 

14.500 

8.310 

6.370 

7.590 

6.430 

4.050 

91 

5.890 

3.570 

3.280 

3.610 

6.430 

40.200 

25.900 

14.200 

8.140 

6.130 

7.500 

6.260 

3.960 

92 

5.720 

3.540 

3.230 

3.590 

6.300 

40.200 

25.400 

13.600 

8.010 

6.030 

7.400 

6.180 

3.940 

93 

5.400 

3.450 

3.200 

3.560 

6.140 

39.400 

23.700 

13.000 

7.750 

5.900 

7.220 

6.010 

3.880 

94 

4.760 

3.140 

2.520 

3.540 

6.030 

38.800 

22.600 

12.500 

7.590 

5.620 

7.000 

5.920 

3.850 

95 

4.110 

3.030 

2.490 

3.530 

5.920 

38.500 

21.400 

11.700 

7.170 

5.520 

6.890 

5.860 

3.820 

96 

3.850 

2.890 

2.440 

3.510 

4.850 

37.900 

2O.7O0 

10.900 

7.020 

5.400 

6.750 

5.610 

3.790 

97 

3.640 

2.780 

2.410 

3.510 

3.880 

36.000 

19.500 

10.500 

6.890 

5.250 

6.560 

5.320 

3.770 

96 

3.500 

2.720 

2.380 

3.170 

3.620 

33.100 

17.900 

9.950 

6.650 

5.210 

6.390 

4.790 

3.620 

99 

2.920 

2.650 

2.380 

2.460 

3.500 

30.900 

15.400 

9.030 

6.430 

5.070 

5.800 

4.300 

3.400 

100 

2.350 

2.580 

2.3S0 

2.380 

3.500 

28.300 

13.700 

8.760 

6.140 

4.760 

5.550 

4.160 

3.310 

MEAN 

24.611 

9.989 

7.393 

7.519 

26.726 

66.585 

46.766 

30.924 

17.093 

19.169 

24.196 

22.410 

15.581 

SIM-WRY  TABLE  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS  02AD006 

YEARS  OF  RECORD:         36  STATION  AREA:       24600 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


NIPIGON  RIVER  AT  PIKE  PORTAGE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    XTCBER    NOV»€ER    DE^eE^ 


0 

640.000 

575.000 

595.000 

583.000 

580.000 

609.000 

606.000 

629.000 

640.000 

597.000 

629.000 

531.000 

:-:  x<: 

1 

586.000 

544.000 

561.000 

566.000 

555.000 

575.000 

586.000 

595.000 

586.000 

578.000 

595.000 

606.000 

-:::»: 

2 

575.000 

521.000 

555.000 

558.000 

549.000 

564.000 

580.000 

589.000 

578.000 

555.000 

580.000 

589.000 

553  ooc 

3 

566.000 

515.000 

544.000 

549.000 

544.000 

558.000 

578.000 

586.000 

569.000 

544.000 

575  DOE 

575.000 

555. OOC 

4 

558.000 

510.000 

530.000 

544.000 

538.000 

552.000 

575.000 

583.000 

561.000 

518.000 

571.000 

566  000 

531. OOC 

5 

549.000 

507.000 

524.000 

541.000 

535.000 

544.000 

569.000 

578.000 

558.000 

464.000 

552.000 

552.000 

510. OOC 

6 

541.000 

504.000 

515.000 

527.000 

530.000 

532.000 

566.000 

575.000 

552.000 

454.000 

484.000 

536.000 

901.000 

7 

530.000 

498.000 

510.000 

524.000 

527.000 

504.000 

566.000 

572.000 

541.000 

447.000 

459.000 

501.000 

49C  OOC 

8 

518.000 

487.000 

507.000 

521.000 

524.000 

487.000 

564.000 

569.000 

530.000 

445.000 

450.000 

467.000 

473.000 

9 

510.000 

484.000 

504.000 

518.000 

521.000 

476.000 

561.000 

569.000 

510.000 

442.000 

445.000 

453.000 

462. OOC 

10 

501.000 

476.000 

501.000 

518.000 

518.000 

462.000 

555.000 

566.000 

498.000 

439.000 

442.000 

453.000 

453. OOC 

11 

487.000 

467.000 

496.000 

513.000 

510.000 

447.000 

552.000 

564.000 

473.000 

436.000 

436.000 

448.000 

456. OOC 

12 

473.000 

462.000 

487.000 

510.000 

493.000 

439.000 

547.000 

561.000 

462.000 

430.000 

430.000 

447.000 

453.000 

13 

462.000 

458.000 

484.000 

507.000 

476.000 

433.000 

544.000 

555.000 

450.000 

428.000 

428.000 

445.000 

450.000 

14 

456.000 

456.000 

476.000 

504.000 

467.000 

430.000 

538.000 

549.000 

444.000 

425.000 

425.000 

439.000 

446. OOC 

15 

453.000 

453.000 

470.000 

501.000 

462.000 

425.000 

527.000 

541.000 

442.000 

423.000 

422.000 

436.000 

442.  OOC' 

16 

449.000 

453.000 

464.000 

498.000 

456.000 

425.000 

513.000 

530.000 

439.000 

422.000 

419.000 

430.000 

439.000 

17 

445.000 

450.000 

459.000 

493.000 

452.000 

419.000 

493.000 

518.000 

436.000 

419.000 

416.000 

425.000 

436. OOC 

18 

442.000 

447.000 

459.000 

484.000 

450.000 

416.000 

484.000 

507.000 

430.000 

416.000 

416.000 

422.000 

433. OOC 

19 

436.000 

447.000 

453.000 

476.000 

446.000 

411.000 

473.000 

496.000 

428.000 

413.000 

413.000 

416.000 

:•:  n 

20 

433.000 

442.000 

453.000 

465.000 

442.000 

408.000 

464.000 

476.000 

428.000 

411.000 

411.000 

413.000 

428.000 

21 

430.000 

439.000 

450.000 

460.000 

439.000 

399.000 

450.000 

467.000 

425.000 

408.000 

408.000 

411.000 

422.000 

22 

425.000 

436.000 

447.000 

458.000 

436.000 

396.000 

445.000 

459.000 

422.000 

405.000 

402.000 

411.000 

419. OOC 

23 

422.000 

430.000 

445.000 

456.000 

433.000 

394.000 

436.000 

445.000 

419.000 

402.000 

400.000 

405.000 

at  n 

24 

419.000 

428.000 

442.000 

453.000 

430.000 

389.000 

433.000 

439.000 

419.000 

399.000 

399.000 

402.000 

416. OOC 

25 

416.000 

422.000 

439.000 

451.000 

425.000 

385.000 

430.000 

436.000 

416.000 

396.000 

396.000 

399.000 

411. OOC 

26 

413.000 

419.000 

436.000 

450.000 

422.000 

382.000 

425.000 

430.000 

413.000 

394.000 

394.000 

398.000 

cm  n 

27 

411.000 

416.000 

433.000 

447.000 

419.000 

379.000 

422.000 

422.000 

411.000 

394.000 

391.000 

396.000 
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408.000 

413.000 

430.000 

445.000 

413.000 

377.000 

416.000 
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410.000 

391.000 

388.000 

394.000 
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405.000 

411.000 

425.000 

442.000 

410.000 

371.000 

413.000 

413.000 

408.000 

391.000 

386  000 
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30 

402.000 

411.000 

425.000 

439.000 

408.000 

369.000 

411.000 

411.000 

406.000 

388.000 

385.000 

391.000 
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408.000 

422.000 

435.000 

402.000 
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408. 000 
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405.000 
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402.000 

385.000 

379.000 

388  000 
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33 
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405.000 

416.000 

425.000 

399.000 
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402.000 
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400.000 
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379.000 

385.000 

394  OOC 

M 
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405.000 

413.000 
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399.000 
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377.000 
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419.000 

394.000 

357.000 
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379.000 

377.000 
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u 
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389.000 

402.000 
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391.000 
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394.000 

394.000 

394.000 

376.000 
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-<     v< 

37 
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405.000 

411.000 

388.000 
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391.000 

374.000 
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377.000 

v*      0 

■ 
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399.000 

405.000 

405.000 

388.000 

348.000 

385.000 

386.000 

390.000 

371.000 

371.000 

n 

c     B 

39 

382.000 

399.000 

402.000 

401.000 

385.000 

345.000 

379.000 

385.000 

«  BOO 

368.000 

371.000 

^  a 

v.     u 

41) 

379.000 

396.000 

400.000 

399.000 

382.000 

343.000 

377.000 

379.000 

385.000 

367.000 
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0 

•     >> 

41 

377.000 

396.000 

399.000 

395.000 

380.000 

340.000 

372.000 

377.000 

■    u 

365.000 

*■  n 

•    l« 

0 

42 

376.000 

394.000 

396.000 

394.000 

379.000 

337.000 

370.000 

374.000 

380.000 

362.000 

■     n 

" 

41 

374.000 

394.000 

396.000 

389.000 

377.000 

334.000 

365.000 

371.000 

377.000 

361.000 

361  000 

365  000 

«< 

44 

371.000 

391.000 

393  000 

385.000 

377.000 

331  000 

362.000 

367.000 

374.000 

360.000 

v.  n 

.     u 

45 

368.000 

388.000 

391.000 

385.000 

371.000 

331.000 

361.000 

365  000 

373.000 

357.000 

a 

■    »v 

" 

46 

It,',   IIII 

385.000 

389.000 

382.000 

368.000 

328.000 

358.000 

362.000 

m  on 

|      n 

a 

*«       IV 

" 

4/ 

364.000 

385.000 

388.000 

379.000 

365.000 

326.000 

357.000 

362.000 
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r      u 
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g 
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U 

362.000 

382.000 

385.000 

377.000 

362.000 
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0 

0 
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02AD006  NIPIGCN  RIVER  AT  PIKE  PORTAGE 


APRIL 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEMBER 


50 

357.000 

379.000 

382.000 

374.000 

357.000 

320.000 

352.000 

354.000 

360.000 

345.000 

350.000 

351.000 

355.000 

51 

356.000 

377.000 

382.000 

371.000 

356.000 

317.000 

349.000 

351.000 

359.000 

345.000 

348.000 

351.000 

354.000 

52 

354.000 

374.000 

379.000 

371.000 

354.000 

315.000 

348.000 

348.000 

357.000 

343.000 

347.000 

349.000 

351.000 

53 

351.000 

372.000 

379.000 

368.000 

352.000 

314.000 

345.000 

345.000 

354.000 

340.000 

345.000 

348.000 

351.000 

54 

349.000 

370.000 

377.000 

366.000 

351.000 

311.000 

343.000 

343.000 

351.000 

340.000 

344.000 

348.000 

348.000 

55 

348.000 

368.000 

375.000 

365.000 

349.000 

309.000 

343.000 

341.000 

350.000 

337.000 

343.000 

346.000 

347.000 

56 

345.000 

365.000 

374.000 

362.000 

348.000 

306.000 

337.000 

340.000 

348.000 

334.000 

343.000 

345.000 

345.000 

57 

343.000 

362.000 

373.000 

362.000 

345.000 

303.000 

334.000 

335.000 

345.000 

331.000 

341.000 

343.000 

343.000 

58 

343.000 

362.000 

371.000 

360.000 

343.000 

303.000 

331.000 

334.000 

343.000 

328.000 

340.000 

343.000 

342.000 

59 

340.000 

360.000 

368.000 

358.000 

343.000 

300.000 

331.000 

331.000 

340.000 

326.000 

340.000 

340.000 

340.000 

50 

337.000 

357.000 

366.000 

357.000 

340.000 

297.000 

328.000 

331.000 

337.000 

323.000 

337.000 

340.000 

337.000 

61 

334.000 

354.000 

365.000 

354.000 

337.000 

297.000 

326.000 

328.000 

334.000 

320.000 

337.000 

340.000 

334.000 

62 

331.000 

351.000 

362.000 

354.000 

334.000 

294.000 

323.000 

328.000 

331.000 

317.000 

334.000 

337.000 

331.000 

63 

331.000 

347.000 

361.000 

351.000 

331.000 

292.000 

321.000 

326.000 

328.000 

314.000 

331.000 

337.000 

328.000 

64 

328.000 

345.000 

360.000 

348.000 

328.000 

289.000 

320.000 

323.000 

326.000 

312.000 

331.000 

334.000 

326.000 

65 

326.000 

343.000 

357.000 

346.000 

326.000 

286.000 

317.000 

320.000 

323.000 

309.000 

328.000 

332.000 

323.000 

66 

323.000 

340.000 

355.000 

345.000 

324.000 

283.000 

314.000 

317.000 

320.000 

309.000 

328.000 

329.000 

320.000 

67 

320.000 

337.000 

353.000 

343.000 

323.000 

280.000 

311.000 

315.000 

317.000 

306.000 

326.000 

326.000 

320.000 

66 

317.000 

334.000 

351.000 

340.000 

317.000 

280.000 

309.000 

311.000 

315.000 

303.000 

323.000 

326.000 

317.000 

69 

314.000 

328.000 

348.000 

337.000 

317.000 

277.000 

306.000 

310.000 

311.000 

297.000 

320.000 

323.000 

313.000 

70 

311.000 

328.000 

345.000 

334.000 

314.000 

275.000 

306.000 

307.000 

309.000 

297.000 

320.000 

320.000 

311.000 

71 

309.000 

326.000 

343.000 

331.000 

311.000 

274.000 

302.000 

301.000 

309.000 

294.000 

317.000 

317.000 

309.000 

72 

306.000 

323.000 

340.000 

327.000 

306.000 

272.000 

299.000 

300.000 

306.000 

291.000 

314.000 

314.000 

303.000 

73 

303.000 

317.000 

337.000 

323.000 

302.000 

270.000 

295.000 

297.000 

303.000 

287.000 

310.000 

311.000 

300.000 

74 

300.000 

311.000 

331.000 

320.000 

298.000 

268.000 

292.000 

293.000 

297.000 

285.000 

309.000 

309.000 

297.000 

75 

297.000 

309.000 

330.000 

317.000 

296.000 

265.000 

289.000 

289.000 

294.000 

283.000 

306.000 

306.000 

294.000 

76 

294.000 

304.000 

326.000 

314.000 

292.000 

259.000 

286.000 

286.000 

292.000 

279.000 

304.000 

303.000 

292.000 

77 

289.000 

300.000 

320.000 

311.000 

289.000 

256.000 

283.000 

282.000 

289.000 

274.000 

303.000 

300.000 

289.000 

78 

286.000 

297.000 

316.000 

309.000 

286.000 

249.000 

280.000 

279.000 

286.000 

272.000 

300.000 

294.000 

286.000 

79 

282.000 

292.000 

311.000 

306.000 

281.000 

246.000 

277.000 

272.000 

282.000 

268.000 

297.000 

292.000 

281.000 

80 

278.000 

292.000 

306.000 

303.000 

278.000 

240.000 

275.000 

268.000 

278.000 

264.000 

294.000 

286.000 

278.000 

81 

273.000 

286.000 

303.000 

303.000 

273.000 

236.000 

271.000 

262.000 

272.000 

262.000 

292.000 

280.000 

269.000 

82 

269.000 

281.000 

300.000 

297.000 

269.000 

231.000 

265.000 

259.000 

266.000 

258.000 

286.000 

276.000 

262.000 

83 

264.000 

272.000 

294.000 

294.000 

264.000 

228.000 

261.000 

251.000 

259.000 

252.000 

278.000 

268.000 

258.000 

84 

259.000 

268.000 

289.000 

286.000 

261.000 

224.000 

257.000 

244.000 

254.000 

247.000 

271.000 

262.000 

251.000 

85 

252.000 

262.000 

286.000 

281.000 

257.000 

217.000 

253.000 

238.000 

249.000 

242.000 

266.000 

256.000 

246.000 

86 

246.000 

254.000 

281.000 

275.000 

248.000 

212.000 

248.000 

230.000 

241.000 

238.000 

261.000 

251.000 

238.000 

87 

240.000 

247.000 

274.000 

264.000 

241.000 

204.000 

240.000 

220.000 

237.000 

231.000 

254.000 

242.000 

232.000 

88 

235.000 

243.000 

269.000 

256.000 

234.000 

198.000 

237.000 

212.000 

231.000 

225.000 

247.000 

239.000 

227.000 

89 

229.000 

237.000 

263.000 

248.000 

224.000 

196.000 

233.000 

206.000 

225.000 

216.000 

243.000 

234.000 

217.000 

90 

221.000 

231.000 

251. OX 

244.000 

216.000 

190.000 

230.000 

196.000 

219.000 

208.000 

239.000 

229.000 

207.000 

91 

212.000 

220.000 

242.000 

236.000 

210.000 

182.000 

224.000 

189.000 

211.000 

203.000 

235.000 

220.000 

199.000 

92 

204.000 

214.000 

231.000 

227.000 

204.000 

176.000 

217.000 

183.000 

204.000 

197.000 

225.000 

208.000 

187.000 

93 

196.000 

205.000 

223.000 

214.000 

194.000 

172.000 

209.000 

177.000 

199.000 

188.000 

217.000 

197.000 

180.000 

94 

186.000 

194.000 

210.000 

203.000 

187.000 

165.000 

200.000 

173.000 

190.000 

183.000 

207.000 

182.000 

164.000 

95 

177.000 

179.000 

188.000 

190.000 

172.000 

160.000 

190.000 

166.000 

186.000 

178.000 

199.000 

168.000 

155.000 

n 

165.000 

148.000 

168.000 

160.000 

139.000 

137.000 

177.000 

158.000 

182.000 

170.000 

190.000 

160.000 

148.000 

97 

148.000 

130.000 

140.000 

131.000 

129.000 

130.000 

169.000 

139.000 

178.000 

151.000 

178.000 

149.000 

143.000 

98 

130.000 

120.000 

122.000 

124.000 

122.000 

113.000 

162.000 

124.000 

169.000 

122.000 

155.000 

137.000 

136.000 

99 

115.000 

113.000 

114.000 

117.000 

114.000 

104.000 

145.000 

99.700 

129.000 

103.000 

128.000 

127.000 

119.000 

100 

1.420 

1.420 

72.200 

104.000 

107.000 

59.500 

97.700 

33.100 

34.500 

43.600 

68.000 

106.000 

74.800 

MEAN  357.224 

363.039 

377.110 

378.210 

358.542 

325.863 

366.476 

365.612 

358.446 

338.920 

351.665 

353.130 

351.056 

SlfMHRY  TABLE  FROM  aCW  DURATION  ANALYSIS         02A0OO9  OGOKI  RIVER  DIVERSION  TO  LAKE  NIPIGON 

YEARS  OF  RECORD:         44  STATION  AREA: 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH           APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  3ECSM3E- 

0  450.000  269.000  153.000  105.000  178.000  386.000  450.000  411.000  405.000  450.000  402.000  382.000  379. OOC 

1  357.000  196.000  127.000  99.100  123.000  343.000  436.000  391.000  306.000  323.000  292.000  311.000  275. OOC 

2  320.000  181.000  121.000  96.300  112.000  323.000  399.000  365.000  283.000  276.000  289.000  283.000  259. OOC 

3  294.000  172.000  117.000  94.300  103.000  303.000  391.000  337.000  268.000  263.000  286.000  266.000  241.000 

4  278.000  163.000  115.000  92.600        96.300  283.000  385.000  320.000  257.000  250.000  278.000  2S1.000  228.00C 

5  268.000  155.000  112.000  91.700       93.700  276.000  368.000  306.000  243.000  236.000  260.000  238.000  215.000 

6  257.000  149.000  111.000  90.600        92.100  270.000  365.000  297.000  237.000  225.000  242.000  223.000  205. OOC 

7  248.000  146.000  109.000  89.500        90.900  268.000  360.000  289.000  229.000  210.000  211.000  214.000  195.000 

8  238.000  142.000  108.000  88.100        88.900  262.000  354.000  282.000  223.000  204.000  196.000  211.000  136  OOC 

9  228.000  139.000  106.000  86.900       86.900  258.000  348.000  278.000  217.000  202.000  189.000  206.000  130. OOC 

10  221.000  137.000  105.000  84.400       85.500  255.000  345.000  274.000  212.000  193.000  184.000  200.000  174.000 

11  213.000  135.000  103.000  82.400       84.400  251.000  340.000  267.000  209.000  188.000  180.000  194.000  171.000 

12  206.000  133.000  100.000  81.600       83.000  249.000  337.000  263.000  207.000  185.000  176.000  187.000  167.000 

13  199.000  130.000  97.400  80.400       81.000  246.000  328.000  257.000  204.000  183.000  173.000  185.000  164. OOC 

14  194.000  128.000  94.900  79.900        79.900  240.000  323.000  251.000  201.000  181.000  165.000  182.000  161.000 

15  188.000  125.000  93.700  78.400        79.000  233.000  320.000  247.000  199.000  178.000  162.000  179.000  157. OOC 

16  184.000  122.000  92.600  77.600        77.300  229.000  314.000  243.000  196.000  175.000  157.000  175.000  154. OOC 

17  181.000  119.000  91.500  77.000        76.500  223.000  311.000  240.000  195.000  173.000  155.000  171.000  151. OOC 

18  176.000  117.000  90.600  76.200        76.200  217.000  306.000  236.000  192.000  172.000  153.000  167.000  148. OOC 

19  173.000  116.000  89.500  75.600        75.600  212.000  300.000  231.000  189.000  170.000  151.000  165.000  144.000 
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168.000 

115.000 

88.900 

75.000 

75.600 

207.000 

296.000 

228.000 

187.000 

168.000 

150.000 

162.000 

141  DOC 

21 

164.000 

113.000 

88.100 

74.200 

75.600 

202.000 

289.000 

227.000 

187.000 

165.000 

149.000 

156.000 

139.000 

22 

161.000 

112.000 

86.900 

73.300 

75.000 

198.000 

282.000 

224.000 

185.000 

163.000 

147.000 

151.000 

\X  Xv 

23 

157.000 

110.000 

86.400 

72.800 

74.800 

194.000 

276.000 

222.000 

183.000 

161.000 

146.000 

149.000 

134  xi 

24 

153.000 

108.000 

85.500 

71.900 

74.800 

190.000 

274.000 

219.000 

181.000 

158.000 

146.000 

146.000 

133.000 

25 

150.000 

107.000 

85.400 

71.100 

74.200 

187.000 

270.000 

218.000 

177.000 

154.000 

144.000 

145.000 

132.000 

2G 

147.000 

106.000 

84.700 

70.500 

73.600 

184.000 

269.000 

215.000 

173.000 

151.000 

142.000 

140.000 

129  \x 

21 

144.000 

103.000 

83.800 

69.900 

73.300 

182.000 

267.000 

214.000 

171.000 

148.000 

141.000 

138.000 

121  xi. 

28 

140.000 

102.000 

83.500 

69.700 

72.800 

179.000 

263.000 

212.000 

168.000 

144.000 

140.000 

136.000 

121  n 

29 

137.000 

101.000 

83.000 

69.400 

71.900 

175.000 

261.000 

206.000 

164.000 

138.000 

138.000 

135.000 

124  ,xx 

30 

134.000 

100.000 

82.100 

68.800 

71.400 

172.000 

257.000 

206.000 

162.000 

132.000 

136.000 

134.000 

122  n 

31 

131.000 

99.100 

81.800 

68.500 

70.800 

169.000 

255.000 

202.000 

162.000 

125.000 

134.000 

132.000 

122  ax 

32 

127.000 

98.300 

80.700 

68.100 

70.500 

166.000 

253.000 

200.000 

159.000 

122.000 

132.000 

132.000 

119. COO 

n 

124.000 

97.700 

80.500 

67.700 

69.700 

162.000 

251.000 

197.000 

157.000 

120.000 

129.000 

..       XI 

118.000 

M 

122.000 

97.400 

79.900 

67.400 

69.100 

160.000 

250.000 

195.000 

156.000 

118.000 

126.000 

127.000 

116.  COO 

35 

119.000 

96.800 

79.300 

66.800 

68.800 

157.000 

247.000 

192.000 

153.000 

117.000 

123.000 

..      it 

D 

36 

116.000 

95.700 

78.900 

66.300 

68.200 

153.000 

244.000 

191.000 

150.000 

115.000 

121.000 

...     XV 

114.000 

37 

114.000 

95.600 

77.900 

66.000 

68.000 

152.000 

239.000 

189.000 

148.000 

114.000 

116.000 

...    n 

>' 

38 

112.000 

94.600 

77.300 

65.100 

67.100 

148.000 

238.000 

186.000 

146.000 

113.000 

114.000 

Ul    u 

110.000 

B 

110.000 

93.800 

76.500 

64.800 

66.600 

146.000 

236.000 

184.000 

144.000 

112.000 

...    0 

118.  COO 

«-   vv 

40  108.000  93.200  75.700  64.000  66.300  143.000  234.000  183.000  142.000  111.000  110.000  115.000  107.000 

41  106.000  92.000  75.600  63.700  66.000  141.000  231.000  180.000  139.000  110.000  109.000  115.  COO  106.000 

42  104.000  91.500  74.800  63.700  65.400  140.000  230.000  178.000  137.000  108.000  108.000  114  COO  105.000 

43  103.000  91.200  74.200  63.100  65.100  138.000  227.000  176.000  136.000  107.000  106.000  111000  B 

44  101.000  90.600  73.900  62.900  65.100  137.000  225.000  175.000  134.000  106.000  105.000  109  000 

45  99.700  90.400  73.300  62.300  64.600  135.000  223.000  174.000  132  000  105  000  104  COO  KB.000  0 

46  97.700  90.000  72.800  62.300  64.000  132.000  222.000  173.000  131.000  104.000  103  000  10 J  000  B 

47  96.300  88.900  72.200  62.000  63.700  131.000  219.000  171.000  129.000  103.000  100  000  101  COO  0 

48  94.300  88.300  71.400  61.700  63.700  128.000  215.000  170  000  127. COO  103  000  9'  300  N.N  '     >' 

49  92.600  87.500  70.800  61400  63.100  126.000  210.000  168  000  125.000  102. COO  95  800  9'  400  99  TO 


SIM-WRY  TABLE  FRCM  FLOW  ORATION  ANALYSIS  02AD0O9          OGOKI  RIVER  OIVERSICN  TO  LAKE  NIPIGON 

YEARS  OF  RECORD:        44  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUNE  JULY  AUQU5T  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 

50  91.700  87.000  69.900  61.200  63.100  125.000  207.000  166.000  123.000  101.000  93.200  96.800  98.000 

51  90.400  86.700  69.500  60.900  62.900  123.000  205.000  164.000  121.000  101.000  92.100  95.600  97.100 

52  88.900  85.800  68.500  60.900  62.300  120.000  199.000  161.000  119.000  99.100  90.900  94.300  96.300 

53  87.800  85.000  68.100  60.600  62.300  118.000  196.000  159.000  118.000  99.100  90.400  93.800  94.900 

54  86.900  84.100  67.700  60.300  62.000  116.000  194.000  157.000  117.000  97.300  88.900  92.900  93.400 

55  85.500  83.500  66.600  60.000  61.400  114.000  191.000  155.000  116.000  95.700  88.300  92.100  91.500 

56  84.100  82.400  66.000  59.700  61.200  113.000  188.000  154.000  114.000  94.600  87.500  91.200  90.000 

57  83.000  81.300  65.100  59.500  61.200  111.000  186.000  153.000  113.000  93.800  87.000  90.900  88.600 

58  81.800  79.900  65.100  59.500  60.600  109.000  184.000  151.000  112.000  92.600  86.400  90.400  86.400 

59  80.500  77.600  64.300  59.500  60.300  108.000  182.000  150.000  111.000  92.100  85.500  89.500  85.400 

60  79.000  75.700  64.000  59.200  59.700  107.000  180.000  149.000  110.000  91.700  84.400  88.700  83.800 

61  77.600  74.800  63.700  58.300  59.500  106.000  178.000  146.000  108.000  90.400  83.800  87.500  83.300 

62  76.500  73.600  63.700  58.200  59.500  104.000  176.000  144.000  107.000  89.200  83.000  86.900  82.400 

63  75.700  72.800  63.700  57.800  59.200  103.000  174.000  142.000  106.000  88.300  82.400  85.500  81.800 

64  74.800  72.500  63.100  57.500  58.600  102.000  173.000  138.000  105.000  87.500  81.300  84.400  81.600 

65  73.900  71.000  62.900  57.200  58.300  101.000  171.000  134.000  104.000  86.400  80.500  83.700  80.400 

66  72.800  70.800  62.600  56.600  58.200       99.100  168.000  132.000  103.000  85.800  79.300  83.300  78.900 

67  71.400  69.900  62.300  56.400  57.200       97.400  164.000  126.000  103.000  85.200  77.900  82.400  78.400 

68  70.500  69.700  62.300  56.100  56.800       96.300  162.000  123.000  102.000  84.400  77.000  81.600  77.600 

69  69.500  69.500  61.400  55.800  56.600        95.100  160.000  121.000  101.000  83.500  75.700  79.600  77.300 

70  68.200  69.100  61.200  55.500  56.400        93.700  156.000  117.000  101.000  83.000  75.600  78.200  75.700 

71  67.400  68.200  61.200  55.500  55.800       92.100  153.000  112.000  99.100  82.100  73.900  77.300  75.700 

72  66.300  68.100  61.200  55.500  55.500       90.400  151.000  106.000  96.300  81.600  72.500  75.700  75.700 

73  65.100  67.700  60.600  55.200  55.500       89.500  147.000  99.100  92.600  81.000  71.400  74.800  75.700 

74  64.000  67.400  60.300  54.700  55.200       88.300  144.000  97.300  89.500  80.400  70.500  74.100  74.800 

75  63.100  66.800  59.700  54.200  54.700       87.000  140.000  88.700  87.000  78.900  69.700  74.100  74.100 

76  62.300  66.600  59.500  53.500  54.200       85.400  134.000  77.300  85.200  77.600  67.700  72.600  73.300 

77  61.400  66.300  59.200  52.900  54.200       83.700  129.000  69.500  82.400  77.000  65.400  70.200  72.600 

78  60.600  66.000  58.200  52.700  53.500       81.800  127.000  56.600  78.400  75.600  64.000  69.100  72.200 

79  59.500  65.400  57.800  51.800  52.900       80.400  125.000  28.900  75.300  73.900  63.100  66.800  71.600 

80  58.600  65.100  56.800  51.600  52.400        78.900  123.000  11.900  70.800  70.500  61.400  66.000  71.400 

81  57.200  64.000  55.800  51.300  51.800        77.300  116.000  6.000  62.900  66.300  59.500  64.000  70.800 

82  55.800  63.100  55.200  50.400  51.600       75.700  110.000  0.000  56.800  64.300  56.600  62.300  70.500 

83  55.200  62.300  54.400  50.100  51.600       74.200  110.000  0.000  54.700  62.300  54.200  61.400  69.700 

84  53.500  60.900  54.200  49.300  51.500       72.800  106.000  0.000  49.300  59.700  51.800  59.200  67.400 

85  51.600  59.500  50.400  48.700  50.400        71.000  86.900  0.000  37.100  57.500  49.600  55.800  59.700 

86  50.400  58.200  49.200  47.900  50.400       69.100  34.000  0.000  20.900  54.700  48.000  51.500  58.600 

87  47.600  56.800  48.000  46.800  49.800       68.000  11.100  0.000  4.640  46.800  46.800  38.800  55.200 

88  44.200  51.300  46.800  46.400  48.000       66.300  10.300  0.000  4.500  44.400  43.600  37.100  52.700 

89  35.700  50.700  45.300  45.900  44.200       63.700  0.000  0.000  0.000  41.100  39.600  36.000  51.800 

90  33.100  50.100  44.700  45.600  38.800       59.500  0.000  0.000  0.000  20.900  34.300  34.000  49.300 

91  28.600  47.900  36.200  37.700  36.500       56.800  0.000  0.000  0.000  20.300  20.900  32.500  34.500 

92  20.900  38.500  34.300  36.200  34.500        39.600  0.000  0.000  0.000  4.590  20.900  29.900  33.400 

93  6.000  33.100  32.300  35.400  33.700       33.400  0.000  0.000  0.000  4.560  4.530  26.100  31.100 

94  0.000  29.700  28.900  33.700  29.900         1.360  0.000  0.000  0.000  0.000  4.390  20.300  29.700 


95 

0.000 

28.900 

28.600 

30.000 

29.100 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

19.700 

25.400 

96 

0.000 

22.100 

20.300 

24.700 

1.500 

0.255 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

24.000 

97 

0.000 

20.900 

19.700 

20.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

19.700 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.700 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

112.068 

88.822 

71.175 

61.726 

63.259 

139.291 

200.745 

152.701 

125.893 

112.674 

107.982 

111.964 

106.243 

SimWT  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02AD010 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:  650 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BLAOOWTER  RIVER  AT  BEARDMORE 


MAY 


JUNE 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     NOVB43ER     Z^BBE? 


0 

72.500 

8.500 

1.920 

2.730 

72.500 

58.000 

55.500 

49.300 

18.100 

59.800 

50.400 

23.000 

:-:  r>: 

1 

50.100 

5.650 

1.820 

2.370 

64.600 

54.200 

45.000 

38.800 

15.200 

40.700 

29.500 

20.300 

13.600 

2 

44.800 

4.100 

1.800 

2.210 

59.200 

53.200 

42.500 

20.300 

11.400 

22.300 

24.600 

17.200 

..  -• 

3 

39.200 

3.340 

1.770 

2.140 

53.000 

52.300 

37.400 

19.200 

10.600 

18.300 

21.100 

15.700 

.:  6.x 

4 

35.200 

3.060 

1.760 

1.950 

51.400 

51.800 

36.800 

16.300 

9.970 

13.300 

18.700 

14.800 

9.9G0 

5 

30.800 

2.950 

1.720 

1.770 

49.400 

50.500 

35.700 

14.200 

9.200 

11.800 

17.300 

13.900 

9 ::: 

6 

26.800 

2.870 

1.700 

1.700 

47.200 

49.600 

31.700 

12.900 

8.840 

10.400 

17.100 

13.000 

5  OC 

7 

23.300 

2.800 

1.680 

1.680 

46.200 

49.300 

28.300 

12.500 

8.130 

9.300 

16.400 

12.200 

7.800 

8 

21.400 

2.730 

1.670 

1.630 

45.600 

48.500 

24.800 

11.800 

7.520 

8.980 

15.800 

11.800 

7.250 

9 

19.100 

2.680 

1.660 

1.610 

43.900 

47.900 

22.400 

11.400 

7.110 

8.080 

15.100 

11.300 

6.850 

10 

17.700 

2.640 

1.650 

1.590 

43.000 

46.800 

21.900 

10.800 

6.690 

7.430 

14.900 

10.800 

6.510 

11 

16.400 

2.610 

1.640 

1.560 

40.000 

45.200 

21.100 

10.400 

6.510 

6.970 

14.700 

10.300 

6.260 

12 

15.200 

2.570 

1.640 

1.550 

39.600 

44.200 

19.600 

9.970 

6.430 

6.590 

14.300 

10.100 

i  :  v 

13 

14.200 

2.550 

1.620 

1.540 

39.000 

42.800 

18.700 

9.630 

6.310 

6.270 

14.000 

9.940 

5.850 

14 

13.000 

2.520 

1.610 

1.530 

36.500 

41.900 

18.000 

9.320 

6.150 

6.200 

13.600 

9.740 

5.660 

15 

12.100 

2.500 

1.600 

1.520 

34.200 

41.300 

17.600 

9.160 

6.090 

5.910 

13.500 

9.600 

5.520 

16 

11.400 

2.460 

1.590 

1.510 

32.000 

40.500 

16.900 

8.690 

5.720 

5.850 

12.900 

9.420 

5.410 

17 

10.800 

2.430 

1.580 

1.500 

27.800 

39.700 

16.400 

8.520 

5.380 

5.720 

12.500 

9.120 

5.270 

ie 

10.400 

2.410 

1.570 

1.470 

24.200 

39.100 

16.000 

8.410 

5.130 

5.690 

12.100 

8.910 

5.120 

19 

9.970 

2.380 

1.570 

1.440 

23.700 

38.200 

15.100 

8.130 

4.670 

5.370 

11.800 

8.810 

4.990 

20 

9.630 

2.370 

1.550 

1.420 

22.800 

37.700 

14.800 

7.940 

4.380 

5.100 

11.500 

8.610 

4.900 

21 

9.200 

2.330 

1.550 

1.390 

21.500 

37.200 

14.400 

7.860 

4.220 

4.810 

11.000 

8.490 

4.760 

22 

8.890 

2.310 

1.540 

1.370 

19.800 

36.400 

13.800 

7.730 

4.080 

4.640 

10.800 

8.410 

4.700 

23 

8.520 

2.290 

1.530 

1.360 

18.500 

36.200 

12.500 

7.620 

3.910 

4.550 

10.700 

r  m 

4.620 

24 

8.260 

2.290 

1.510 

1.350 

16.400 

35.200 

12.400 

7.560 

3.880 

4.420 

10.600 

8.270 

4.510 

25 

7.860 

2.260 

1.510 

1.340 

15.700 

34.500 

12.000 

7.430 

3.710 

4.300 

10.400 

8.210 

4  450 

26 

7.570 

2.240 

1.490 

1.330 

15.100 

34.100 

11.700 

7.330 

3.600 

4.130 

10.100 

8.130 

4.38C 

27 

7.280 

2.210 

1.480 

1.320 

12.900 

33.700 

11.400 

7.210 

3.480 

4.000 

10.000 

8.070 

4.300 

28 

6.980 

2.190 

1.480 

1.310 

11.800 

33.100 

11.200 

7.020 

3.430 

3.930 

9.970 

7.990 

4.220 

29 

6.770 

2.180 

1.470 

1.300 

10.200 

32.300 

11.100 

6.980 

3.370 

3.760 

9.850 

■ 

4.160 

30 

6.570 

2.150 

1.460 

1.280 

9.770 

31.800 

10.900 

6.830 

3.310 

3.680 

9.750 

7.760 

4.100 

31 

6.390 

2.130 

1.460 

1.260 

8.270 

31.400 

10.700 

6.820 

3.230 

3.620 

9.700 

7.620 

4.070 

32 

6.230 

2.120 

1.440 

1.250 

7.760 

30.900 

10.600 

6.770 

3.200 

3.390 

9.540 

7.530 

4.050 

33 

6.050 

2.090 

1.430 

1.240 

6.910 

30.100 

10.500 

6.700 

3.170 

3.360 

9.480 

7.440 

3.990 

M 

5.890 

2.070 

1.410 

1.240 

6.370 

29.900 

10.400 

6.590 

3.  no 

3.240 

9.400 

7.310 

3.92C 

35 

5.750 

2.050 

1.400 

1.230 

5.750 

29.700 

10.300 

6.400 

3.060 

3.090 

9.180 

7.160 

3.910 

36 

5.600 

2.030 

1.390 

1.230 

5.440 

29.200 

10.100 

6.370 

3.030 

3.030 

9.070 

7.140 

3. 870 

37 

5.410 

2.010 

1.380 

1.210 

5.070 

29.000 

9.880 

6.260 

3.000 

2.940 

8.820 

3.820 

38 

5.240 

2.000 

1.360 

1.210 

4.950 

28.300 

9.750 

6.090 

2.970 

2. 880 

8.640 

6.910 

• 

39 

5.070 

1.980 

1.350 

1.200 

4.700 

27.800 

9.590 

5.890 

2.920 

2.860 

8.320 

:    V 

3.7*0 

40 

4.860 

1.970 

1.330 

1.190 

4.250 

27.600 

9.380 

5.790 

.    t« 

2.830 

7.930 

6.710 

■ 

41 

4.690 

1.950 

1.320 

1.190 

4.050 

27.000 

9.280 

5.720 

2.780 

.    »« 

7.730 

6  630 

»v 

42 

4.470 

1.940 

1.300 

1.180 

3.820 

26.600 

9.160 

5.670 

2.710 

2.800 

*.- 

•     <« 

3  sac 

41 

4.250 

1.920 

1.290 

1.180 

3.640 

26.400 

9.120 

5.580 

2.650 

2.780 

7.160 

•     4" 

i  540 

4-1 

4.070 

1.910 

1.290 

1.170 

3.370 

26.000 

9.010 

5.410 

2.610 

2.780 

t   ■ 

■ 

I 

4', 

3.910 

1.890 

1.270 

1.170 

3.150 

25.400 

;  ill' 

'•  ■ 

2.580 

2.750 

4v> 

*.* 

46 

3.760 

1.880 

1.260 

1.160 

3.030 

25.000 

8. 890 

5.240 

2.510 

.    1 

•    v» 

)  450 

47 

3.580 

1.860 

1.250 

1.160 

2.880 

24.300 

8.820 

5.180 

.     4'« 

6  330 

•> 

»< 

4J! 

3.430 

1.850 

1.240 

1.150 

.■  t/»i 

24.100 

8.790 

5.140 

2. 380 

• 

• 

4'/ 

3.280 

1.840 

1.230 

1.140 

2.570 

:i  .i»' 

8  610 

5.070 

|    ■ 

1  690 
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50 

3.140 

1.820 

1.220 

1.140 

2.530 

22.900 

8.580 

4.960 

2.220 

2.680 

5.950 

6.190 

3.310 

51 

3.000 

1.820 

1.200 

1.130 

2.480 

22.600 

8.450 

4.860 

2.120 

2.650 

5.860 

6.130 

3.240 

52 

2.920 

1.790 

1.200 

1.130 

2.410 

22.400 

8.350 

4.810 

2.090 

2.640 

5.790 

6.090 

3.220 

53 

2.800 

1.780 

1.190 

1.120 

2.320 

22.200 

8.180 

4.770 

2.050 

2.620 

5.720 

6.040 

3.170 

54 

2.730 

1.770 

1.180 

1.120 

2.230 

21.600 

8.070 

4.700 

2.040 

2.600 

5.550 

6.000 

3.150 

55 

2.650 

1.760 

1.170 

1.120 

2.200 

21.100 

7.820 

4.610 

1.990 

2.550 

5.410 

5.970 

3.110 

56 

2.580 

1.740 

1.160 

1.100 

2.070 

20.600 

7.760 

4.480 

1.950 

2.520 

5.280 

5.920 

3.090 

57 

2.510 

1.720 

1.140 

1.100 

1.970 

20.500 

7.620 

4.330 

1.910 

2.460 

5.120 

5.890 

3.030 

58 

2.430 

1.710 

1.130 

1.090 

1.880 

20.300 

7.560 

4.280 

1.830 

2.380 

5.070 

5.840 

3.000 

59 

2.360 

1.690 

1.120 

1.080 

1.780 

19.800 

7.300 

4.210 

1.840 

2.250 

5.010 

5.750 

2.970 

60 

2.280 

1.630 

1.100 

1.070 

1.730 

19.400 

7.160 

4.130 

1.810 

2.210 

4.930 

5.690 

2.970 

61 

2.210 

1.670 

1.100 

1.060 

1.670 

19.100 

7.080 

4.070 

1.780 

2.100 

4.770 

5.640 

2.920 

62 

2.130 

1.640 

1.080 

1.050 

1.610 

18.800 

6.990 

4.010 

1.750 

2.060 

4.700 

5.610 

2.890 

63 

2.070 

1.630 

1.080 

1.040 

1.570 

18.500 

6.930 

3.940 

1.680 

1.960 

4.620 

5.550 

2.880 

64 

2.010 

1.610 

1.070 

1.030 

1.520 

18.200 

6.850 

3.910 

1.660 

1.930 

4.480 

5.510 

2.820 

65 

1.950 

1.590 

1.060 

1.010 

1.480 

18.100 

6.790 

3.850 

1.630 

1.890 

4.420 

5.480 

2.780 

66 

1.900 

1.580 

1.060 

1.010 

1.470 

18.000 

6.770 

3.820 

1.620 

1.870 

4.370 

5.440 

2.750 

67 

1.840 

1.530 

1.060 

1.000 

1.440 

17.600 

6.740 

3.770 

1.610 

1.810 

4.070 

5.410 

2.700 

68 

1.790 

1.510 

1.050 

0.997 

1.430 

17.400 

6.650 

3.740 

1.580 

1.770 

3.540 

5.380 

2.650 

69 

1.740 

1.490 

1.040 

0.991 

1.390 

17.200 

6.560 

3.680 

1.550 

1.740 

3.430 

5.360 

2.630 

70 

1.680 

1.450 

1.040 

0.985 

1.380 

16.600 

6.500 

3.620 

1.520 

1.660 

3.200 

5.300 

2.570 

71 

1.640 

1.440 

1.03O 

0.980 

1.340 

16.400 

6.460 

3.570 

1.480 

1.600 

2.920 

5.240 

2.520 

72 

1.610 

1.410 

1.030 

0.980 

1.300 

16.100 

6.410 

3.480 

1.460 

1.520 

2.730 

5.150 

2.500 

73 

1.570 

1.360 

1.020 

0.972 

1.290 

15.900 

6.340 

3.400 

1.430 

1.470 

2.430 

5.130 

2.420 

74 

1.530 

1.330 

1.010 

0.966 

1.270 

15.600 

6.290 

3.310 

1.400 

1.450 

2.170 

5.080 

2.360 

75 

1.490 

1.310 

1.010 

0.963 

1.250 

14.900 

6.180 

3.200 

1.370 

1.400 

2.130 

5.010 

2.300 

76 

1.460 

1.260 

0.985 

0.959 

1.250 

14.700 

6.090 

3.140 

1.340 

1.360 

2.080 

4.930 

2.260 

77 

1.420 

1.210 

0.971 

0.954 

1.240 

14.400 

6.000 

3.030 

1.290 

1.310 

2.050 

4.840 

2.170 

78 

1.380 

1.160 

0.951 

0.952 

1.220 

14.000 

5.950 

2.960 

1.270 

1.260 

2.030 

4.700 

2.150 

79 

1.340 

1.130 

0.929 

0.948 

1.200 

13.500 

5.870 

2.890 

1.250 

1.180 

2.000 

4.420 

2.100 

80 

1.300 

1.100 

0.915 

0.945 

1.190 

13.300 

5.840 

2.860 

1.200 

1.030 

1.990 

3.370 

2.050 

81 

1.260 

1.100 

0.906 

0.940 

1.170 

13.100 

5.780 

2.670 

1.150 

1.000 

1.980 

3.170 

2.000 

82 

1.230 

1.080 

0.889 

0.932 

1.170 

12.800 

5.760 

2.630 

1.070 

0.983 

1.940 

2.860 

1.950 

83 

1.200 

1.080 

0.878 

0.926 

1.160 

12.700 

5.680 

2.570 

1.040 

0.970 

1.920 

2.700 

1.950 

84 

1.180 

1.050 

0.855 

0.920 

1.140 

12.300 

5.630 

2.500 

1.030 

0.949 

1.900 

2.600 

1.800 

85 

1.150 

1.030 

0.850 

0.915 

1.140 

12.000 

5.520 

2.400 

1.000 

0.915 

1.880 

2.530 

1.730 

86 

1.120 

1.020 

0.841 

0.892 

1.120 

11.700 

5.470 

2.380 

0.977 

0.904 

1.860 

2.500 

1.670 

87 

1.100 

1.010 

0.722 

0.855 

1.120 

11.500 

5.300 

2.290 

0.931 

0.833 

1.810 

2.460 

1.610 

88 

1.070 

0.970 

0.705 

0.833 

1.120 

11.200 

5.130 

2.230 

0.886 

0.875 

1.760 

2.440 

1.560 

89 

1.040 

0.930 

0.680 

0.821 

1.100 

11.000 

5.020 

2.130 

0.808 

0.864 

1.670 

2.420 

1.510 

90 

1.010 

0.895 

0.634 

0.813 

1.100 

10.600 

4.820 

2.030 

0.783 

0.821 

1.620 

2.390 

1.460 

91 

0.985 

0.864 

0.626 

0.804 

1.090 

10.300 

4.590 

1.960 

0.770 

0.776 

1.560 

2.340 

1.420 

92 

0.957 

0.838 

0.614 

0.799 

1.060 

10.000 

4.470 

1.880 

0.762 

0.590 

1.400 

2.320 

1.390 

93 

0.926 

0.802 

0.606 

0.685 

1.020 

9.630 

4.310 

1.710 

0.736 

0.558 

1.250 

2.280 

1.330 

94 

0.880 

0.787 

0.595 

0.553 

0.971 

9.120 

4.130 

1.510 

0.722 

0.553 

1.160 

2.250 

1.300 

95 

0.827 

0.765 

0.589 

0.544 

0.943 

8.580 

4.030 

1.420 

0.716 

0.544 

1.130 

2.220 

1.270 

96 

0.765 

0.746 

0.557 

0.540 

0.934 

8.130 

3.940 

1.380 

0.692 

0.539 

0.994 

2.180 

1.230 

97 

0.680 

0.714 

0.545 

0.535 

0.735 

7.710 

3.430 

1.210 

0.665 

0.526 

0.618 

2.110 

1.200 

98 

0.595 

0.680 

0.520 

0.517 

0.625 

7.160 

2.580 

1.060 

0.635 

0.509 

0.583 

2.060 

1.160 

99 

0.541 

0.651 

0.503 

0.503 

0.559 

6.540 

1.870 

0.861 

0.607 

0.489 

0.544 

1.990 

1.100 

100 

0.469 

0.637 

0.497 

0.496 

0.550 

6.030 

1.690 

0.803 

0.601 

0.469 

0.533 

1.830 

1.050 

MEAN 

7.149 

1.879 

1.216 

1.181 

11.828 

25.822 

11.457 

6.386 

3.222 

4.227 

7.595 

6.766 

3.867 
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0 

105.000 

7.450 

2.510 

6.000 

105.000 

91.100 

59.700 

30.800 

39.400 

92.900 

48.500 

77.900 

v  ac-: 

1 

54.000 

5.350 

2.270 

4.790 

69.400 

76.000 

37.900 

23.100 

27.900 

55.700 

35.200 

48.200 

::  :■:■: 

2 

44.700 

4.700 

2.180 

4.470 

59.200 

62.700 

32.500 

19.200 

19.800 

46.700 

31.400 

39.500 

:=  20c 

3 

36.800 

4.250 

2.110 

3.680 

56.400 

59.200 

29.700 

18.400 

15.000 

35.900 

29.500 

34.400 

.€  90C 

4 

32.000 

4.110 

2.040 

2.610 

53.000 

57.400 

27.000 

16.500 

13.300 

29.700 

28.800 

2S.60C 

-.:  .:■: 

5 

28.800 

3.960 

2.000 

2.500 

51.300 

54.600 

24.800 

15.800 

10.800 

27.300 

27.700 

26.500 

13.80C 

6 

26.800 

3.850 

1.910 

2.420 

47.500 

53.200 

22.700 

15.400 

9.100 

24.000 

26.500 

23.200 

::  SOI 

7 

24.800 

3.680 

1.870 

2.350 

44.700 

51.000 

21.200 

14.300 

8.370 

21.000 

25.200 

21.300 

11.20C 

6 

22.400 

3.620 

1.830 

2.280 

42.700 

48.100 

20.600 

13.900 

8.050 

18.900 

23.500 

20.300 

::  sec 

9 

20.800 

3.480 

1.810 

2.230 

38.800 

47.100 

19.400 

13.400 

7.160 

17.900 

22.200 

19.000 

9.850 

10 

19.300 

3.430 

1.780 

2.160 

37.100 

46.000 

18.600 

12.900 

6.650 

15.700 

20.900 

18.500 

S.250 

11 

18.300 

3.300 

1.770 

2.120 

36.300 

44.200 

17.500 

12.500 

5.940 

14.800 

20.500 

16.500 

8.850 

12 

17.100 

3.200 

1.760 

2.000 

34.500 

42.400 

17.200 

12.000 

5.160 

12.500 

19.600 

16.000 

8.150 

13 

16.000 

3.140 

1.730 

1.850 

33.000 

40.800 

16.700 

11.600 

4.940 

11.900 

18.600 

15.500 

1  930 

14 

15.200 

3.020 

1.710 

1.740 

31.100 

38.800 

16.300 

11.400 

4.710 

11.400 

18.400 

14.800 

7.750 

15 

14.300 

2.940 

1.680 

1.720 

31.000 

37.700 

16.000 

11.100 

4.460 

11.200 

18.100 

14.600 

7.600 

16 

13.800 

2.870 

1.660 

1.700 

30.200 

36.800 

15.800 

10.800 

4.340 

10.500 

17.300 

14.300 

7.280 

17 

13.100 

2.830 

1.650 

1.670 

28.500 

34.900 

15.400 

10.500 

4.200 

10.300 

16.000 

.700 

7.020 

18 

12.500 

2.740 

1.630 

1.660 

27.500 

34.000 

14.900 

10.300 

4.100 

9.620 

15.900 

13.600 

6.850 

19 

12.000 

2.700 

1.620 

1.640 

26.600 

33.400 

14.400 

9.680 

3.960 

8.960 

15.500 

12.900 

6.550 

20 

11.500 

2.660 

1.610 

1.620 

25.900 

32.100 

14.200 

9.370 

3.870 

8.730 

14.800 

12.800 

6.500 

21 

11.100 

2.630 

1.590 

1.600 

24.800 

30.800 

14.100 

8.910 

3.840 

8.060 

14.600 

12.700 

:  :?: 

22 

10.600 

2.620 

1.580 

1.590 

22.200 

30.300 

13.700 

8.720 

3.690 

7.340 

14.200 

12.500 

6.080 

23 

10.200 

2.580 

1.560 

1.580 

21.500 

29.000 

13.600 

8.200 

3.650 

7.140 

13.900 

12.000 

5.950 

24 

9.840 

2.510 

1.540 

1.510 

20.300 

28.300 

13.200 

8.050 

3.620 

6.530 

13.400 

11.800 

5 .660 

25 

9.490 

2.480 

1.530 

1.490 

18.200 

28.200 

13.100 

7.960 

3.560 

6.040 

13.300 

11.500 

■:  W 

2C 

9.200 

2.420 

1.510 

1.460 

16.200 

27.800 

12.400 

7.700 

3.410 

5.670 

13.100 

11.400 

5  450 

27 

8.870 

2.350 

1.510 

1.440 

15.400 

27.300 

12.200 

7.630 

3.390 

5.340 

12.800 

11.300 

5.320 

r 

8.540 

2.290 

1.490 

1.430 

14.400 

27.000 

12.000 

7.410 

3.290 

5.250 

12.500 

11.100 

5.200 

29 

8.290 

2.250 

1.460 

1.420 

13.900 

26.600 

11.800 

7.230 

3.240 

4.910 

12.300 

u  n 

5.100 

30 

8.030 

2.180 

1.450 

1.400 

12.900 

26.200 

11.700 

6.990 

3.170 

4.830 

12.100 

10.600 

5.010 

31 

7.790 

2.150 

1.440 

1.380 

12.400 

25.900 

11.400 

6.920 

3.090 

4.480 

11.800 

10.400 

4  900 

32 

7.560 

2.100 

1.420 

1.360 

12.000 

25.400 

11.200 

6.740 

2.980 

4.340 

11.400 

10.200 

4  800 

33 

7.290 

2.070 

1.410 

1.350 

11.500 

25.100 

11.000 

6.540 

2.950 

4.100 

11.100 

10.000 

M 

6.990 

2.020 

1.380 

1.330 

11.100 

24.600 

10.800 

6.450 

2.870 

3.970 

10.500 

-  *i 

4  650 

35 

6.710 

2.000 

1.360 

1.320 

10.800 

24.300 

10.800 

6.370 

2.840 

3.780 

I     «N 

9.770 

4  550 

36 

6.460 

1.970 

1.340 

1.310 

10.600 

24.100 

10.600 

6.200 

2.800 

3.540 

10.200 

|  t<. 

4  500 

37 

6.150 

1.930 

1.330 

1.300 

10.100 

23.900 

10.300 

6.070 

2.750 

3.390 

9.770 

9.470 

4   450 

38 

5.920 

1.900 

1.320 

1.290 

9.750 

22.800 

10.100 

6.030 

2.740 

3.330 

-    -4. 

9.350 

39 

5.690 

1.870 

1.310 

1.260 

8.720 

22.400 

9.990 

5.930 

2.720 

3.260 

9.550 

• 

J    ■ 

|Q 

5.470 

1.840 

1.300 

1.250 

8.500 

22.300 

9.840 

5.920 

2.660 

3.140 

9.340 

9. 200 

41 

5.250 

1.830 

1.290 

1.230 

7.900 

21.800 

9.740 

5.840 

2.630 

.    ■ 

9.2X 

9. 150 

*  m 

42 

5.040 

1.800 

1.270 

1.220 

7.590 

21.600 

9.520 

5.790 

.    ■ 

n 

|     4. 

4  000 

41 

4.850 

1.780 

1.250 

1.220 

7.100 

21.400 

9.430 

5.720 

2.550 

2.880 

■    '•*« 

J  350 

44 

4.680 

1.770 

1.230 

1.210 

6.800 

21.000 

9.230 

5.610 

2.510 

.    "H 

•   ••, 

.-  m 

" 

4'. 

4.500 

1.740 

1.200 

1.210 

6.700 

n  n 

9.120 

5.490 

2  470 

2.720 

*» 

'» 

•' 

46 

4.340 

1.720 

1.140 

1.200 

6.460 

20.200 

9.000 

5.470 

2  450 

2  860 

.-  ;* 

8  630 

1.S70 

47 

4.150 

1.700 

1.120 

1.190 

5.800 

20.000 

8.870 

5.400 

2  430 

■    '.:v 

•    ■•* 

48 

3.960 

1.680 

1.100 

1.180 

5.580 

19.400 

8.720 

•    .*» 

2350 

.  m 

.-  M 

:    M 

J  490 

49 

3.770 

1.670 

1.090 

1.170 

5.520 

19.200 

i  ao 

5  150 

.    0 

1 

1     ■ 

- 
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50 

3.590 

1.640 

1.070 

1.170 

5.350 

19.100 

8.520 

5.080 

2.280 

2.320 

7.650 

8.310 

3.320 

51 

3.400 

1.610 

1.060 

1.170 

5.270 

18.800 

8.380 

5.010 

2.230 

2.220 

7.320 

8.230 

3.250 

52 

3.260 

1.560 

1.050 

1.160 

5.100 

18.700 

8.300 

4.960 

2.200 

2.140 

7.240 

8.130 

3.200 

53 

3.110 

1.540 

1.040 

1.160 

5.010 

18.400 

8.210 

4.890 
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3.930 

3.600 

4.550 

39.100 

20.500 

12.300 

5.690 

4.330 

10.700 

15.400 

8.620 

65 

5.760 

5.020 

3.910 

3.570 

4.470 

38.700 

20.500 

12.100 

5.610 

4.280 

9.660 

15.300 

8.520 

66 

5.610 

4.960 

3.900 

3.510 

4.380 

38.200 

20.100 

12.000 

5.550 

4.220 

9.410 

15.100 

8.500 

67 

5.450 

4.750 

3.730 

3.410 

4.340 

37.300 

19.800 

11.800 

5.410 

4.160 

8.520 

14.700 

8.350 

68 

5.300 

4.670 

3.610 

3.320 

4.220 

36.800 

19.700 

11.600 

5.350 

4.130 

7.930 

14.600 

8.240 

69 

5.100 

4.530 

3.500 

3.060 

4.190 

36.500 

19.400 

11.500 

5.300 

4.050 

7.170 

14.400 

8.160 

70 

4.980 

4.380 

3.400 

3.010 

4.110 

36.000 

19.200 

11.200 

5.210 

4.030 

6.630 

14.100 

8.050 

71 

4.840 

4.190 

3.330 

2.970 

3.990 

35.700 

18.900 

11.100 

5.100 

3.940 

6.250 

13.900 

7.890 

72 

4.730 

4.050 

3.260 

2.900 

3.940 

35.100 

18.400 

11.000 

4.970 

3.850 

5.890 

13.500 

7.790 

73 

4.590 

3.960 

3.200 

2.830 

3.850 

34.800 

18.200 

10.800 

4.930 

3.770 

5.610 

12.700 

7.680 

74 

4.500 

3.910 

3.140 

2.780 

3.790 

34.400 

17.900 

10.600 

4.890 

3.680 

5.450 

12.200 

7.500 

75 

4.400 

3.780 

3.090 

2.720 

3.770 

33.700 

17.600 

10.200 

4.840 

3.620 

5.150 

11.900 

7.200 

76 

4.300 

3.540 

3.020 

2.720 

3.710 

33.400 

17.400 

10.200 

4.790 

3.560 

4.810 

11.800 

6.910 

77 

4.220 

3.170 

2.780 

2.720 

3.670 

32.700 

17.200 

9.970 

4.760 

3.540 

4.590 

11.500 

6.600 

78 

4.130 

3.000 

2.780 

2.720 

3.600 

32.000 

16.800 

9.810 

4.700 

3.450 

4.540 

11.200 

6.200 

79 

4.080 

2.890 

2.720 

2.720 

3.510 

31.500 

16.600 

9.570 

4.670 

3.430 

4.470 

10.400 

5.950 

80 

3.990 

2.890 

2.720 

2.660 

3.470 

31.000 

16.300 

9.400 

4.630 

3.340 

4.300 

10.000 

5.700 

81 

3.910 

2.830 

2.720 

2.660 

3.450 

30.300 

15.800 

9.150 

4.590 

3.310 

4.150 

9.540 

5.470 

82 

3.790 

2.830 

2.720 

2.630 

3.410 

29.200 

15.300 

8.780 

4.530 

3.260 

4.100 

8.520 

5.040 

83 

3.700 

2.830 

2.690 

2.610 

3.340 

28.400 

15.100 

8.580 

4.480 

3.170 

4.070 

3.600 

3.200 

84 

3.570 

2.800 

2.570 

2.570 

3.140 

27.800 

14.600 

8.440 

4.450 

3.110 

3.310 

3.480 

3.110 

85 

3.450 

2.780 

2.440 

2.550 

3.060 

27.300 

14.300 

8.330 

4.420 

3.030 

3.260 

3.430 

3.030 

86 

3.310 

2.750 

2.290 

2.510 

3.000 

26.700 

13.900 

8.210 

4.370 

2.970 

3.140 

3.370 

2.960 

87 

3.150 

2.730 

2.270 

2.460 

2.920 

26.400 

13.400 

7.950 

4.330 

2.940 

3.000 

3.330 

2.950 

88 

3.030 

2.700 

2.270 

2.420 

2.900 

26.000 

13.000 

7.800 

4.250 

2.870 

2.910 

3.280 

2.920 

89 

2.940 

2.450 

2.250 

2.320 

2.860 

25.400 

12.600 

7.590 

4.180 

2.830 

2.820 

3.170 

2.880 

90 

2.860 

2.440 

2.250 

2.200 

2.800 

24.500 

12.300 

7.480 

4.110 

2.800 

2.720 

3.120 

2.860 

91 

2.780 

2.420 

2.240 

2.170 

2.610 

24.000 

12.000 

7.310 

3.940 

2.740 

2.620 

3.020 

2.750 

92 

2.720 

2.410 

2.220 

2.110 

2.550 

23.100 

11.600 

7.080 

3.780 

2.630 

2.540 

2.990 

2.650 

93 

2.620 

2.380 

2.210 

2.080 

2.510 

22.300 

11.000 

6.870 

3.630 

2.480 

2.440 

2.940 

2.560 

94 

2.510 

2.360 

2.200 

2.060 

2.490 

21.500 

10.600 

6.630 

3.510 

2.360 

2.360 

2.130 

2.530 

95 

2.420 

2.350 

2.190 

1.850 

2.460 

20.700 

9.850 

6.380 

3.370 

2.280 

2.310 

2.040 

2.520 

96 

2.320 

2.340 

2.180 

1.820 

2.450 

19.700 

9.660 

6.190 

3.310 

2.120 

2.270 

1.870 

2.490 

97 

2.240 

2.320 

2.150 

1.780 

2.440 

18.900 

9.490 

5.870 

2.950 

2.000 

2.110 

1.850 

2.460 

98 

2.110 

2.310 

2.140 

1.770 

2.420 

18.500 

9.000 

5.710 

2.890 

1.890 

1.730 

1.840 

1.950 

99 

1.850 

2.290 

1.980 

1.760 

2.300 

16.300 

8.280 

5.290 

2.650 

1.850 

1.670 

1.800 

1.710 

100 

1.630 

2.280 

1.920 

1.750 

2.250 

11.300 

7.280 

4.800 

2.150 

1.720 

1.630 

1.740 

1.700 

MEAN 

15.408 

5.949 

4.260 

3.862 

15.379 

48.721 

26.251 

14.666 

8.760 

9.216 

16.495 

19.338 

11.285 
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0 

262.000 

12.000 

6.900 

18.300 

218.000 

262.000 

124.000 

59.000 

77.400 

101.000 

116.000 

137.000 

52.200 

1 

101.000 

10.400 

6.550 

10.800 

170.000 

152.000 

90.700 

35.300 

51.800 

47.500 

85.400 

72.300 

:•:  «x 

2 

81.000 

9.600 

6.300 

9.970 

136.000 

126.000 

84.100 

31.700 

47.000 

39.900 

60.300 

65.500 

27.100 

3 

66.900 

9.350 

6.240 

9.430 

114.000 

115.000 

67.700 

28.000 

42.200 

32.600 

48.900 

57.200 

23.000 

4 

59.500 

9.000 

6.170 

9.000 

109.000 

106.000 

55.500 

26.500 

35.100 

29.800 

47.800 

51.800 

20.400 

5 

53.500 

8.830 

6.000 

8.520 

103.000 

103.000 

52.100 

25.000 

30.900 

28.700 

44.500 

46.700 

19.SU 

6 

49.800 

8.640 

5.900 

8.040 

95.100 

94.800 

47.600 

24.200 

27.200 

25.800 

43.300 

40.800 

.5  so: 

7 

46.400 

8.550 

5.800 

7.450 

92.400 

89.500 

46.200 

23.000 

25.200 

24.100 

42.300 

37.400 

17  30C 

8 

42.500 

8.470 

5.650 

7.200 

89.600 

85.800 

44.500 

22.000 

22.500 

22.800 

39.400 

34.900 

16.600 

9 

39.300 

8.300 

5.580 

7.000 

81.400 

83.000 

43.200 

21.400 

18.900 

21.600 

37.800 

32.200 

15  50C 

10 

36.500 

8.100 

5.500 

6.750 

79.900 

79.000 

42.500 

20.800 

17.800 

21.200 

36.200 

30.700 

15.200 

11 

33.900 

7.850 

5.400 

6.570 

75.000 

75.300 

39.700 

20.400 

16.600 

20.300 

35.400 

28.600 

14.400 

12 

31.700 

7.700 

5.240 

6.310 

69.900 

73.300 

37.900 

19.800 

15.300 

19.900 

33.400 

27.800 

14.000 

13 

30.200 

7.500 

5.010 

6.050 

68.700 

69.900 

36.200 

19.600 

14.300 

19.100 

32.300 

26.800 

13.800 

14 

28.700 

7.400 

4.970 

5.930 

65.400 

67.900 

35.500 

19.500 

13.400 

18.500 

31.900 

26.400 

13.400 

15 

27.400 

7.220 

4.900 

5.600 

64.400 

66.300 

34.800 

18.800 

11.900 

18.000 

30.000 

26.000 

12.800 

16 

26.400 

7.100 

4.840 

5.450 

62.000 

65.400 

32.600 

18.500 

11.100 

17.400 

29.800 

25.100 

12.400 

17 

25.400 

7.020 

4.790 

5.380 

60.200 

64.500 

31.700 

18.300 

10.600 

17.000 

29.400 

24.900 

12.000 

18 

24.400 

6.910 

4.730 

5.250 

59.000 

61.700 

31.100 

18.000 

10.200 

16.800 

28.700 

24.200 

11.900 

19 

23.400 

6.800 

4.660 

5.200 

57.800 

60.400 

30.400 

17.800 

9.880 

16.300 

28.500 

23.8D0 

11.600 

20 

22.500 

6.680 

4.640 

5.020 

56.400 

59.000 

29.700 

17.400 

9.640 

16.200 

27.800 

23.000 

11.400 

21 

21.500 

6.570 

4.620 

4.960 

53.500 

58.000 

28.800 

16.900 

9.430 

15.800 

26.900 

22.600 

11.300 

22 

20.800 

6.510 

4.600 

4.940 

52.400 

57.500 

28.700 

16.700 

9.220 

15.600 

26.500 

21.900 

11.200 

23 

20.100 

6.460 

4.560 

4.870 

49.800 

56.100 

28.200 

16.400 

9.030 

15.400 

26.200 

21.400 

11.100 

24 

19.500 

6.350 

4.530 

4.800 

48.700 

55.200 

27.800 

16.200 

8.900 

15.000 

25.000 

20.900 

10.900 

25 

18.800 

6.280 

4.500 

4.800 

47.600 

54.400 

27.400 

16.000 

8.740 

14.600 

24.500 

;    a< 

n 

2& 

18.300 

6.230 

4.470 

4.800 

43.300 

53.200 

26.700 

15.800 

8.660 

14.100 

24.200 

20.100 

10.700 

27 

17.700 

6.170 

a  420 

4.550 

40.500 

52.900 

26.600 

15.300 

8.550 

13.700 

23.300 

19.800 

10.500 

28 

17.100 

6.100 

4.390 

4.450 

38.800 

52.200 

26.200 

15.300 

8.340 

13.300 

23.000 

19.500 

10.300 

29 

16.600 

6.000 

4.360 

4.350 

36.400 

51.000 

25.800 

15.000 

8.130 

12.600 

22.700 

u  a 

10.200 

30 

16.100 

5.950 

4.330 

4.250 

35.100 

50.400 

25.400 

14.900 

7.990 

12.400 

21.800 

u  a> 

10.100 

31 

15.600 

5.900 

4.300 

4.160 

31.700 

49.800 

25.100 

14.700 

7.930 

12.100 

21.500 

u  n 

9.900 

32 

15.200 

5.850 

4.280 

4.110 

31.000 

49.300 

24.800 

14.200 

7.840 

11.700 

21.100 

18.400 

-  ■ 

33 

14.700 

5.750 

4.250 

4.050 

29.900 

49.000 

24.400 

14.000 

7.560 

11.200 

20.400 

18.000 

9  680 

34 

14.200 

5.720 

4.220 

3.990 

27.500 

48.200 

24.200 

13.900 

7.450 

10.900 

.  n 

17.900 

9.570 

35 

13.800 

5.680 

4.220 

3.960 

26.700 

47.900 

24.000 

13.700 

7.310 

10.700 

19.700 

17.700 

9.530 

36 

13.300 

5.640 

4.190 

3.910 

25.200 

46.700 

23.600 

13.400 

7.190 

9.820 

19.300 

17.500 

9  400 

37 

12.700 

5.580 

4.160 

3.890 

24.200 

46.300 

23.200 

13.200 

7.120 

|  :<» 

19.200 

17.300 

9.340 

38 

12.400 

5.520 

4.160 

3.830 

23.500 

45.400 

22.900 

13.100 

7.000 

9.370 

19.100 

17.100 

■ 

39 

11.900 

5.480 

4.130 

3.780 

21.500 

44.100 

22.700 

12.900 

6.940 

9.190 

u  a 

li 

■ 

411 

11.400 

5.450 

4.110 

3.740 

20.700 

43.200 

22.500 

12.600 

6.900 

8.780 

.      n 

16.700 

<> 

41 

11.100 

5.410 

4.110 

3.710 

19.900 

42.500 

22.300 

1.    '.« 

6.800 

8.510 

i> 

16  000 

n 

42 

10.800 

5.370 

4.090 

3.680 

18.400 

42.200 

21.900 

12.300 

6.000 

8.240 

.       4.1 

4.1 

<> 

41 

10.400 

5.320 

4.050 

3.670 

17.400 

41.100 

u  no 

12.000 

6.630 

8.100 

•• 

' 

44 

10.100 

5.280 

4.050 

3.660 

16.500 

40.800 

21.500 

12.000 

6.500 

'  ■♦» 

16  300 

41 

45 

9.760 

5.240 

4.050 

3.620 

15.300 

40.000 

21.400 

11.700 

t    ti 

'  ■ 

15  000 

11 

■    r.-v 

46 

S.430 

5.210 

4.020 

3.620 

14.600 

39.300 

21.000 

11.000 

6.400 

■  ■.» 

15.400 

a 

•    w 

47 

9.170 

5.160 

4.010 

3.620 

14.200 

39.100 

.1-  n 

11.500 

6  310 

15.100 

<> 

|     44. 

48 

8.900 

5.130 

3.990 

3.000 

13.500 

38  500 

■  n 

11.300 

6.170 

■ 

|    '» 

o 

■ 

40 

8.670 

5.100 

1    'Ml 

3590 

13.100 

38.200 

20.100 

n  no 

c     '» 

.4    4.1 

• 

« 
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50 

8.440 

5.070 

3.970 

3.570 

12.200 

37.400 

20.000 

11.000 

5.990 

6.720 

14.200 

14.900 

8.050 

51 

8.130 

5.040 

3.960 

3.570 

11.900 

36.800 

19.800 

10.900 

5.890 

6.610 

13.900 

14.600 

7.990 

52 

7.900 

5.010 

3.960 

3.550 

11.300 

36.300 

19.700 

10.800 

5.830 

6.540 

13.600 

14.500 

7.930 

53 

7.650 

4.980 

3.950 

3.540 

10.800 

35.600 

19.500 

10.600 

5.660 

6.370 

13.100 

14.400 

7.790 

54 

7.390 

4.960 

3.940 

3.540 

10.400 

35.100 

18.800 

10.600 

5.610 

6.260 

12.900 

14.200 

7.700 

55 

7.190 

4.930 

3.910 

3.520 

10.300 

34.500 

18.700 

10.500 

5.550 

6.090 

12.500 

14.000 

7.650 

56 

6.970 

4.870 

3.910 

3.510 

9.340 

33.900 

18.300 

10.300 

5.460 

5.940 

12.200 

13.800 

7.500 

57 

6.800 

4.840 

3.910 

3.500 

9.020 

33.400 

17.900 

10.100 

5.370 

5.840 

11.900 

13.600 

7.450 

58 

6.600 

4.810 

3.880 

3.490 

8.490 

33.100 

17.700 

10.100 

5.340 

5.640 

11.300 

13.300 

7.350 

59 

6.450 

4.750 

3.870 

3.490 

8.000 

32.300 

17.400 

10.000 

5.320 

5.570 

10.900 

13.000 

7.250 

60 

6.250 

4.730 

3.850 

3.480 

7.430 

32.100 

17.100 

9.850 

5.270 

5.420 

10.700 

12.800 

7.170 

61 

6.090 

4.700 

3.820 

3.450 

6.940 

31.100 

16.800 

9.740 

5.210 

5.310 

10.300 

12.600 

7.050 

62 

5.940 

4.640 

3.810 

3.450 

6.730 

30.600 

16.500 

9.430 

5.130 

5.220 

9.830 

12.600 

6.950 

63 

5.780 

4.590 

3.790 

3.430 

6.500 

30.300 

16.400 

9.320 

5.080 

5.090 

9.340 

12.400 

6.900 

64 

5.600 

4.560 

3.770 

3.400 

6.280 

30.000 

16.100 

9.200 

5.040 

5.060 

8.960 

12.300 

6.800 

65 

5.480 

4.500 

3.740 

3.350 

6.000 

29.700 

15.900 

9.060 

4.960 

4.920 

8.570 

12.100 

6.730 

66 

5.360 

4.470 

3.710 

3.330 

5.800 

29.200 

15.700 

9.030 

4.930 

4.700 

8.270 

11.900 

6.600 

67 

5.250 

4.420 

3.670 

3.310 

5.580 

28.600 

15.400 

8.750 

4.870 

4.650 

7.900 

11.700 

6.500 

68 

5.120 

4.360 

3.580 

3.300 

5.480 

28.300 

15.200 

8.690 

4.830 

4.590 

7.540 

11.500 

6.370 

69 

5.010 

4.350 

3.540 

3.290 

5.410 

27.600 

15.200 

8.550 

4.790 

4.450 

7.450 

11.300 

6.260 

70 

4.920 

4.300 

3.500 

3.280 

5.400 

27.400 

15.100 

8.390 

4.730 

4.390 

6.930 

11.200 

6.150 

71 

4.810 

4.250 

3.470 

3.220 

5.250 

26.900 

15.000 

8.270 

4.590 

4.310 

6.300 

10.700 

5.960 

72 

4.700 

4.230 

3.430 

3.170 

5.060 

26.400 

14.600 

8.140 

4.570 

4.220 

6.140 

10.500 

5.900 

73 

4.570 

4.200 

3.400 

3.120 

4.980 

26.000 

14.400 

8.040 

4.560 

4.160 

5.940 

10.200 

5.800 

74 

4.450 

4.140 

3.360 

3.100 

4.800 

25.700 

14.200 

7.900 

4.470 

4.040 

5.660 

10.000 

5.700 

75 

4.340 

4.050 

3.320 

3.020 

4.600 

25.400 

13.800 

7.780 

4.410 

3.960 

5.410 

9.680 

5.600 

76 

4.250 

3.940 

3.300 

3.000 

4.300 

24.900 

13.600 

7.700 

4.330 

3.770 

5.300 

8.950 

5.500 

77 

4.160 

3.750 

3.170 

2.970 

4.190 

24.600 

13.300 

7.620 

4.280 

3.620 

5.210 

8.690 

5.350 

78 

4.050 

3.630 

3.060 

2.950 

4.020 

24.200 

12.900 

7.580 

4.220 

3.570 

5.150 

8.260 

5.150 

79 

3.960 

2.700 

2.530 

2.890 

3.950 

23.700 

12.700 

7.520 

4.190 

3.480 

5.040 

6.510 

3.600 

80 

3.910 

2.680 

2.520 

2.830 

3.910 

23.300 

12.500 

7.370 

4.120 

3.400 

4.930 

5.100 

3.370 

81 

3.800 

2.660 

2.510 

2.750 

3.850 

22.900 

12.200 

7.310 

4.050 

3.310 

4.840 

4.730 

3.260 

82 

3.710 

2.650 

2.500 

2.690 

3.790 

22.600 

11.900 

7.220 

3.970 

3.280 

4.720 

4.590 

3.110 

83 

3.600 

2.630 

2.480 

2.650 

3.770 

22.100 

11.700 

7.080 

3.820 

3.240 

4.450 

4.390 

3.000 

84 

3.540 

2.620 

2.470 

2.620 

3.740 

21.500 

11.300 

6.950 

3.770 

3.190 

4.130 

4.250 

2.970 

85 

3.480 

2.610 

2.460 

2.610 

3.620 

21.200 

11.100 

6.830 

3.650 

3.170 

3.910 

4.050 

2.940 

86 

3.400 

2.590 

2.380 

2.580 

3.510 

20.500 

10.800 

6.740 

3.580 

3.120 

3.680 

3.910 

2.890 

87 

3.310 

2.570 

2.360 

2.550 

3.450 

20.200 

10.700 

6.670 

3.540 

3.060 

3.450 

3.740 

2.860 

88 

3.220 

2.560 

2.340 

2.520 

3.340 

19.900 

10.400 

6.600 

3.510 

3.050 

3.370 

3.550 

2.840 

89 

3.100 

2.550 

2.310 

2.490 

3.290 

19.400 

10.200 

6.480 

3.440 

2.990 

3.260 

3.380 

2.810 

90 

3.010 

2.520 

2.290 

2.490 

3.280 

18.800 

9.980 

6.360 

3.370 

2.970 

3.090 

3.170 

2.780 

91 

2.940 

2.460 

2.270 

2.480 

3.090 

18.500 

9.740 

6.300 

3.320 

2.940 

3.060 

3.100 

2.760 

92 

2.840 

2.420 

2.240 

2.460 

3.030 

17.800 

9.290 

6.080 

3.280 

2.920 

2.970 

3.040 

2.720 

93 

2.720 

2.240 

2.060 

2.450 

3.000 

17.300 

9.090 

5.870 

3.200 

2.870 

2.940 

2.970 

2.620 

94 

2.640 

2.200 

2.040 

2.450 

2.940 

17.100 

8.690 

5.650 

3.150 

2.860 

2.890 

2.830 

2.520 

95 

2.560 

2.170 

2.030 

2.440 

2.690 

16.600 

8.370 

5.520 

3.090 

2.830 

2.860 

2.750 

2.440 

96 

2.510 

2.150 

2.020 

2.430 

2.560 

16.400 

7.830 

5.350 

3.070 

2.740 

2.830 

2.720 

2.410 

97 

2.460 

2.120 

2.000 

2.320 

2.550 

15.700 

7.410 

5.240 

3.020 

2.690 

2.600 

2.680 

2.350 

96 

2.340 

2.100 

1.990 

1.980 

2.530 

13.500 

6.940 

4.960 

2.950 

2.640 

2.530 

2.660 

2.320 

99 

2.120 

2.080 

1.980 

1.970 

2.510 

12.500 

6.140 

4.590 

2.840 

2.530 

2.460 

2.590 

2.270 

100 

1.970 

2.060 

1.980 

1.970 

2.500 

11.300 

5.690 

4.360 

2.820 

2.490 

2.390 

2.220 

2.270 

t€AN 

15.814 

5.193 

3.921 

4.225 

29.844 

45.102 

23.799 

12.824 

9.370 

10.623 

17.892 

17.568 

8.940 

SIM-WRY  TABLE  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS  O2B80O2  BLACK  RIVER  NEAR  MARATHON 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         I960 

PER  ANNUAL  JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVBGER  DEC943EK 

0  301.000  16.200  12.100  45.600  246.000  301.000  154.000  118.000  124.000  168.000  145.000  124.000  SS  :o: 

1  186.000  15.200  10.800  25.900  233.000  238.000  114.000  82.600  85.000  90.900  128.000  101.000  K.OOC 

2  149.000  14.700  9.200  22.700  228.000  224.000  93.700  68.000  73.600  65.800  113.000  86.400  43.600 

3  126.000  14.200  9.000  21.700  215.000  208.000  86.700  62.300  61.700  59.200  99.300  77.000  4C  DOC 

4  112.000  13.700  8.780  20.400  203.000  197.000  80.100  58.600  54.800  52.700  91.000  72.000  36.700 

5  101.000  13.400  8.690  15.100  189.000  191.000  77.900  55.500  50.300  48.900  84.800  7C.0O0  34  BOG 

6  90.000  13.000  8.520  14.200  178.000  189.000  72.500  53.800  46.200  46.200  81.000  65.100  32.40C 

7  83.100  12.700  8.350  12.700  164.000  182.000  69.200  52.700  39.100  45.200  76.500  61.500  30.900 

8  77.100  12.500  8.160  10.200  158.000  174.000  65.100  51.300  34.800  42.800  75.100  59.800  29.600 

9  71.900  12.200  8.000  10.000  155.000  170.000  61.700  49.600  32.300  41.600  73.700  58.900  2S.600 

10  68.000  11.900  7.850  9.710  151.000  165.000  60.300  47.600  28.800  41.300  71.400  58.000  27.800 

11  63.400  11.700  7.800  9.450  146.000  157.000  58.400  45.600  27.200  39.400  70.700  55.500  26.700 

12  60.100  11.600  7.730  9.400  140.000  153.000  57.800  42.800  26.200  38.500  66.400  53.000  26.100 

13  56.600  11.200  7.670  8.550  136.000  148.000  56.900  41.000  24.900  37.700  62.500  51.800  24.900 

14  54.400  10.900  7.600  8.070  133.000  145.000  56.400  39.100  23.600  36.800  58.400  49.600  24.100 

15  51.800  10.700  7.550  7.860  127.000  139.000  56.100  38.100  22.600  35.900  56.100  47.300  23.700 

16  49.500  10.600  7.450  7.620  125.000  133.000  55.200  37.100  22.200  34.300  55.400  46.200  23.300 

17  46.800  10.300  7.330  7.500  121.000  128.000  54.700  36.500  21.600  33.400  54.100  45.500  23. 100 

18  44.700  10.200  7.250  7.400  118.000  126.000  54.100  35.400  20.900  32.800  53.000  44.500  22.500 

19  42.700  9.970  7.080  7.360  113.000  124.000  53.800  34.500  20.200  31.300  50.700  43.900  21.900 

20  41.000  9.940  6.910  7.250  112.000  119.000  53.200  33.600  20.000  30.600  49.800  42.800  21.300 

21  39.600  9.740  6.850  7.190  107.000  116.000  51. 800  32.800  19.500  29.700  47.900  41.900  20.800 

22  38.100  9.630  6.800  7.100  103.000  114.000  50.400  31.700  18.900  28.600  46.600  41.000  20.400 

23  36.500  9.540  6.770  6.940        99.900  110.000  49.700  30.800  18.300  27.300  44.700  39.900  20.100 

24  35.200  9.500  6.710  6.850        98.500  109.000  48.400  30.000  18.100  26.400  42.700  39.400  19.800 

25  34.200  9.320  6.620  6.740        93.400  107.000  47.200  28.900  17.800  25.500  41.600  38.200  19.100 

26  33.100  9.250  6.570  6.650        89.800  106.000  46.400  28.100  17.500  24.600  40.200  37.500  19.000 

27  32.000  9.120  6.460  6.570       87.300  104.000  45.900  27.500  17.100  23.800  39.500  37.000  18.400 

28  30.600  9.030  6.400  6.430        85.600  101.000  44.800  26.800  16.900  23.000  38.900  36.000  18.100 

29  29.700  8.950  6.370  6.370       81.600  100.000  44.200  26.200  16.600  22.200  38.200  35.600  17.800 

30  28.300  8.850  6.310  6.260        77.300  98.300  43.400  25.700  16.300  21.100  37.500  34.800  17.400 

31  27.400  8.780  6.260  6.170        74.800  96.800  42.700  24.700  15.900  20.700  36.600  34.200  17.000 

32  26.400  8.750  6.250  6.140        70.100  94.900  42.200  24.400  15.600  20.300  36.000  33.400  16.700 

33  25.500  8.670  6.200  6.120        68.000  93.700  41.600  23.800  15.400  19.500  35.200  33. 100  16.500 

34  24.600  8.610  6.170  6.090       65.400  91.700  41.100  23.300  15.100  18.900  34  800  32.  TO  ■ 

35  23.800  8.520  6.120  6.030        63.100  89.500  40.800  22.700  14.800  18.300  34.500  3:  300  16.100 

36  23.100  8.470  6.060  5.970        61.800  88.600  40.500  22.200  14.700  18.000  34.000  32.000  15  9CC 

37  22.400  8.380  6.030  5.950       60.600  86.900  40.200  21.800  14.400  17.300  33.600  31. TO 

38  21.700  8.270  5.970  5.920        54.900  85.700  39.500  21.300  14.100  17.000  33.100  31  100 

39  20.800  8.180  5.950  5.890        50.400  84.100  38.700  20.900  13.800  16  TO  32.500  30.000  •' 

40  20.200  8.100  5.890  5.830        47.300  83.500  38.200  20.400  13.600  16.200  32  000  2S    '« 

41  19.700  8.070  5.830  5.800        44.700  82.100  37.700  20.200  13.100  15.900  31400  29  400  IUV 

42  18.900  7.990  5.750  5.780        42.500  80.700  37.100  20.000  13.000  15.500  31100  28  800 

43  18.100  7.950  5.720  5.730        40.500  79.100  36.200  19.900  12.800  15  000  M.3JH  I  '.4  500 

44  17.500  7.870  5.650  5.700        39.600  78.400  35.700  19  400  12  500  14  500  29  TO  2'  900 

45  17.000  7.820  5.600  5.6*0        36.800  77.600  34  800  19.100  12 .200  14  100  28  800  &.M  ' 

46  16.400  7.790  5.550  5.640        35.700  76.700  34.500  18.900  12.100  13  an  i> 

47  15.800  7.760  5.500  5.610        34.300  75  600  34.000  18.700  11  800  13  200  '<  >>  " 

48  15.300  7.700  5.470  5.580        32.800  74  800  33  400  18  300  11500  12  800  I     •>  '  B 

49  14.800  7.670  5.350  5.550        31.700  73.300  32.800  18.000  11.300  12  700 


SU4WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02B8002  BLACK  RIVER  ICAR  MARATHON 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         1980 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    DECEM3ER 


50 

14.200 

7.650 

5.250 

5.520 

30.600 

71.600 

32.000 

17.900 

11.100 

12.600 

26.200 

25.200 

13.500 

51 

13.800 

7.560 

5.150 

5.500 

29.500 

70.800 

32.000 

17.800 

10.900 

12.300 

25.900 

25.000 

13.200 

52 

13.300 

7.480 

5.070 

5.470 

26.400 

69.900 

31.400 

17.400 

10.700 

12.100 

25.400 

24.400 

13.100 

53 

12.900 

7.400 

5.040 

5.420 

24.900 

69.100 

31.100 

17.200 

10.400 

11.700 

24.900 

24.100 

13.000 

54 

12.500 

7.300 

4.980 

5.390 

24.100 

68.300 

30.000 

17.000 

10.200 

11.300 

24.400 

23.900 

12.800 

55 

12.100 

7.250 

4.920 

5.360 

22.100 

67.700 

29.900 

16.600 

9.850 

11.000 

23.800 

23.600 

12.700 

56 

11.700 

7.150 

4.870 

5.240 

19.800 

66.800 

29.300 

16.400 

9.510 

10.500 

23.400 

23.200 

12.500 

57 

11.300 

7.080 

4.790 

5.150 

18.100 

65.900 

28.600 

16.100 

9.170 

10.000 

22.900 

22.800 

12.300 

58 

10.800 

6.950 

4.730 

5.100 

16.700 

64.800 

28.100 

15.700 

8.860 

8.830 

22.400 

22.400 

12.200 

59 

10.500 

6.850 

4.650 

5.010 

16.000 

64.000 

27.800 

15.300 

8.630 

8.410 

21.800 

22.100 

11.900 

eo 

10.100 

6.740 

4.620 

4.930 

14.800 

63.400 

27.500 

15.200 

8.460 

8.010 

21.500 

21.800 

11.700 

61 

9.800 

6.570 

4.560 

4.790 

14.000 

62.300 

27.000 

14.700 

8.350 

7.700 

21.100 

21.400 

11.500 

62 

9.490 

6.460 

4.530 

4.730 

13.000 

62.000 

26.600 

14.400 

8.210 

7.530 

20.500 

21.000 

11.300 

63 

9.180 

6.370 

4.470 

4.670 

12.200 

61.400 

26.200 

14.100 

8.160 

7.450 

19.900 

20.700 

11.100 

64 

8.860 

6.290 

4.420 

4.640 

11.600 

60.300 

26.000 

13.900 

8.070 

7.350 

19.300 

20.500 

10.900 

65 

8.610 

6.200 

4.360 

4.620 

10.600 

59.700 

25.700 

13.600 

7.990 

7.260 

18.100 

20.200 

10.800 

66 

8.370 

6.100 

4.330 

4.500 

10.100 

57.800 

25.100 

13.500 

7.840 

7.020 

17.300 

19.900 

10.600 

67 

8.070 

6.030 

4.300 

4.390 

9.700 

56.100 

24.800 

13.300 

7.720 

6.830 

16.500 

19.700 

10.400 

68 

7.860 

5.930 

4.280 

4.330 

9.150 

54.900 

24.400 

13.000 

7.570 

6.670 

15.500 

19.300 

10.300 

69 

7.670 

5.820 

4.220 

4.300 

8.600 

53.200 

23.900 

12.800 

7.420 

6.570 

15.300 

19.100 

10.100 

70 

7.500 

5.690 

4.200 

4.280 

7.990 

52.700 

23.800 

12.700 

7.350 

6.500 

15.000 

18.700 

9.940 

71 

7.310 

5.570 

4.160 

4.250 

7.460 

51.500 

23.400 

12.600 

7.230 

6.390 

14.100 

18.400 

9.710 

72 

7.100 

5.450 

4.130 

4.250 

6.940 

49.800 

23.000 

12.300 

7.100 

6.280 

13.400 

17.800 

9.600 

73 

6.880 

5.380 

4.100 

4.220 

6.650 

48.900 

22.500 

12.100 

6.990 

6.200 

12.200 

17.400 

9.370 

74 

6.700 

5.270 

4.080 

4.190 

6.480 

48.200 

22.400 

11.900 

6.880 

6.110 

11.400 

17.100 

9.200 

75 

6.530 

5.150 

4.050 

4.160 

6.310 

46.800 

21.900 

11.800 

6.680 

6.030 

10.600 

16.400 

9.000 

76 

6.370 

5.050 

4.020 

4.130 

6.140 

45.800 

21.300 

11.700 

6.540 

5.920 

10.300 

15.700 

8.750 

77 

6.230 

4.900 

4.000 

4.110 

6.090 

44.700 

20.900 

11.500 

6.440 

5.860 

9.600 

14.600 

8.350 

78 

6.100 

4.790 

3.960 

4.110 

6.000 

43.900 

20.500 

11.300 

6.370 

5.780 

9.260 

13.600 

7.840 

79 

5.970 

4.640 

3.960 

4.080 

5.890 

43. 100 

19.800 

11.200 

6.230 

5.730 

8.780 

13.300 

7.390 

80 

5.860 

4.550 

3.960 

4.080 

5.800 

42.300 

19.400 

11.000 

6.090 

5.720 

8.500 

11.600 

7.020 

81 

5.730 

4.500 

3.940 

4.080 

5.610 

41.000 

18.800 

10.700 

5.860 

5.660 

8.240 

10.800 

6.800 

82 

5.640 

4.470 

3.940 

4.020 

5.470 

40.500 

18.100 

10.600 

5.690 

5.640 

7.870 

10.300 

6.630 

83 

5.520 

4.420 

3.940 

3.960 

5.440 

39.100 

17.600 

10.300 

5.470 

5.490 

7.540 

10.000 

6.460 

84 

5.440 

4.330 

3.940 

3.900 

5.380 

37.700 

17.100 

10.200 

5.300 

5.440 

7.290 

9.880 

6.250 

85 

5.340 

4.250 

3.920 

3.730 

5.350 

36.500 

16.600 

10.000 

5.160 

5.380 

6.970 

9.600 

6.060 

86 

5.140 

4.120 

3.880 

3.630 

5.200 

35.300 

16.100 

9.680 

5.040 

5.270 

6.770 

9.450 

5.850 

87 

5.010 

4.020 

3.850 

3.570 

5.070 

34.500 

15.800 

9.600 

4.900 

5.180 

6.640 

9.200 

5.650 

88 

4.840 

4.020 

3.780 

3.520 

5.010 

32.800 

15.000 

9.390 

4.700 

5.100 

6.480 

8.780 

5.520 

39 

4.650 

3.990 

3.680 

3.500 

4.980 

32.000 

14.100 

9.310 

4.620 

5.060 

6.320 

8.500 

5.300 

90  4.500  3.990         3.620         3.200         4.960        30.600        13.800         9.160         4.550         4.990         6.270         8.010         5.070 

91  4.360         3.970         3.600         3.110         4.930       29.700        13.500         8.980         4.530         4.590         6.160         7.590         4.900 


92 

4.250 

3.960 

3.540 

3.010 

4.790 

27.900 

13.000 

8.830 

4.470 

4.390 

5.830 

7.420 

4.730 

93 

4.150 

3.960 

3.480 

2.970 

4.450 

26.300 

12.700 

8.490 

4.300 

4.360 

5.780 

7.220 

4.580 

94 

4.060 

3.880 

3.450 

2.940 

4.300 

25.000 

12.400 

8.050 

4.130 

4.220 

5.690 

6.850 

4.470 

95 

3.960 

3.820 

3.270 

2.920 

4.130 

24.300 

11.700 

7.510 

4.020 

3.620 

5.640 

5.470 

4.330 

96 

3.880 

3.740 

3.190 

2.910 

4.050 

22.400 

10.900 

6.690 
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4.790 
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SIM-WRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  O2BBO03 

YEARS  OF  RECORD:         16  STATION  AREA:        4270 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


PIC  RIVER  NEAR  MARATHON 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    N0VEM3ER    X3€c? 


0 

643.000 

34.800 

18.100 

54.400 

643.000 

589.000 

345.000 

219.000 

262.000 

243.000 

428.000 

221.000 

uo.ooc 

1 

360.000 

30.400 

17.200 

23.700 

501.000 

452.000 

278.000 

148.000 

202.000 

177.000 

349.000 

195.000 

S7.00C 

2 

286.000 

28.200 

16.800 

22.200 

439.000 

434.000 

233.000 

124.000 

145.000 

128.000 

187.000 

167.000 

90. OOC 

3 

244.000 

26.200 

16.500 

20.700 

422.000 

402.000 

205.000 

112.000 

115.000 

111.000 

161.000 

147.000 

76.00C 

4 

218.000 

25.000 

16.000 

19.300 

374.000 

388.000 

176.000 

105.000 

87.200 

104.000 

153.000 

133.000 

e;  50C 

5 

193.000 

24.100 

15.600 

18.800 

360.000 

375.000 

164.000 

104.000 

81.600 

94.900 

149.000 

-.■■:  an 

64  OOC 

6 

173.000 

23.200 

15.300 

17.400 

350.000 

360.000 

151.000 

99.700 

73.600 

88.100 

144.000 

121.000 

5C.500 

7 

156.000 

22.700 

15.000 

17.200 

303.000 

351.000 

144.000 

96.300 

69.000 

81.000 

138.000 

U2  m 

57.800 

8 

147.000 

22.300 

14.800 

17.000 

288.000 

343.000 

142.000 

90.800 

62.200 

73.500 

133.000 

109.000 

54. OOC 

9 

136.000 

21.800 

14.700 

16.800 

279.000 

323.000 

135.000 

86.900 

60.800 

69.700 

127.000 

103.000 

52.500 

10 

129.000 

21.400 

14.500 

16.500 

272.000 

309.000 

134.000 

82.000 

56.900 

68.500 

122.000 

101.000 

50.400 

11 

121.000 

21.100 

14.300 

16.300 

257.000 

301.000 

131.000 

80.000 

54.900 

65.400 

117.000 

95.900 

47.900 

12 

113.000 

20.500 

13.900 

15.900 

252.000 

292.000 

128.000 

78.200 

50.700 

61.400 

110.000 

90.900 

46.600 

13 

108.000 

20.500 

13.700 

14.500 

244.000 

285.000 

124.000 

75.500 

47.800 

59.500 

109.000 

87.500 

45. 50C 

14 

103.000 

20.200 

13.600 

14.300 

234.000 

278.000 

122.000 

73.000 

45.600 

56.900 

107.000 

;-  -x 

44.400 

15 

97.400 

20.000 

13.500 

14.200 

228.000 

272.000 

120.000 

71.400 

44.500 

54.100 

105.000 

82.700 

43.600 

16 

92.300 

19.800 

13.200 

13.700 

223.000 

263.000 

115.000 

68.800 

43.200 

52.500 

99.700 

81.000 

42.500 

17 

87.800 

19.500 

13.100 

13.300 

219.000 

259.000 

114.000 

67.100 

42.200 

50.000 

94.700 

76.500 

42.200 

ie 

83.900 

19.300 

13.000 

13.200 

210.000 

252.000 

111.000 

64.300 

40.900 

49.000 

91.500 

73.000 

40.500 

19 

80.000 

19.000 

12.900 

12.800 

198.000 

244.000 

108.000 

62.400 

40.700 

48.400 

89.200 

70.900 

39.600 

20 

76.200 

18.800 

12.800 

12.700 

190.000 

241.000 

106.000 

61.100 

40.200 

47.900 

85.500 

70.000 

39.000 

21 

72.900 

18.600 

12.700 

12.500 

181.000 

233.000 

103.000 

60.000 

39.400 

45.000 

82.700 

67.700 

37.700 

22 

69.900 

18.400 

12.600 

12.200 

168.000 

229.000 

102.000 

59.400 

38.200 

43.500 

80.400 

66.500 

X    U 

23 

67.100 

18.100 

12.500 

12.100 

160.000 

227.000 

99.400 

57.800 

37.400 

41.700 

78.200 

M  SK 

X      1A 

24 

64.800 

18.000 

12.500 

12.000 

151.000 

221.000 

98.500 

56.900 

36.200 

41.100 

75.900 

63.100 

34.900 

25 

62.400 

17.800 

12.400 

12.000 

137.000 

215.000 

95.900 

56.100 

36.000 

40.200 

74.800 

52  BOC 

34.200 

21 

60.300 

17.400 

12.300 

11.900 

133.000 

211.000 

94.300 

55.500 

35.400 

39.500 

72.200 

59.700 

..  n 

27 

57.800 

17.300 

12.300 

11.800 

129.000 

208.000 

92.600 

54.100 

34.700 

39.000 

70.800 

58.600 

33. 100 

28 

55.500 

17.100 

12.200 

11.700 

124.000 

203.000 

91.100 

53.800 

34.000 

37.400 

69.100 

57.500 

B  'v 

29 

53.800 

16.800 

12.200 

11.700 

116.000 

202.000 

90.300 

53.100 

33.200 

36.200 

68.600 

55.500 

32  500 

30 

52.000 

16.700 

12.100 

11.600 

114.000 

196.000 

89.500 

52.700 

32.400 

35.400 

67.400 

54  800 

31.800 

31 

50.100 

16.600 

12.000 

11.500 

111.000 

195.000 

88.400 

51.600 

32.000 

34.500 

66.000 

53.800 

31.400 

s 

48.400 

16.400 

11.900 

11.400 

103.000 

191.000 

87.800 

50.700 

31.700 

33.400 

64.600 

53.100 

i> 

33 

46.700 

16.200 

11.900 

11.400 

96.900 

187.000 

86.700 

50.100 

31.400 

32.600 

62.600 

52.400 

v     -vV 

J4 

45.300 

16.000 

11.800 

10.900 

92.900 

183.000 

85.500 

49.300 

30.700 

31.200 

61.200 

.  n 

29  900 

35 

43.600 

15.900 

11.700 

10.800 

86.700 

180.000 

84.600 

48.400 

30.400 

i  n 

60.300 

51.300 

29  500 

36 

42.100 

15.700 

11.600 

10.600 

81.800 

177.000 

83.500 

47.300 

30.000 

29.600 

li 

,     "« 

" 

37 

40.500 

15.600 

11.500 

10.600 

74.500 

174.000 

82.000 

46.700 

29.200 

28.800 

'     ^» 

4-      ,» 

28.800 

38 

39.200 

15.400 

11.400 

10.500 

70.800 

171.000 

81.000 

46.200 

28.900 

28.200 

56.900 

49  300 

■ 

39 

37.900 

15.400 

11.300 

10.400 

63.800 

169.000 

79.800 

45.500 

28.300 

27.400 

55  900 

4,-      IV 

t' 

10 

36.500 

15.200 

11.300 

10.300 

61.900 

167.000 

78.400 

44.700 

27.900 

27.100 

•      u 

41 

35.100 

15.100 

11.200 

10.300 

57.500 

166.000 

77.600 

43.600 

27.100 

26.400 

54  400 

i' 

42 

33.800 

15.000 

11.200 

10.200 

51.200 

164.000 

76.800 

43.300 

26.700 

25.500 

■      i> 

' 

■  8X 

4) 

32.600 

14.900 

11.000 

10.100 

48.100 

159.000 

76.100 

42.500 

26.200 

74.800 

-.     '« 

*t    4U 

1 

44 

31.600 

14.700 

10.900 

10.100 

45.000 

156.000 

75.000 

42.200 

.  n 

24.100 

49.200 

4-     M 

>' 

45 

30.600 

14.600 

10.800 

10.100 

39.600 

154.000 

•i  n 

41   100 

.-  '<« 

24.000 

*.•    4vl 

4        »l 

<' 

46 

29.400 

14.500 

10.700 

10.000 

37.700 

153.000 

73.300 

41.000 

25.300 

..    »« 

46  000 

44    B 

.4    *l 

4/ 

.r.  Km 

14.300 

10.600 

10.000 

35.000 

151.000 

72.400 

40.300 

25.000 

4'       "I 

4         4. 

48 

27.600 

14.300 

10.500 

9.910 

33  400 

150.000 

71.700 

■  n 

24  MO 

:\  *v 

4        ,» 

<> 

49 

26.800 

14.200 

10.400 

9. 880 

32.300 

148  000 

$    n 

39  400 

.4     »» 

*-> 

44    •«> 
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50 

26.100 

14.100 

10.300 

9.850 

31.100 

146.000 

69.700 

39.100 

23.700 

21.000 

44.300 

41.600 

23.100 

51 

25.200 

13.900 

10.100 

9.800 

29.200 

145.000 

68.700 

38.200 

23.500 

20.700 

43.000 

40.500 

22.600 

52 

24.600 

13.900 

9.970 

9.740 

28.300 

142.000 

67.300 

37.700 

23.400 

20.400 

42.100 

39.100 

22.200 

53 

23.700 

13.600 

9.880 

9.650 

26.800 

140.000 

66.800 

37.100 

23.100 

20.200 

40.500 

38.400 

21.700 

54 

22.900 

13.500 

9.630 

9.630 

25.800 

138.000 

66.000 

36.900 

22.900 

19.600 

40.200 

37.900 

21.200 

55 

22.300 

13.300 

9.570 

9.570 

25.100 

137.000 

65.700 

36.500 

22.800 

19.200 

39.400 

37.200 

21.000 

56 

21.700 

13.200 

9.460 

9.510 

23.400 

136.000 

65.200 

36.000 

22.700 

18.700 

38.500 

36.200 

20.400 

57 

21.000 

13.000 

9.400 

9.500 

22.100 

133.000 

64.900 

35.400 

22.500 

18.400 

37.900 

35.100 

20.000 

58 

20.400 

;Z.900 

9.340 

9.460 

20.400 

131.000 

64.300 

34.800 

22.200 

17.700 

36.800 

34.000 

19.700 

59 

19.800 

12.700 

9.290 

9.400 

19.200 

130.000 

63.700 

34.000 

22.000 

17.100 

34.800 

33.400 

19.300 

60 

19.300 

12.500 

9.220 

9.290 

18.700 

127.000 

63.400 

33.400 

21.900 

16.700 

32.800 

32.500 

18.800 

61 

18.600 

12.300 

9.170 

9.170 

18.000 

126.000 

62.300 

32.700 

21.600 

16.500 

31.400 

32.200 

18.500 

62 

17.900 

12.200 

9.100 

8.830 

17.100 

123.000 

61.400 

32.200 

21.400 

16.300 

29.900 

31.300 

18.100 

63 

17.300 

11.900 

9.060 

8.720 

16.600 

122.000 

60.900 

31.700 

21.300 

15.900 

28.200 

30.500 

17.800 

64 

16.800 

11.800 

9.050 

8.610 

16.300 

121.000 

60.300 

30.600 

21.000 

15.600 

27.400 

29.400 

17.600 

65 

16.400 

11.700 

8.950 

8.610 

16.200 

120.000 

59.200 

30.500 

20.800 

15.500 

26.700 

28.600 

17.300 

66 

16.000 

11.600 

8.950 

8.580 

16.000 

118.000 

58.600 

30.300 

20.600 

15.200 

26.000 

28.000 

17.100 

67 

15.600 

11.300 

8.920 

8.500 

15.100 

115.000 

57.000 

29.400 

20.200 

14.900 

25.200 

27.100 

16.900 

68 

15.100 

11.000 

8.830 

8.500 

14.400 

113.000 

56.600 

29.300 

20.200 

14.800 

24.600 

26.700 

16.600 

69 

14.700 

10.800 

8.810 

8.500 

13.700 

112.000 

55.300 

28.900 

19.900 

14.700 

22.600 

26.100 

16.300 

70 

14.300 

10.500 

8.720 

8.410 

13.100 

110.000 

54.900 

28.600 

19.700 

14.500 

19.800 

25.600 

16.000 

71 

13.900 

10.300 

8.720 

8.380 

12.300 

109.000 

54.500 

28.200 

19.500 

14.100 

19.500 

25.200 

15.700 

72 

13.500 

10.100 

8.600 

8.380 

11.800 

107.000 

53.700 

27.900 

18.900 

14.000 

19.400 

24.600 

15.500 

73 

13.100 

10.000 

8.410 

8.330 

11.400 

106.000 

52.700 

27.400 

18.600 

13.700 

19.200 

24.000 

15.200 

74 

12.700 

9.880 

8.250 

8.270 

11.000 

104.000 

51.900 

27.000 

17.800 

13.600 

18.300 

23.600 

14.800 

75 

12.300 

9.750 

8.100 

7.850 

10.800 

103.000 

51.500 

27.000 

17.500 

13.300 

17.500 

23.200 

14.400 

76 

12.100 

9.630 

8.000 

7.650 

10.400 

102.000 

50.700 

26.600 

17.300 

13.000 

16.500 

22.800 

14.100 

77 

11.800 

9.450 

7.870 

7.470 

10.100 

99.700 

49.800 

26.100 

17.000 

12.700 

15.900 

22.200 

13.700 

78 

11.500 

9.100 

7.750 

7.370 

10.100 

97.400 

48.200 

26.000 

16.400 

12.200 

15.600 

21.900 

13.300 

79 

11.200 

8.750 

7.620 

7.260 

9.910 

96.000 

47.000 

25.700 

16.200 

11.800 

15.100 

21.000 

12.300 

80 

10.800 

8.350 

7.530 

7.180 

9.800 

95.000 

46.400 

25.300 

15.900 

11.300 

14.400 

20.100 

11.300 

81 

10.400 

8.100 

7.450 

7.100 

9.650 

93.300 

45.000 

25.000 

15.700 

11.000 

13.800 

18.200 

9.350 

82 

10.100 

6.950 

5.720 

7.030 

9.550 

91.500 

43.200 

24.700 

15.100 

10.600 

13.300 

13.400 

8.950 

83 

9.910 

6.660 

5.500 

6.970 

9.400 

86.700 

40.200 

24.500 

14.800 

10.400 

12.600 

13.100 

8.500 

84 

9.630 

6.400 

5.380 

6.880 

9.290 

85.000 

38.800 

24.200 

14.600 

10.200 

12.300 

12.900 

8.100 

85 

9.400 

6.170 

5.350 

6.820 

9.260 

84.400 

38.200 

23.500 

14.500 

10.000 

11.800 

12.800 

7.900 

86 

9.170 

6.060 

5.300 

6.770 

9.170 

82.200 

37.400 

23.300 

14.200 

9.570 

11.400 

12.300 

7.700 

87 

8.920 

5.980 

5.240 

6.740 

9.060 

79.100 

36.800 

22.600 

13.800 

9.060 

10.900 

11.900 

7.550 

88 

8.610 

5.920 

5.210 

6.570 

8.920 

77.200 

36.500 

22.300 

13.500 

8.600 

9.850 

11.000 

7.400 

89 

8.380 

5.800 

5.170 

6.430 

8.810 

75.900 

34.000 

22.100 

12.900 

8.180 

8.640 

9.500 

7.250 

90 

8.150 

5.720 

5.130 

6.310 

8.500 

71.600 

33.100 

21.800 

12.300 

8.130 

7.960 

9.190 

6.970 

91 

7.650 

5.660 

5.030 

5.720 

8.270 

70.200 

31.400 

21.300 

11.900 

7.760 

7.330 

8.750 

6.680 

92 

7.240 

5.550 

4.930 

4.600 

8.270 

68.000 

30.800 

21.000 

11.700 

7.620 

7.170 

8.350 

6.460 

93 

6.890 

5.440 

4.760 

4.480 

8.160 

66.500 

30.300 

20.800 

11.600 

7.240 

6.990 

7.600 

6.230 

94 

6.460 

4.760 

4.530 

4.420 

6.900 

63.700 

30.000 

20.300 

11.300 

7.020 

6.800 

6.630 

5.380 

95 

6.000 

4.700 

4.530 

4.420 

6.230 

61.700 

28.000 

20.000 

10.900 

6.870 

6.680 

6.140 

5.180 

96 

5.610 

4.640 

4.500 

4.360 

5.750 

58.400 

27.200 

19.200 

10.100 

6.710 

6.340 

5.860 

5.100 

97 

5.200 

4.620 

4.470 

4.260 

4.700 

54.400 

25.600 

18.100 

9.260 

5.950 

5.950 

5.800 

4.980 

98 

4.730 

4.590 

4.470 

4.180 

4.400 

50.300 

23.000 

17.300 

8.520 

5.240 

5.610 

5.690 

4.930 

99 

4.470 

4.560 

4.450 

4.160 

4.260 

38.200 

19.600 

16.100 

7.930 

4.790 

5.320 

5.350 

4.840 

100 

3.230 

4.560 

4.450 

4.140 

4.200 

32.300 

18.200 

15.400 

7.080 

4.640 

5.150 

3.230 

4.810 

MEAN 

52.692 

13.990 

10.154 

10.588 

96.334 

172.056 

80.765 

46.865 

33.256 

32.540 

57.581 

49.098 

26.850 
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0 

425.000 

65.000 

36.400 

31.400 

317.000 

425.000 

282.000 

201.000 

161.000 

162.000 

177.000 

170.000 

119.000 

1 

240.000 

55.000 

32.500 

27.400 

223.000 

392.000 

229.000 

167.000 

114.000 

116.000 

140.000 

158.000 

um  y.<: 

2 

213.000 

49.600 

29.800 

26.700 

202.000 

328.000 

214.000 

136.000 

76.700 

101.000 

128.000 

140.000 

92.30C 

3 

197.000 

47.300 

28.900 

26.100 

184.000 

307.000 

198.000 

121.000 

67.500 

97.400 

121.000 

129.000 

36  50C 

4 

182.000 

45.200 

28.600 

25.600 

170.000 

286.000 

188.000 

111.000 

60.000 

92.900 

118.000 

123.000 

81.700 

5 

170.000 

43.500 

28.300 

25.300 

156.000 

274.000 

180.000 

107.000 

56.300 

87.200 

115.000 

119.000 

77.60C 

6 

159.000 

41.900 

27.900 

24.800 

144.000 

263.000 

174.000 

104.000 

52.900 

81.800 

113.000 

110.000 

73.900 

7 

150.000 

41.000 

27.600 

24.300 

133.000 

258.000 

167.000 

101.000 

50.100 

76.500 

112.000 

108.000 

70.800 

8 

142.000 

40.200 

27.200 

24.000 

125.000 

250.000 

160.000 

98.700 

47.600 

70.500 

111.000 

104.000 

66.200 

9 

134.000 

39.400 

26.800 

23.400 

120.000 

244.000 

157.000 

94.600 

46.400 

66.300 

110.000 

103.000 

66.800 

10 

125.000 

38.500 

26.500 

22.700 

115.000 

240.000 

152.000 

92.600 

45.900 

60.900 

109.000 

101.000 

65.100 

11 

119.000 

37.600 

26.300 

22.100 

112.000 

239.000 

149.000 

89.500 

45.300 

56.200 

106.000 

99.200 

53.300 

12 

113.000 

37.100 

26.100 

21.500 

109.000 

235.000 

146.000 

87.800 

44.200 

53.200 

104.000 

97.400 

62.300 

13 

108.000 

36.800 

25.700 

21.200 

106.000 

232.000 

144.000 

85.000 

43.500 

51.500 

102.000 

96.300 

50.900 

14 

103.000 

36.200 

25.500 

21.000 

102.000 

229.000 

142.000 

82.100 

43.000 

50.300 

101.000 

94.900 

59  a 

15 

99.700 

36.000 
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0.892 

2.120 

18.100 

9.380 

6.330 

6.740 

6.910 

7.020 

4  m 

I  "SI 

37 

4.710 

1.560 

1.100 

0.8SS 

2.100 

18.000 

9.250 

6.120 

6.540 

6.820 

6.990 

4.710 

• 

38 

4.550 

1.550 

1.090 

0.878 

1.840 

17.800 

9.120 

5.960 

6.200 

6.650 

6.950 

4    ■ 

.  m 

39 

4.360 

1.540 

1.080 

0.872 

1.610 

17.500 

8.950 

5.750 

5.890 

6  480 

|     -M 

4     0 

:  see 

«i 

4.220 

1.530 

1.080 

0.867 

1.540 

17.300 

8.830 

5.570 

5.440 

t     4,1 

v» 

4  590 

• 

41 

4.090 

1.510 

1.070 

0.862 

1.510 

17.000 

8.700 

5.380 

4.820 

6.370 

6.770 

4  550 

. 

4,' 

3.990 

1.500 

1.070 

0.858 

1.400 

16.900 

8.560 

5.270 

4.430 

6.190 

6.740 

4     4" 

1  sec 

41 

3.850 

1.490 

1.060 

0.850 

1.330 

if  n 

8.430 

5.180 

4.280 

6.050 

•    ■<« 

4     ■ 

• 

4-1 

3.680 

1.480 

1.060 

0.850 

1.270 

16.300 

8.350 

5.150 

4.090 

5.950 

•     '.'v 

4     «tv 

■ 

4', 

3.540 

1.470 

1.050 

0.844 

1.170 

16.000 

8.130 

5.080 

3.910 

^. 

6  540 

4     IV 

46 

3.430 

1.460 

1.040 

0.837 

1.150 

15.900 

■    n 

5.000 

3  540 

•  MO 

4     ■ 

44 

47 

3.310 

1.450 

1.040 

0.830 

1.120 

U    <« 

7.740 

4  BB 

3.430 

5  580 

6  430 

4     ■ 

u 

M 

3.200 

1.430 

1.040 

0.825 

1.090 

15.500 

■  n 

4.770 

3  370 

5. 450 

i        » 

.     4-v 

n 

3.090 

1.420 

1.030 

0.823 

1.070 

M     J» 

7.520 

4    C<, 

3  320 

•    St 

SlffWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04CA003  ROSEBERRY  RIVER  ABOVE  ROSEBERRY  LAKES 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:  619 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    DECB«ER 


50 

2.960 

1.400 

1.030 

0.820 

1.030 

14.600 

7.330 

4.590 

3.190 

5.160 

6.140 

4.100 

2.420 

51 

2.830 

1.400 

1.020 

0.816 

1.020 

14.300 

7.260 

4.500 

2.970 

4.860 

6.120 

4.080 

2.390 

52 

2.720 

1.380 

1.010 

0.813 

0.991 

14.100 

7.150 

4.450 

2.900 

4.690 

6.030 

4.050 

2.370 

53 

2.590 

1.370 

1.000 

0.810 

0.968 

13.800 

7.050 

4.280 

2.800 

4.530 

5.970 

4.020 

2.350 

54 

2.490 

1.360 

0.991 

0.804 

0.954 

13.400 

6.830 

4.120 

2.740 

4.400 

5.920 

4.000 

2.330 

55 

2.410 

1.350 

0.983 

0.801 

0.937 

13.200 

6.710 

4.050 

2.600 

4.360 

5.870 

3.990 

2.310 

56 

2.280 

1.330 

0.977 

0.796 

0.928 

12.800 

6.570 

3.910 

2.490 

4.320 

5.780 

3.940 

2.280 

57 

2.200 

1.320 

0.968 

0.790 

0.917 

12.600 

6.520 

3.830 

2.420 

4.220 

5.690 

3.910 

2.260 

58 

2.100 

1.310 

0.963 

0.787 

0.906 

12.300 

6.300 

3.710 

2.330 

4.060 

5.640 

3.880 

2.240 

59 

2.010 

1.300 

0.951 

0.785 

0.902 

12.000 

6.170 

3.650 

2.260 

3.870 

5.580 

3.820 

2.210 

60 

1.910 

1.300 

0.940 

0.780 

0.895 

11.700 

5.970 

3.580 

2.140 

3.710 

5.440 

3.790 

2.2T 

61 

1.840 

1.290 

0.940 

0.776 

0.887 

11.300 

5.820 

3.540 

2.070 

3.420 

5.370 

3.770 

2.180 

62 

1.750 

1.280 

0.933 

0.775 

0.878 

11.200 

5.690 

3.470 

2.030 

3.260 

5.310 

3.710 

2.160 

63 

1.660 

1.270 

0.921 

0.771 

0.868 

10.800 

5.380 

3.420 

1.970 

3.140 

5.210 

3.690 

2.120 

64 

1.610 

1.270 

0.915 

0.767 

0.867 

10.700 

5.240 

3.390 

1.920 

2.970 

5.150 

3.630 

2.120 

65 

1.550 

1.250 

0.912 

0.765 

0.858 

10.400 

5.040 

3.330 

1.870 

2.600 

5.060 

3.540 

2.090 

66 

1.500 

1.250 

0.906 

0.762 

0.850 

10.300 

4.840 

3.280 

1.810 

2.360 

4.980 

3.510 

2.070 

67 

1.450 

1.240 

0.900 

0.756 

0.847 

10.100 

4.770 

3.200 

1.760 

2.180 

4.920 

3.500 

2.050 

68 

1.380 

1.230 

0.895 

0.750 

0.835 

10.100 

4.670 

3.140 

1.650 

2.000 

4.820 

3.450 

2.030 

69 

1.330 

1.220 

0.889 

0.745 

0.830 

9.850 

4.590 

3.000 

1.630 

1.630 

4.670 

3.370 

2.010 

70 

1.280 

1.210 

0.883 

0.736 

0.827 

9.810 

4.450 

2.920 

1.620 

1.510 

4.470 

3.310 

1.990 

71 

1.240 

1.210 

0.881 

0.731 

0.820 

9.750 

4.330 

2.750 

1.570 

1.460 

4.340 

3.280 

1.960 

72 

1.200 

1.190 

0.872 

0.725 

0.816 

9.600 

4.220 

2.630 

1.520 

1.400 

4.250 

3.260 

1.930 

73 

1.170 

1.190 

0.869 

0.715 

0.811 

9.370 

4.110 

2.600 

1.460 

1.380 

4.200 

3.220 

1.910 

74 

1.140 

1.180 

0.864 

0.710 

0.807 

9.330 

4.080 

2.470 

1.400 

1.350 

4.160 

3.200 

1.890 

75 

1.100 

1.170 

0.856 

0.702 

0.798 

9.120 

4.020 

2.270 

1.320 

1.320 

4.080 

3.170 

1.850 

76 

1.070 

1.160 

0.850 

0.697 

0.793 

8.830 

3.910 

2.090 

1.280 

1.220 

4.020 

3.140 

1.820 

77 

1.040 

1.150 

0.844 

0.694 

0.790 

8.700 

3.790 

1.970 

1.260 

1.200 

3.990 

3.100 

1.810 

78 

1.010 

1.130 

0.841 

0.691 

0.782 

8.550 

3.650 

1.850 

1.210 

1.180 

3.940 

3.090 

1.770 

79 

0.988 

1.110 

0.835 

0.688 

0.776 

8.360 

3.570 

1.780 

1.100 

1.160 

3.880 

3.030 

1.760 

80 

0.968 

1.090 

0.833 

0.685 

0.771 

8.220 

3.430 

1.660 

1.040 

1.130 

3.570 

3.000 

1.720 

81 

0.940 

1.080 

0.827 

0.676 

0.769 

8.010 

3.230 

1.550 

0.990 

1.070 

3.280 

2.970 

1.680 

82 

0.920 

1.070 

0.811 

0.671 

0.767 

7.870 

3.140 

1.520 

0.954 

1.040 

2.970 

2.930 

1.660 

83 

0.897 

1.060 

0.807 

0.665 

0.766 

7.710 

3.000 

1.460 

0.923 

1.010 

2.300 

2.910 

1.620 

84 

0.875 

1.050 

0.796 

0.658 

0.762 

7.650 

2.860 

1.380 

0.898 

0.971 

2.130 

2.830 

1.610 

85 

0.855 

1.020 

0.782 

0.656 

0.759 

7.450 

2.810 

1.310 

0.818 

0.940 

1.970 

2.790 

1.590 

86 

0.833 

0.988 

0.753 

0.654 

0.753 

7.380 

2.720 

1.200 

0.728 

0.892 

1.850 

2.780 

1.560 

87 

0.814 

0.968 

0.742 

0.649 

0.748 

7.330 

2.640 

1.130 

0.693 

0.855 

1.660 

2.730 

1.550 

88 

0.793 

0.943 

0.733 

0.640 

0.735 

7.250 

2.500 

1.070 

0.667 

0.756 

1.520 

2.710 

1.520 

89 

0.776 

0.880 

0.722 

0.628 

0.716 

7.160 

2.430 

0.985 

0.646 

0.711 

1.440 

2.630 

1.510 

90 

0.762 

0.796 

0.708 

0.623 

0.699 

7.040 

2.280 

0.940 

0.614 

0.688 

1.300 

2.620 

1.480 

91 

0.739 

0.787 

0.697 

0.614 

0.697 

6.850 

2.150 

0.920 

0.585 

0.633 

1.180 

2.570 

1.470 

92 

0.704 

0.776 

0.68S 

0.609 

0.688 

6.600 

1.990 

0.890 

0.552 

0.600 

1.100 

2.540 

1.400 

93 

0.682 

0.767 

0.676 

0.600 

0.612 

6.290 

1.840 

0.827 

0.527 

0.588 

0.999 

2.390 

1.320 

94 

0.654 

0.756 

0.663 

0.600 

0.589 

6.190 

1.790 

0.789 

0.504 

0.571 

0.963 

2.200 

1.270 

95 

0.629 

0.657 

0.657 

0.589 

0.561 

5.950 

1.600 

0.742 

0.482 

0.547 

0.360 

0.518 

0.612 

96 

0.599 

0.634 

0.651 

0.578 

0.549 

5.720 

1.260 

0.682 

0.439 

0.374 

0.306 

0.504 

0.586 

97 

0.555 

0.631 

0.651 

0.566 

0.544 

5.210 

1.020 

0.515 

0.405 

0.309 

0.207 

0.467 

0.561 

98 

0.513 

0.623 

0.648 

0.552 

0.538 

4.700 

0.680 

0.442 

0.371 

0.252 

0.156 

0.402 

0.549 

99 

0.379 

0.620 

0.640 

0.538 

0.532 

3.910 

0.530 

0.425 

0.351 

0.207 

0.127 

0.382 

0.535 

100 

0.116 

0.617 

0.626 

0.521 

0.521 

3.460 

0.442 

0.405 

0.263 

0.173 

0.116 

0.354 

0.527 

MEA,< 

5.761 

1.458 

1.079 

0.890 

5.120 

16.361 

9.847 

6.572 

6.927 

6.703 

6.783 

4.576 

2.506 

SLM-KRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04CAO04  SEVERN  RIVER  BELOW  OUTLET  OF  DEER  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE           JULY          AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     NCVB€EF    DES«E? 

0    144.000        57.800        40.800        25.300  41.300  102.000  101.000       86.700      112.000      117.000      144.000      103.000        75.000 


1 

103.000 

54.700 

37.400 

23.100 

34.300 

97.400 

98.000 

85.400 

107.000 

108.000 

137.000 

92.600 

1. 600 

2 

88.500 

51.300 

34.800 

22.000 

30.900 

83.500 

95.400 

84.000 

96.600 

108.000 

130.000 

86.100 

68.500 

3 

81.000 

48.400 

32.000 

21.300 

28.300 

81.000 

94.900 

81.900 

80.400 

105.000 

124.000 

82.100 

65.700 

4 

78.400 

45.300 

29.700 

20.300 

26.800 

79.000 

92.600 

81.300 

76.200 

104.000 

118.000 

79.600 

62.300 

5 

75.000 

42.500 

29.200 

19.400 

25.500 

76.700 

91.500 

80.700 

74.800 

101.000 

108.000 

76.700 

59.500 

6 

71.100 

36.800 

28.100 

18.600 

24.300 

74.800 

89.500 

80.200 

72.800 

83.500 

69.100 

67.700 

49.600 

7 

68.500 

35.100 

27.400 

18.200 

23.600 

73.300 

88.500 

79.500 

70.800 

80.100 

67.700 

65.400 

46.700 

8  66.500  34.000  26.400  17.900  21.900  70.800  84.700  78.800  68.500  74.500  63.700  61.700  44.20C 

9  64.600  32.600  25.700  17.500  21.200  67.700  81.500  78.400  65.100  72.800  57.800  58.900  40.200 

10  62.600  31.400  24.600  17.000  20.300  67.400  80.100  77.900  64.600  64.800  55.800  55.200  38.200 

11  60.000  27.800  22.400  16.800  19.400  66.800  79.600  76.200  64.000  61.400  53.800  38.200  31.400 

12  57.900  27.700  21.200  16.700  18.800  66.800  79.200  75.600  63.100  60.300  53.000  37.700  30.000 

13  56.300  27.400  20.900  16.500  17.900  66.300  78.600  73.600  62.600  59.500  52.400  37.100  28.900 


14 

54.600 

27.200 

20.800 

16.400 

17.600 

65.700 

78.300 

72.000 

62.000 

58.300 

52.100 

36.000 

27.800 

15 

53.000 

24.900 

20.800 

16.200 

17.200 

65.100 

77.000 

70.800 

59.200 

56.900 

51.500 

35.400 

27.600 

16 

51.800 

23.800 

20.700 

16.100 

16.500 

64.300 

75.600 

70.200 

55.500 

55.800 

51.000 

35.100 

27.600 

17 

50.300 

23.700 

20.600 

16.000 

16.100 

63.400 

74.300 

69.700 

53.000 

54.400 

49.600 

34.500 

27.600 

18  48.700  23.300  20.500  15.900  15.700  62.600  72.000  69.000  51.300  53.000  48.100  33.700  27.400 

19  47.000  23.100  20.300  15.900  15.600  60.500  71.600  67.100  49.000  51.500  47.300  33.400  27.300 

20  46.000  23.000  19.700  15.700  15.400  59.200  71.100  66.300  48.400  50.100  47.000  32.900  27.200 

21  44.300  22.900  19.500  15.700  15.200  58.600  70.800  65.400  47.500  48.400  45.300  32.300  27.200 

22  42.200  22.700  19.300  15.600  15.100  58.000  69.900  64.500  47.200  46.700  44.200  32.000  27.100 

23  40.500  22.700  19.100  15.500  14.900  56.900  68.800  64.000  46.600  46.200  43.000  31.700  27.0OO 

24  38.800  22.600  19.100  15.500  14.700  56.600  68.200  63.400  46.400  45.900  42.300  31.700  26.800 

25  37.600  22.300  19.000  15.400  14.600  56.100  67.700  62.600  46.200  45.300  41.600  31.400  26.700 

26  36.800  22.200  18.900  15.300  14.500  56.000  66.800  61.200  45.800  44.800  41.100  31.100  26.600 

27  36.000  22.000  18.800  15.200  14.500  55.500  66.500  59.600  44.300  44.500  40.500  30.600  26.60C 

28  35.400  21.800  18.600  15.200  14.400  54.600  66.000  58.900  42.400  44.100  39.600  30.300  26.200 

29  34.800  21.700  18.500  15.100  14.300  54.000  65.700  57.500  41.100  43.100  38.800  29.700  26.100 

30  34.000  21.400  18.500  15.100  14.200  53.000  65.100  57.100  39.900  41.600  38.100  28.700  25.800 

31  33.400  21.400  18.300  15.100  14.100  52.500  64.300  56.600  38.800  37.800  36.900  28.200  25.800 

32  32.600  21.200  18.200  15.000  14.100  51.500  62.900  56.100  38.200  36.400  36.000  27.900  25.500 

33  31.700  21.200  18.200  15.000  14.000  50.100  61.700  54.900  37.900  33.700  34.300  27.800  25.400 

34  30.900  20.900  18.100  14.900  14.000  49.300  60.900  54.400  37.300  32.800  33.700  27.700  D 

35  30.200  20.800  18.100  14.900  14.000  48.400  60.300  53.800  37.100  31.700  33.400  2 '600  25.100 

36  29.000  20.500  18.000  14.800  14.000  47.600  59.500  53.000  36.500  30.900  33.400  27.600 

37  28.200  20.300  17.900  14.800  13.900  47.300  58.900  52.000  36.500  30.600  32.800  2'  400  " 

38  27.600  20.200  17.800  14.700  13.900  46.900  58.000  51.500  36.000  30.200  31  400  V  300  H    0 

39  27.300  20.000  17.700  14.700  13.900  46.400  57.700  51.000  35.800  28.900  27.700  26  300 

40  26.800  19.800  17.600  14.700  13.900  45.600  57.400  50.700  35.700  28.600  25.000  26  500 

41  26.200  19.800  17.400  14.600  13.800  44.700  56.400  50.100  35.400  28.100  24  BO  2f  BO 

42  25.600  19.700  17.200  14.600  13.800  44.100  55.500  49.600  34.800  27.800  23  500  2*   IV  K  H 

43  25.100  19.600  17.100  14.600  13.800  43.000  54.900  49.200  34.800  27.200  23  000          '    «<  N   *> 

44  24.600  19.600  17.000  14.500  13.800  42.500  54.400  48.300  34.500  26  hx  0 

45  24.200  19.500  16.900  14.500  13.700  41.100  54.100  46.500  34  000  26  200  .'.    I*           <    0  '      I 

46  23.800  19.500  16.800  14.400  13.700  40  500  53.800  46.400  33  600  2*  "TO  H  BOB  ■*    ">  '      I 

47  23.300  19.400  16.700  14.400  13.000  39.600  53.300  45.000  33  100  25  400  21  8D0  24  SOO 

48  22.900  19.400  16.700  14.400  13.600  38.500  53.000  43  300  32  900  .*    .<  '•  K    «' 

49  22.500  19.300  16.600  14.300  13.500  37.900  52.500  42  000  32  300  2J  !*» 


slm-wty  table  from  acw  duration  analysis  mcaow       Severn  river  below  cutlet  of  deer  lake 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA: 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            WY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVEM3ER  DECEM3ER 

50  22.000  19.200  16.500  14.200  13.500  37.700  52.400  41.300  31.700  22.900  21.200  24.100  22.800 

51  21.600  19.200  16.500  14.100  13.400  37.000  51.800  40.500  30.900  22.000  21.100  23.900  22.500 

52  21.200  19.100  16.300  14.000  13.400  36.800  51.500  39.900  30.300  21.600  20.900  23.900  22.200 

53  20.800  19.100  16.000  14.000  13.400  36.400  51.000  39.400  29.500  21.300  20.500  23.600  21.900 

54  20.500  19.000  15.900  13.900  13.300  36.200  50.300  38.800  28.900  21.000  20.400  23.300  21.700 

55  20.200  18.800  15.800  13.800  13.300  36.000  49.800  38.800  28.500  20.900  20.400  23.100  21.500 

56  19.900  18.700  15.800  13.700  13.200  35.700  49.500  38.500  28.300  20.700  20.300  23.000  20.800 

57  19.500  18.400  15.700  13.700  13.200  35.100  48.700  38.200  27.800  20.600  20.200  22.800  20.500 

58  19.300  18.200  15.600  13.600  13.100  35.000  47.000  37.600  27.400  20.300  20.000  21.800  20.200 

59  19.100  17.800  15.500  13.600  13.100  34.500  46.200  37.400  26.800  20.200  19.700  20.400  19.400 

60  18.800  17.600  15.300  13.500  13.000  34.200  45.900  36.900  26.500  20.100  19.300  20.100  19.300 

61  18.500  17.400  15.300  13.500  12.800  33.400  43.900  36.500  26.300  19.900  18.700  19.400  19.000 

62  18.200  17.300  15.300  13.400  12.700  32.800  42.200  36.200  26.100  19.800  18.500  19.100  18.800 

63  18.000  16.800  15.200  13.400  12.600  31.500  40.800  36.000  25.600  19.600  18.000  18.800  18.700 

64  17.800  16.600  15.100  13.200  12.600  31.100  39.400  35.400  25.300  19.400  17.900  18.700  18.500 

65  17.600  16.400  15.000  13.100  12.600  30.300  37.100  35.100  25.000  19.200  17.700  18.500  18.400 

66  17.200  16.300  14.900  12.900  12.500  29.500  36.800  34.800  24.600  18.900  17.600  18.400  18.300 

67  17.000  16.300  14.800  12.700  12.500  29.200  36.100  34.500  24.300  18.700  17.400  18.300  18.200 

68  16.700  16.200  14.800  12.600  12.300  28.500  35.900  34.300  24.000  18.500  17.000  18.200  18.100 

69  16.300  16.100  14.600  12.200  12.000  27.900  35.700  34.000  23.900  18.200  16.900  18.200  18.000 

70  16.000  16.000  14.500  12.000  11.900  27.400  35.500  34.000  23.600  18.000  16.800  18.000  18.000 

71  15.700  15.800  14.200  11.600  11.800  26.700  35.400  33.700  23.500  17.600  16.600  17.800  17.900 

72  15.400  15.700  14.000  11.500  11.700  26.000  35.100  33.700  23.300  17.200  15.700  17.700  17.700 

73  15.200  15.500  13.900  11.400  11.600  25.500  34.800  33.200  23.000  16.900  15.300  17.600  17.600 

74  15.000  15.400  13.800  11.300  11.500  24.800  34.000  32.800  22.800  16.800  14.800  17.500  17.600 

75  14.800  15.200  13.700  11.100  11.400  24.300  33.400  32.300  22.600  16.200  14.100  17.200  17.500 

76  14.500  14.900  13.500  11.000  11.200  24.000  33.100  31.700  22.300  15.700  13.900  17.000  17.000 

77  14.400  14.700  13.300  10.900  11.000  23.200  32.800  31.400  22.000  15.300  13.800  16.800  15.900 

78  14.100  13.600  12.500  10.700  10.800  22.700  32.600  30.900  21.800  14.900  13.600  14.500  14.500 

79  14.000  13.300  12.100  10.600  10.800  22.100  32.000  30.300  21.700  14.700  13.500  14.200  14.300 

80  13.800  13.200  11.800  10.300  10.700  21.500  31.700  29.400  21.500  14.400  13.400  13.900  14.200 

81  13.700  13.000  11.500  10.200  10.500  21.000  31.400  28.900  21.400  14.300  13.300  13.500  14.100 

82  13.500  12.800  11.200  10.100  10.400  20.400  31.100  28.200  21.100  14.100  13.100  13.400  14.000 

83  13.300  11.900  10.800  10.100  10.300  20.000  30.900  27.400  20.600  14.000  13.000  13.100  13.800 

84  13.100  10.900  10.700  10.000  10.200  19.900  30.900  25.900  20.100  13.900  12.900  12.500  13.600 

85  12.900  10.900  10.600  9.880         9.800  19.200  30.300  23.600  19.600  13.600  12.900  11.900  13.500 

86  12.600  10.800  10.500  9.800         9.710  18.900  30.000  23.400  19.000  13.100  12.800  11.400  13.400 

87  12.200  10.800  10.400  9.590         9.630  18.400  29.500  23.000  18.200  12.800  12.500  11.100  13.100 

88  11.700  10.800  10.400  9.380         9.350  17.800  28.600  21.600  17.500  12.400  12.100  10.800  12.800 

89  11.300  10.100  9.280  8.920         9.150  17.200  27.900  21.400  16.500  12.100  11.500  10.700  9.800 

90  10.900  10.000  9.090  8.730         9.060  16.800  27.400  20.800  15.600  11.600  10.500  10.500  9.620 

91  10.700  9.860  9.040  8.560         8.900  16.400  26.000  19.700  14.900  11.400  10.400  10.400  9.550 

92  10.300  9.670  8.920  8.440         8.820  15.800  25.700  19.300  14.100  11.200  10.200  10.000  9.480 

93  10.000  9.500  8.750  8.300         8.350  14.700  23.800  19.000  13.400  10.900  10.100  9.790  9.310 

94  9.610  8.700  8.400  7.960         8.240  14.200  22.800  18.600  12.700  10.200  9.700  9.450  9.230 

95  9.130  3.940  4.280  4.640         8.060  13.700  19.300  17.800  12.300  8.690  4.840  3.540  3.400 

96  8.490  3.790  4.080  4.470         5.950  12.900  18.000  17.400  12.000  8.440  4.420  3.230  3.370 

97  5.180  3.650  4.050  4.360         4.640  12.300  16.600  16.900  11.700  7.420  4.390  3.170  3.280 

98  4.110  3.570  4.020  4.220         4.280  12.000  16.400  15.400  11.000  6.090  4.280  3.110  3.110 

99  3.540  3.510  3.990  4.080         3.990  10.700  15.500  14.800  10.400  5.610  4.020  3.060  3.030 
100  2.970  3.480  3.940  4.050         3.960         6.870  14.400  14.200  9.290  5.470  3.770  3.000  2.970 

MEAN  29.868  19.940  16.705  13.501  14.069  41.524  52.340  46.516  36.342  33.399  32.018  27.373  23.777 


SLKfWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04C8001 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:       10800 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      M*RCH  APRIL 


WINDIGO  RIVER  ABOVE  MLEKRAT  DAH  LAKE 


MY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3E?     X~3SE=     >O.B*Jt=     ZEZ^GE^ 


0 

340.000 

148.000 

80.100 

69.700 

247.000 

249.000 

328.000 

339.000 

300.000 

303.000 

340.000 

297  :>:■: 

245. OOC 

1 

303.000 

136.000 

77.600 

68.500 

200.000 

244.000 

323.000 

333.000 

297.000 

300.000 

334.000 

286. OOO 

217  mo 

2 

289.000 

110.000 

77.000 

68.000 

155.000 

242.000 

317.000 

324.000 

294.000 

300.000 

331.000 

:~  :o: 

.:-;  :>:•: 

3 

262.000 

106.000 

74.500 

67.700 

130.000 

240.000 

303.000 

312.000 

289.000 

300.000 

323.000 

266.000 

17E  DC 

4 

245.000 

105.000 

73.900 

66.500 

112.000 

238.000 

283.000 

301.000 

270.000 

294.000 

311.000 

255. 000 

15c  OOC 

5 

238.000 

102.000 

73.600 

65.400 

104.000 

235.000 

280.000 

288.000 

260.000 

289.000 

300.000 

245.000 

152  DOC 

6 

231.000 

97.400 

73.100 

65.100 

98.000 

233.000 

272.000 

278.000 

251.000 

262.000 

274.000 

:.:  XX 

7 

220.000 

92.900 

72.800 

64.300 

94.600 

231.000 

263.000 

262.000 

247.000 

237.000 

256.000 

196.000 

137  XX 

8 

212.000 

90.600 

72.500 

63.400 

91.500 

225.000 

256.000 

251.000 

243.000 

235.000 

249.000 

191.000 

136.000 

9 

207.000 

89.500 

71.600 

62.300 

89.000 

221.000 

248.000 

246.000 

240.000 

234.000 

246.000 

IB  XX 

133  :>:>: 

10 

200.000 

89.200 

71.400 

62.300 

88.300 

220.000 

238.000 

241.000 

237.000 

233.000 

242.000 

180.000 

132. OOC 

11 

194.000 

87.500 

70.500 

62.000 

84.700 

216.000 

221.000 

236.000 

234.000 

232.000 

238.000 

165.000 

130. OOC 

12 

190.000 

86.900 

70.500 

61.200 

81.800 

214.000 

214.000 

225.000 

231.000 

229.000 

236.000 

162.000 

127.000 

13 

187.000 

86.000 

69.900 

60.900 

80.100 

212.000 

207.000 

217.000 

228.000 

226.000 

230.000 

159.000 

i2f  m 

14 

184.000 

85.000 

69.700 

60.300 

79.000 

210.000 

205.000 

212.000 

219.000 

220.000 

223.000 

157  XX 

124.000 

15 

181.000 

84.700 

69.100 

59.700 

75.900 

208.000 

201.000 

211.000 

206.000 

216.000 

216.000 

156.000 

122.000 

16 

177.000 

84.400 

68.800 

59.500 

74.500 

207.000 

200.000 

210.000 

201.000 

215.000 

181.000 

155.000 

I2C  XX 

17 

172.000 

84.100 

68.500 

59.200 

73.100 

206.000 

198.000 

207.000 

198.000 

213.000 

172.000 

154.000 

119  XX 

18 

167.000 

83.500 

68.200 

58.900 

70.800 

203.000 

196.000 

206.000 

195.000 

212.000 

170.000 

154.000 

119.000 

19 

164.000 

83.000 

68.000 

58.900 

69.900 

201.000 

194.000 

204.000 

191.000 

207.000 

167.000 

154.000 

118.000 

20 

159.000 

82.400 

67.700 

58.600 

68.500 

199.000 

193.000 

202.000 

189.000 

204.000 

166.000 

153.000 

117.000 

21 

157.000 

82.100 

67.400 

58.300 

68.000 

198.000 

192.000 

199.000 

188.000 

191.000 

165.000 

153.000 

115.000 

22 

154.000 

81.600 

67.100 

58.300 

67.700 

196.000 

191.000 

198.000 

187.000 

190.000 

162.000 

152.000 

114. OOC 

23 

151.000 

81.000 

66.800 

58.000 

67.400 

194.000 

190.000 

193.000 

186.000 

188.000 

159.000 

i5i  n 

113. 0OC> 

24 

149.000 

80.400 

66.300 

57.800 

67.100 

193.000 

190.000 

190.000 

184.000 

187.000 

157.000 

150.000 

112.000 

25 

145.000 

80.000 

66.000 

57.500 

66.500 

191.000 

189.000 

189.000 

183.000 

185.000 

157.000 

149.000 

ns  u 

26 

143.000 

79.300 

65.700 

56.900 

66.000 

189.000 

188.000 

187.000 

182.000 

183.000 

156.000 

.4-     1. 

m  n 

27 

140.000 

78.600 

65.400 

56.400 

65.400 

185.000 

187.000 

187.000 

180.000 

182.000 

155.000 

147.000 

107.000 

28 

137.000 

77.900 

65.100 

56.100 

65.100 

184.000 

187.000 

186.000 

178.000 

181.000 

154.000 

m  a> 

MM   xi 

29 

135.000 

77.200 

64.600 

55.800 

64.000 

181.000 

185.000 

184.000 

177.000 

180.000 

154.000 

ic  n 

106.000 

30 

133.000 

76.500 

64.300 

55.500 

63.500 

179.000 

184.000 

183.000 

176.000 

174.000 

153  DM 

144.000 

104.000 

31 

132.000 

75.900 

64.200 

55.500 

62.900 

177.000 

182.000 

181.000 

174.000 

171.000 

150.000 

143  x< 

.  -    U 

3? 

130.000 

75.000 

63.700 

55.500 

£2.300 

176.000 

181.000 

180.000 

172.000 

162.000 

149.000 

142.000 

103. OOC 

33 

127.000 

74.500 

63.200 

55.200 

61.700 

174.000 

179.000 

179.000 

168.000 

159.000 

m  d 

w  n 

0 

34 

126.000 

73.900 

62.900 

54.900 

61.400 

173.000 

178.000 

176.000 

166.000 

151.000 

147  a 

.     i« 

101.000 

35 

124.000 

73.600 

62.300 

54.700 

61.200 

171.000 

176.000 

175.000 

165.000 

144.000 

146.000 

137.000 

101.000 

36 

122.000 

73.100 

61.800 

54.500 

60.900 

167.000 

174.000 

173.000 

163.000 

142.000 

145.000 

x 

1    .. 

37 

120.000 

72.500 

61.400 

54.400 

60.600 

165.000 

170.000 

170.000 

162.000 

l*    i> 

L44    >« 

133  000 

99  100 

38 

118.000 

71.600 

60.600 

53.800 

60.000 

160.000 

169.000 

168.000 

160.000 

137.000 

143.000 

<" 

98.500 

39 

116.000 

70.800 

59.700 

53.500 

59.700 

156.000 

167.000 

166.000 

154.000 

137.000 

142.000 

n 

Q 

10 

114.000 

70.200 

58.800 

53.100 

59.500 

154.000 

166.000 

163.000 

Ml    > » 

136  000 

a 

131.000 

41 

112.000 

69.400 

56.600 

52.600 

58.900 

152.000 

165.000 

161.000 

u   a 

135.000 

0 

0 

i> 

42 

109.000 

68.500 

55.800 

52.100 

58.600 

150.000 

164.000 

159.000 

136.000 

133  000 

140  000 

a 

4) 

106.000 

66.800 

54.700 

51.500 

58.300 

147.000 

163.000 

158.000 

135.000 

I    >» 

139.000 

0 

44 

104.000 

64.500 

53.800 

51.300 

58.000 

144.000 

161.000 

157.000 

\M  x 

0 

136.000 

<• 

«> 

45 

102.000 

63.000 

53.500 

50.600 

57.800 

143.000 

161.000 

155.000 

in  a 

\r  an 

'« 

a 

D 

M 

99.200 

(..'   IUI 

53.000 

50.000 

57.000 

142.000 

:v  10 

154.000 

0 

•  > » 

n 

>« 

1    i, 

47 

97.200 

61.000 

52.700 

49.500 

56.600 

140.000 

157.000 

152  000 

:•  n 

125.000 

0 

0 

0 

48 

94  500 

HI   '-HI 

52.200 

49.000 

55.800 

138.000 

156.000 

151  000 

..    1« 

a 

0 

o 

N 

'U   Mm 

M  IUI 

51.000 

48.700 

55.200 

136.000 

155  000 

149  000 

0 

0 

0 

0 

SIM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04C8001 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:       10800 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


WINDIGO  RIVER  ABOVE  MUSXRAT  DAM  LAKE 


MAY 


JUNE 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER     DEC9-6EK 


50 

89.800 

59.500 

50.400 

48.400 

54.900 

135.000 

153.000 

148.000 

126.000 

120.000 

131.000 

120.000 

86.000 

51 

88.300 

58.300 

49.800 

47.800 

54.500 

134.000 

151.000 

146.000 

125.000 

116.000 

131.000 

119.000 

84.500 

52 

86.500 

57.800 

49.400 

47.000 

54.000 

132.000 

150.000 

143.000 

124.000 

115.000 

130.000 

118.000 

82.700 

53 

84.500 

57.300 

49.200 

46.600 

53.500 

131.000 

148.000 

142.000 

123.000 

114.000 

129.000 

116.000 

81.000 

54 

82.700 

57.000 

48.700 

46.000 

53.200 

129.000 

147.000 

139.000 

122.000 

112.000 

129.000 

116.000 

80.000 

55 

81.300 

56.700 

48.400 

45.400 

53.000 

128.000 

145.000 

136.000 

120.000 

110.000 

128.000 

115.000 

79.000 

56 

79.600 

56.400 

48.000 

45.000 

53.000 

127.000 

143.000 

136.000 

118.000 

110.000 

127.000 

114.000 

78.000 

57 

77.500 

56.100 

47.600 

44.800 

52.500 

127.000 

141.000 

134.000 

118.000 

108.000 

123.000 

114.000 

77.000 

58 

75.700 

55.800 

47.400 

44.700 

52.400 

125.000 

139.000 

133.000 

116.000 

98.500 

116.000 

112.000 

76.000 

59 

74.100 

55.500 

47.000 

44.200 

52.100 

124.000 

138.000 

132.000 

116.000 

91.500 

115.000 

110.000 

75.000 

60 

73.000 

54.800 

46.800 

44.000 

51.800 

123.000 

137.000 

132.000 

114.000 

90.000 

110.000 

107.000 

74.000 

61 

71.400 

54.300 

46.600 

43.800 

51.600 

122.000 

135.000 

130.000 

111.000 

89.200 

103.000 

104.000 

73.000 

62 

70.200 

53.800 

46.400 

43.600 

51.300 

121.000 

135.000 

128.000 

107.000 

88.600 

102.000 

103.000 

71.600 

63 

68.800 

53.500 

46.100 

43.000 

51.000 

120.000 

134.000 

125.000 

106.000 

88.100 

100.000 

102.000 

70.500 

64 

68.000 

53.000 

45.900 

42.500 

49.800 

120.000 

133.000 

124.000 

105.000 

86.900 

98.700 

102.000 

70.000 

65 

67.100 

52.500 

45.600 

42.200 

49.000 

119.000 

132.000 

123.000 

104.000 

85.500 

97.700 

101.000 

69.000 

66 

66.000 

52.100 

45.400 

42.000 

48.400 

118.000 

131.000 

122.000 

103.000 

85.000 

96.200 

99.500 

68.200 

67 

65.000 

51.800 

45.200 

41.900 

48.200 

117.000 

130.000 

121.000 

98.800 

83.800 

94.900 

98.600 

67.500 

68 

64.000 

51.500 

44.800 

41.800 

48.000 

116.000 

129.000 

120.000 

95.700 

83.000 

93.100 

97.000 

67.000 

69 

63.000 

51.000 

44.500 

41.600 

47.900 

115.000 

126.000 

119.000 

92.600 

82.100 

91.200 

94.500 

66.000 

70 

62.000 

50.500 

44.300 

41.500 

47.300 

112.000 

125.000 

118.000 

89.300 

81.000 

90.900 

93.500 

65.700 

71 

61.000 

50.200 

44.000 

41.300 

46.600 

111.000 

124.000 

116.000 

85.600 

78.700 

89.200 

90.500 

65.400 

72 

60.200 

49.800 

43.800 

41.200 

46.300 

108.000 

123.000 

114.000 

83.300 

77.300 

88.300 

87.500 

64.600 

73 

59.300 

49.300 

43.500 

41.100 

45.300 

107.000 

122.000 

113.000 

81.900 

75.000 

87.800 

85.500 

64.300 

74 

58.500 

49.000 

43.300 

40.800 

44.700 

105.000 

121.000 

111.000 

80.600 

72.200 

87.500 

83.000 

64.000 

75 

57.800 

48.600 

43.000 

40.800 

43.600 

103.000 

120.000 

108.000 

79.000 

67.700 

86.100 

81.700 

63.400 

76 

56.900 

48.300 

42.800 

40.800 

43.000 

102.000 

118.000 

107.000 

77.100 

66.800 

84.000 

79.900 

62.500 

77 

56.400 

47.900 

42.500 

40.500 

42.800 

101.000 

117.000 

105.000 

75.600 

65.700 

83.300 

76.500 

61.700 

78 

55.500 

47.600 

42.400 

40.500 

42.500 

98.000 

116.000 

103.000 

74.500 

64.200 

81.600 

73.600 

60.900 

79 

54.900 

47.300 

41.600 
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96.400 

115.000 

101.000 

73.700 
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81.300 

73.100 
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80 
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81 
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82 
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46.000 

40.500 
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83 

51.900 
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40.200 

38.200 

40.200 

89.800 

110.000 

93.700 

70.200 

60.200 

73.100 

66.500 

56.800 

84 

51.000 

45.400 
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91.700 
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65.500 

56.200 

85 

49.800 

44.700 

38.700 
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86 

48.700 

43.900 
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88.800 

67.700 
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54.200 

87 

48.000 

43.000 

35.800 

31.900 

38.800 

77.900 

105.000 

85.800 

66.500 

57.800 

58.300 

62.100 

53.000 

88 

46.800 

42.200 

34.900 

31.400 

37.800 

77.000 

96.500 

80.700 

65.700 

57.400 

57.500 

61.100 

51.400 

89 

45.900 

40.700 

34.000 

31.100 

37.100 

75.000 

98.000 

77.900 

65.100 

57.100 

56.900 

59.100 

49.800 

90 

44.700 

36.700 

31.000 

28.700 

36.800 

72.900 

94.300 

74.200 

63.700 

56.700 

56.700 

57.400 

47.600 

91 

43.600 

35.900 

30.300 

28.300 

36.500 

71.400 

90.000 

72.900 

63.100 

56.000 

56.600 

57.100 

47.300 

92 

42.500 

34.900 

29.800 

28.100 

36.500 

69.900 

88.600 

70.300 

60.400 

55.600 

56.400 

56.600 

46.400 

93 

41.600 

34.300 

29.300 

28.000 

35.400 

68.800 

85.500 

65.100 

58.300 

55.100 

55.800 

55.900 

45.900 

94 

40.600 

33.500 

28.900 

27.800 

34.500 

67.400 

82.600 

63.000 

54.800 

54.100 

55.200 

54.100 

44.700 

95 

39.600 

32.800 

28.100 

27.700 

33.700 

64.600 

80.700 

61.700 

52.600 

53.000 

54.600 

52.700 

43.600 

96 

36.800 

32.100 

27.600 

26.400 

32.600 

60.900 

76.700 

60.600 

50.600 

52.100 

53.900 

52.400 

42.700 

97 

33.300 

31.400 

27.300 

26.200 

31.600 

57.500 

71.100 

58.600 

50.100 

51.000 

52.800 

52.100 

41.200 

98 

30.900 

29.400 

27.000 

26.100 

30.000 

55.300 

69.400 

56.000 

48.900 

49.200 

51.600 

52.100 

39.600 

99 

28.100 

28.900 

26.700 

25.900 

28.400 

53.000 

65.100 

53.400 

48.400 

48.500 

51.000 

51.800 

37.500 

100 

25.800 

28.300 

26.600 

25.800 

28.200 

47.000 

62.600 

52.300 

45.700 

44.100 

48.200 

50.000 

36.500 

MEAN 

109.189 

64.295 

52.959 

48.001 

60.850 

144.674 

159.636 

154.962 

138.596 

133.388 

136.862 

122.284 

90.064 

Sl*t*RY  TABL£  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS  04CC001          SEVERN  RIVER  AT  LIMESTONE  RAPIDS 

YEARS  OF  RECORD:         13  STATION  AREA:       94300 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUNE  JULY          AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVB.eE*  y.Z^GT- 

0  4400.000  544.000  402.000  314.000  1730.000  4400.000  4350.000  3200.000  2430.000  1550.000  1650.000  1120.000  799. OOC 

1  2520.000  515.000  388.000  303.000  643.000  3250.000  3890.000  2630.000  2190.000  1520.000  1570.000  1100.000  "5c. OOC 

2  2310.000  493.000  377.000  292.000  575.000  2770.000  2690.000  2360.000  1870.000  1470.000  1550.000  1090.000  X 

3  2120.000  473.000  365.000  286.000  499.000  2680.000  2610.000  2160.000  1730.000  1440.000  1520.000  1060.000  719.30: 

4  1980.000  459.000  354.000  279.000  436.000  2580.000  2570.000  1980.000  1710.000  1430.000  1500.000  1050.000  705.000 

5  1820.000  442.000  343.000  272.000  408.000  2520.000  2520.000  1840.000  1670.000  1390.000  1460.000  1040.000  691  OOC 

6  1720.000  430.000  331.000  266.000  365.000  2450.000  2440.000  1800.000  1630.000  1370.000  1420.000  1010.000  674.000 

7  1650.000  425.000  323.000  261.000  340.000  2380.000  2380.000  1730.000  1600.000  1330.000  1380.000  991.000  66C.00C 

8  1580.000  419.000  317.000  255.000  305.000  2330.000  2350.000  1700.000  1420.000  1320.000  1330.000  977.000  551.000 

9  1500.000  416.000  311.000  249.000  283.000  2320.000  2340.000  1680.000  1360.000  1250.000  1310.000  957.000  64C.00C 

10  1450.000  411.000  307.000  247.000  275.000  2290.000  2320.000  1670.000  1300.000  1170.000  1290.000  946.000  63C.0OO 

11  1390.000  405.000  304.000  244.000  269.000  2270.000  2310.000  1660.000  1260.000  1150.000  1270.000  934.000  52C.0OO 

12  1330.000  400.000  302.000  242.000  258.000  2240.000  2220.000  1640.000  1240.000  1130.000  1240.000  915.000  512  MC 

13  1270.000  394.000  298.000  240.000  256.000  2180.000  2200.000  1610.000  1230.000  1110.000  1220.000  895.000  603.000 

14  1220.000  390.000  294.000  239.000  255.000  2160.000  2150.000  1580.000  1210.000  1100.000  1190.000  865.000  592.000 

15  1180.000  385.000  293.000  237.000  255.000  2140.000  2120.000  1570.000  1190.000  1090.000  1180.000  875.000  5S3.00C 

16  1150.000  382.000  290.000  236.000  253.000  2090.000  2100.000  1550.000  1190.000  1080.000  1160.000  864.000  572.000 

17  1130.000  378.000  286.000  234.000  252.000  2070.000  2050.000  1520.000  1180.000  1070.000  1150.000  852.000  565.000 

18  1100.000  374.000  283.000  232.000  249.000  2050.000  2000.000  1500.000  1160.000  1060.000  1140.000  844.000  560.000 

19  1090.000  370.000  281.000  231.000  248.000  2040.000  1980.000  1490.000  1150.000  1060.000  1120.000  833.000  54 

20  1060.000  366.000  278.000  230.000  244.000  2010.000  1930.000  1480.000  1130.000  1050.000  1110.000  824.000  530.000 

21  1040.000  362.000  276.000  229.000  243.000  2000.000  1880.000  1450.000  1120.000  1050.000  1100.000  815.000  525.000 

22  1030.000  360.000  273.000  229.000  239.000  1980.000  1840.000  1420.000  1120.000  1040.000  1100.000  805.000  520.000 

23  1010.000  357.000  271.000  229.000  238.000  1950.000  1810.000  1410.000  1110.000  1040.000  1090.000  800.000  515.000 

24  985.000  353.000  269.000  227.000  234.000  1910.000  1770.000  1390.000  1100.000  1040.000  1080.000  791.000  510.000 

25  951.000  350.000  267.000  225.000  229.000  1870.000  1760.000  1360.000  1090.000  1030.000  1070.000  787.000  507.000 

26  926.000  345.000  265.000  224.000  229.000  1860.000  1730.000  1350.000  1080.000  1020.000  1060.000  779.000  501.000 

27  900.000  345.000  264.000  222.000  225.000  1840.000  1700.000  1330.000  1070.000  1000.000  1050.000  770.000  496  000 

28  880.000  342.000  262.000  219.000  221.000  1830.000  1690.000  1290.000  1060.000      994.000  1050.000  767.000  493.000 

29  861.000  339.000  261.000  217.000  219.000  1820.000  1680.000  1280.000  1050.000      985.000  1030.000  760.000  490.000 

30  848.000  337.000  260.000  215.000  217.000  1780.000  1650.000  1260.000  1030.000      980.000  1020.000  753.000  485.000 

31  833.000  334.000  259.000  214.000  216.000  1780.000  1610.000  1230.000  1030.000      946.000  985.000  748.000  480.000 

32  821.000  332.000  258.000  212.000  215.000  1750.000  1580.000  1210.000  1020.000      934.000  940.000  745.000  479.000 

33  807.000  331.000  257.000  211.000  214.000  1720.000  1560.000  1200.000  1010.000      926.000  918.000  733.000  473.000 
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Sl>fWRY  TABLE  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS          04CC001  SEVERN  RIVER  AT  LIMESTONE  RAPIDS 

YEARS  OF  RECORD:         13  STATION  AREA:       94300 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY           JUNE           JULY  ALDUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVEM3ER  DECEM3ER 

50  589.000  300.000  239.000  199.000  191.000  1080.000  1280.000  1020.000  824.000  807.000  805.000  620.000  433.000 

51  575.000  297.000  238.000  198.000  191.000  1050.000  1270.000  1010.000  813.000  795.000  804.000  615.000  430.000 

52  561.000  296.000  236.000  198.000  191.000  1030.000  1250.000  994.000  804.000  790.000  803.000  610.000  428.000 

53  552.000  294.000  236.000  197.000  190.000  991.000  1240.000  974.000  796.000  787.000  796.000  606.000  428.000 

54  538.000  294.000  235.000  197.000  188.000  963.000  1220.000  965.000  793.000  778.000  793.000  603.000  422.000 

55  521.000  292.000  233.000  196.000  188.000  932.000  1210.000  963.000  784.000  774.000  785.000  603.000  420.000 

56  510.000  292.000  232.000  195.000  187.000  879.000  1200.000  946.000  773.000  767.000  782.000  598.000  419.000 

57  495.000  289.000  232.000  195.000  187.000  864.000  1190.000  940.000  762.000  765.000  776.000  595.000  416.000 

58  479.000  289.000  231.000  194.000  187.000  857.000  1170.000  923.000  759.000  757.000  770.000  592.000  415.000 

59  464.000  286.000  229.000  194.000  187.000  850.000  1160.000  912.000  747.000  754.000  767.000  589.000  413.000 

60  450.000  286.000  229.000  192.000  187.000  829.000  1150.000  900.000  741.000  750.000  762.000  586.000  411.000 

61  436.000  285.000  228.000  191.000  186.000  821.000  1150.000  892.000  735.000  745.000  756.000  580.000  408.000 

62  422.000  283.000  227.000  190.000  185.000  803.000  1140.000  886.000  723.000  737.000  748.000  578.000  407.000 

63  408.000  283.000  226.000  189.000  185.000  793.000  1130.000  878.000  714.000  733. 000  740.000  578.000  404.000 

64  394.000  281.000  225.000  188.000  185.000  780.000  1120.000  872.000  700.000  733.000  734.000  569.000  402.000 

65  379.000  280.000  224.000  188.000  185.000  763.000  1100.000  855.000  690.000  731.000  728.000  566.000  399.000 

66  365.000  279.000  222.000  187.000  181.000  745.000  1100.000  841.000  683.000  725.000  727.000  566.000  396.000 

67  354.000  278.000  221.000  184.000  176.000  711.000  1080.000  833.000  677.000  722.000  714.000  564.000  394.000 

68  342.000  276.000  221.000  182.000  174.000  700.000  1070.000  826.000  671.000  717.000  711.000  561.000  391.000 

69  329.000  275.000  219.000  179.000  172.000  680.000  1060.000  818.000  668.000  713.000  705.000  561.000  388.000 

70  320.000  273.000  218.000  177.000  168.000  673.000  1040.000  812.000  662.000  708.000  699.000  560.000  385.000 

71  309.000  272.000  217.000  176.000  167.000  660.000  1030.000  805.000  660.000  702.000  691.000  558.000  385.000 

72  298.000  270.000  216.000  174.000  164.000  646.000  1020.000  799.000  648.000  688.000  680.000  558.000  382.000 

73  289.000  269.000  215.000  172.000  163.000  623.000  1010.000  786.000  643.000  682.000  677.000  555.000  380.000 

74  282.000  268.000  213.000  171.000  161.000  597.000  1010.000  773.000  635.000  674.000  674.000  552.000  378.000 

75  275.000  266.000  210.000  170.000  160.000  594.000  997.000  765.000  632.000  669.000  671.000  550.000  377.000 

76  266.000  265.000  207.000  168.000  159.000  570.000  971.000  746.000  627.000  663.000  668.000  547.000  374.000 

77  259.000  265.000  205.000  165.000  150.000  543.000  963.000  739.000  623.000  651.000  665.000  545.000  371.000 

78  255.000  263.000  202.000  163.000  148.000  518.000  933.000  729.000  619.000  636.000  657.000  544.000  368.000 

79  249.000  261.000  200.000  160.000  147.000  490.000  905.000  712.000  614.000  634.000  654.000  540.000  367.000 

80  242.000  259.000  196.000  158.000  145.000  476.000  880.000  695.000  607.000  626.000  651.000  538.000  365.000 

81  237.000  258.000  194.000  155.000  143.000  459.000  867.000  691.000  604.000  617.000  648.000  538.000  362.000 

82  232.000  253.000  190.000  154.000  142.000  425.000  856.000  680.000  601.000  607.000  640.000  533.000  360.000 

83  229.000  249.000  188.000  152.000  141.000  405.000  847.000  671.000  589.000  603.000  631.000  530.000  360.000 

84  222.000  245.000  185.000  144.000  137.000  385.000  845.000  667.000  585.000  601.000  629.000  527.000  357.000 

85  217.000  242.000  181.000  142.000  129.000  360.000  823.000  654.000  574.000  598.000  626.000  521.000  354.000 

86  211.000  239.000  180.000  139.000  125.000  340.000  813.000  640.000  567.000  596.000  623.000  520.000  351.000 

87  206.000  235.000  174.000  136.000  122.000  326.000  804.000  626.000  549.000  592.000  620.000  515.000  350.000 

88  201.000  229.000  167.000  132.000  119.000  303.000  779.000  617.000  535.000  583.000  619.000  510.000  348.000 

89  198.000  224.000  161.000  129.000  119.000  283.000  745.000  600.000  527.000  561.000  609.000  504.000  346.000 

90  193.000  218.000  156.000  126.000  118.000  267.000  725.000  593.000  518.000  552.000  606.000  500.000  345.000 

91  188.000  210.000  150.000  125.000  116.000  250.000  711.000  580.000  510.000  530.000  595.000  498.000  342.000 

92  185.000  198.000  147.000  122.000  116.000  238.000  697.000  572.000  496.000  513.000  586.000  494.000  340.000 

93  177.000  138.000  119.000  106.000  115.000  237.000  538.000  558.000  490.000  479.000  580.000  487.000  337.000 

94  167.000  135.000  117.000  104.000  113.000  237.000  513.000  544.000  476.000  459.000  564.000  484.000  334.000 

95  155.000  133.000  116.000  103.000  113.000  234.000  501.000  524.000  464.000  439.000  555.000  479.000  329.000 

96  142.000  130.000  113.000  102.000  112.000  218.000  439.000  391.000  462.000  430.000  542.000  472.000  326.000 

97  129.000  127.000  112.000  101.000  110.000  204.000  382.000  286.000  453.000  428.000  521.000  465.000  323.000 

98  118.000  125.000  110.000  99.400  109.000  198.000  328.000  278.000  445.000  426.000  507.000  458.000  319.000 

99  110.000  123.000  108.000  98.500  107.000  159.000  317.000  258.000  416.000  414.000  494.000  450.000  314.000 
100      98.000  121.000  108.000  98.000  107.000  135.000  306.000  250.000  402.000  408.000  456.000  445.000  311.000 

MEAN  711.337  306.422  238.120  195.463  217.387  1257.841  1416.882  1092.330  905.429  849.838  883.648  680.869  458.677 
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7C.4O0 

66.000 

SG  :o: 

3 

78.700 

48.700 

39.400 

34.300 

34.000 

63.000 

80.300 

102.000 

90.900 

82.400 

69.900 

65.400 

5S.60C 

4 

76.300 

47.000 

38.500 

33.700 

33.400 

58.300 

79.100 

99.000 

88.900 

82.000 

69.100 

-.:  ;:>: 

57.50C 

5 

71.600 

46.200 

37.900 

33.400 

33.100 

55.900 

78.400 

94.600 

87.600 

79.900 

68.500 

64.80C 

:-:   bx 

6 

68.500 

45.300 

37.400 

33.100 

32.800 

55.500 

76.400 

88.100 

83.800 

78.400 

68.100 

64.500 

::   BOG 

7 

66.300 

44.500 

36.800 

32.900 

30.800 

54.700 

75.300 

87.200 

83.200 

76.800 

67.700 

63.400 

54.700 

8 

65.400 

43.600 

36.500 

32.600 

30.300 

54.300 

71.700 

85.800 

82.200 

74.800 

67.300 

63.000 

•:-  ii 

9 

64.000 

42.500 

36.200 

32.300 

30.000 

53.800 

70.500 

83.300 

81.300 

72.100 

66.800 

61.700 

53.000 

10 

62.600 

42.200 

36.100 

32.000 

29.800 

53.000 

70.000 

82.100 

80.200 

70.900 

66.400 

61.300 

53  OOC 

11 

61.400 

41.900 

36.000 

31.700 

29.700 

52.500 

68.200 

80.700 

79.600 

68.400 

66.300 

-v  ?:•: 

51.S0C 

12 

60.000 

41.600 

35.700 

31.400 

29.500 

51.500 

67.100 

80.100 

78.700 

66.900 

66.000 

59  "y 

51.500 

13 

59.200 

41.300 

35.400 

31.400 

29.400 

50.700 

66.000 

78.800 

78.300 

65.400 

65.700 

59.200 

51.000 

14 

58.000 

41.000 

35.400 

31.100 

29.300 

49.800 

65.100 

78.400 

77.900 

64.900 

65.100 

58.600 

5C.400 

15 

57.200 

40.600 

35.100 

30.900 

29.200 

49.300 

64.500 

77.900 

76.800 

64.300 

64.600 

58.300 

5C.100 

16 

56.600 

40.300 

35.100 

30.900 

29.200 

48.500 

64.000 

77.600 

75.900 

62.900 

64.000 

SG  201 

49  800 

17 

55.900 

40.000 

34.800 

30.900 

29.000 

47.600 

63.100 

76.700 

75.700 

62.000 

63.500 

57.900 

4S.600 

18 

55.200 

39.800 

34.700 

30.600 

28.900 

47.000 

62.300 

74.500 

74.500 

61.600 

62.900 

57.500 

49.30C 

19 

54.500 

39.600 

34.500 

30.500 

28.800 

46.400 

61.400 

73.300 

72.500 

61.200 

62.500 

57  at 

49  OOC 

20 

53.800 

39.400 

34.500 

30.300 

28.700 

45.900 

60.700 

72.200 

71.300 

60.800 

62.000 

57.200 

48.70C 

21 

53.200 

39.100 

34.300 

30.000 

28.600 

45.300 

59.700 

70.200 

67.400 

60.000 

61.500 

56.600 

«  a 

22 

53.000 

38.800 

34.100 

30.000 

28.600 

44.500 

58.900 

69.100 

66.300 

59.500 

60.700 

56.100 

4E  BK 

23 

52.400 

38.500 

34.000 

30.000 

28.600 

43.600 

58.300 

68.000 

65.400 

58.300 

59.600 

55.800 

47.900 

24 

51.500 

38.200 

33.700 

29.900 

28.300 

43.000 

57.800 

66.500 

64.800 

58.300 

59.200 

::    2a 

25 

51.000 

37.900 

33.600 

29.700 

28.000 

42.200 

57.500 

66.000 

62.300 

57.500 

57  n 

54.900 

4"  U 

26 

50.300 

37.900 

33.400 

29.700 

27.900 

41.900 

57.200 

63.700 

62.300 

57.200 

57.200 

54  800 

4-  3LX 

27 

49.600 

37.700 

33.100 

29.500 

27.700 

41.600 

56.600 

63.100 

61.400 

56.600 

St   0 

5<  n 

-     0 

28 

48.700 

37.700 

33.100 

29.400 

27.600 

41.100 

56.600 

62.600 

60.900 

56.100 

•:-•  to 

54.100 

4    '1 

29 

47.900 

37.700 

32.800 

29.400 

27.400 

40.600 

56.400 

62.000 

60.600 

55.700 

■■:    i. 

:    n 

N  vi 

30 

47.000 

37.400 

32.600 

29.400 

27.400 

40.300 

56.400 

61.700 

60.000 

55.200 

56.100 

:      H« 

46.200 

31 

46.400 

37.400 

32.500 

29.400 

27.300 

39.900 

56.100 

60.900 

59.500 

54  PO 

55.500 

:v> 

46  200 

K 

45.800 

37.100 

32.300 

29.200 

27.300 

39.500 

55.900 

60.000 

58.900 

54.400 

54.700 

53.200 

0 

45.000 

36.900 

32.000 

28.600 

27.200 

39.300 

55.800 

59.500 

57.800 

53.800 

54.100 

53.200 

34 

44.400 

36.800 

31.700 

28.600 

27.100 

38.600 

55.500 

59.200 

57.200 

53.200 

54.100 

53.000 

45  eoc 

H 

43.600 

36.800 

31.700 

28.200 

27.100 

38.000 

55.200 

58.600 

56.900 

52.900 

53.800 

■> 

D 

36 

43.100 

36.500 

31.400 

28.000 

27.000 

37.700 

55.200 

58.300 

56.400 

51.800 

53.500 

•■ 

1 

37 

42.500 

36.200 

31.100 

27.900 

26.900 

37.100 

54.900 

58.000 

56.100 

51.500 

53.200 

38 

41.900 

36.200 

30.900 

27.700 

26.800 

36.800 

54.700 

57.800 

55.500 

51.000 

53.000 

" 

44    TV 

39 

41.300 

35.900 

30.800 

27.600 

26.800 

36.200 

54.400 

56.600 

54.900 

50.700 

i« 

a 

40 

40.700 

35  700 

30.600 

27.400 

26.700 

35.900 

54.100 

56.100 

54.100 

50.300 

0 

<> 

1 

41 

39.900 

35.500 

30.500 

27.300 

26.600 

35.500 

53.900 

55.500 

53.000 

49.600 

•• 

4.' 

39.400 

35.400 

30.200 

27.200 

26.500 

35.200 

53.800 

54.700 

".    i> 

4       *. 

■ 

51  000 

43  600 

43 

38.700 

35.200 

30.100 

27.100 

26.500 

34.500 

53.500 

54.100 

51.300 

4        1. 

• 

.        •! 

44 

37.900 

35.000 

30.000 

26.900 

26.400 

34  300 

53.200 

53.500 

i      t« 

4.     «« 

D 

" 

4', 

37.700 

34.800 

29.700 

26.800 

26.400 

34.000 

53.200 

52  100 

4r      11 

4       '« 

■  ■ 

■     0 

46 

37.100 

34.600 

29.400 

26.800 

26.300 

33.700 

53.000 

50.600 

4'      «« 

4      «« 

0 

■ 

47 

36.800 

34.300 

29.200 

26.700 

26.300 

33.400 

52.700 

49  900 

4'      M 

4        <. 

■     •.. 

4       H» 

I 

48 

36.300 

34.100 

28.900 

26.600 

26.200 

33.100 

52  400 

49  400 

44  900 

4       4.. 

•  . 

,        >« 

0 

49 

II      [Ill 

II    UK) 

28.800 

26.400 

K  bo 

32  800 

52  400 

49  200 

44    ■.« 

4        I. 

0 

4.      ',« 

1 

SLKfWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04CE002 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:         4350 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


FAWN  RIVER  BELOW  BIG  TROUT  LAKE 


m 


JUNE 


ALGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECBflER 


50 

35.700 

33.400 

28.600 

26.200 

26.100 

32.600 

51.800 

48.900 

44.200 

45.700 

50.700 

47.800 

41.000 

51 

35.300 

33.000 

28.500 

26.100 

26.000 

32.300 

51.300 

48.400 

44.000 

45.000 

50.500 

47.300 

40.500 

52 

34.900 

32.300 

28.300 

26.100 

25.900 

31.700 

50.600 

47.900 

43.600 

44.400 

49.800 

47.000 

39.900 

53 

34.500 

32.000 

28.200 

26.000 

25.900 

31.400 

49.800 

47.600 

43.300 

43.700 

49.300 

46.700 

39.600 

54 

34.300 

31.800 

28.000 

25.900 

25.800 

31.100 

49.400 

47.200 

43.100 

42.500 

47.900 

45.900 

39.300 

55 

34.000 

31.600 

28.000 

25.900 

25.800 

30.800 

48.300 

47.000 

42.900 

42.000 

47.000 

45.600 

38.800 

56 

33.700 

31.500 

27.800 

25.900 

25.800 

30.300 

47.600 

46.600 

42.600 

41.600 

45.900 

44.700 

38.500 

57 

33.300 

31.300 

27.700 

25.900 

25.700 

30.000 

46.900 

45.900 

42.300 

40.800 

45.400 

44.300 

38.100 

58 

32.800 

31.100 

27.600 

25.800 

25.400 

30.000 

45.800 

45.300 

42.200 

39.900 

45.000 

43.600 

37.800 

59 

32.600 

30.900 

27.400 

25.700 

25.200 

29.700 

44.000 

44.800 

41.800 

39.400 

43.900 

43.300 

37.500 

60 

32.100 

30.600 

27.300 

25.700 

24.900 

29.700 

42.800 

44.500 

41.600 

38.800 

43.300 

43.000 

37.200 

61 

31.700 

30.300 

27.200 

25.700 

24.800 

29.400 

41.900 

44.200 

41.300 

37.700 

42.500 

42.800 

36.600 

62 

31.400 

30.000 

27.100 

25.600 

24.600 

29.300 

40.500 

43.600 

41.100 

37.400 

41.900 

42.500 

36.200 

63 

31.100 

30.000 

27.000 

25.500 

24.400 

29.200 

38.700 

43.300 

40.700 

36.800 

41.300 

42.200 

36.000 

64 

30.900 

29.700 

26.900 

25.400 

24.300 

28.900 

37.700 

42.800 

40.200 

36.500 

40.500 

41.700 

34.800 

65 

30.600 

29.700 

26.800 

25.300 

24.300 

28.900 

37.200 

42.300 

39.900 

36.500 

39.600 

41.500 

34.300 

66 

30.300 

29.400 

26.600 

25.300 

24.200 

28.600 

36.900 

41.900 

39.600 

36.000 

38.800 

40.300 

34.000 

67 

30.000 

29.200 

26.500 

25.200 

24.100 

28.600 

36.500 

41.100 

39.400 

35.700 

38.200 

39.100 

33.500 

68 

29.700 

28.900 

26.500 

25.100 

24.000 

28.600 

36.100 

40.800 

39.100 

35.100 

37.900 

38.200 

33.100 

69 

29.500 

28.700 

26.300 

25.000 

23.900 

28.300 

35.700 

39.800 

38.600 

34.800 

37.500 

37.700 

32.800 

70 

29.300 

28.500 

26.300 

24.800 

23.900 

28.300 

35.100 

39.600 

37.900 

34.300 

37.400 

37.400 

32.600 

71 

29.000 

28.300 

26.300 

24.600 

23.900 

28.200 

35.000 

37.900 

36.800 

34.300 

37.100 

37.400 

32.300 

72 

28.700 

28.100 

26.200 

24.400 

23.800 

27.800 

34.800 

36.500 

36.000 

33.700 

37.000 

37.100 

32.300 

73 

28.600 

27.900 

26.100 

24.300 

23.700 

27.600 

34.500 

35.700 

34.600 

33.400 

36.500 

37.100 

32.000 

74 

28.300 

27.800 

26.100 

24.100 

23.700 

27.300 

34.400 

35.400 

34.000 

33.000 

36.200 

36.800 

31.900 

75 

28.000 

27.600 

26.100 

24.000 

23.700 

27.000 

34.000 

35.100 

32.800 

32.600 

36.200 

36.500 

31.800 

76 

27.800 

27.400 

26.100 

23.900 

23.600 

26.700 

33.700 

34.500 

32.600 

32.100 

35.700 

36.200 

31.600 

77 

27.600 

27.300 

25.900 

23.900 

23.500 

26.500 

33.200 

34.300 

32.300 

31.700 

35.700 

36.000 

31.400 

78 

27.300 

27.100 

25.600 

23.800 

23.400 

26.200 

32.400 

34.100 

32.000 

31.400 

35.400 

35.700 

31.300 

79 

27.100 

27.100 

25.400 

23.700 

23.300 

26.100 

32.000 

34.000 

31.600 

31.300 

35.100 

35.500 

31.100 

80 

26.800 

26.900 

25.000 

23.600 

22.800 

25.900 

31.600 

33.800 

31.400 

30.900 

34.900 

35.100 

31.000 

81 

26.600 

26.700 

24.800 

23.400 

22.700 

25.800 

31.100 

33.500 

31.200 

30.900 

34.800 

34.900 

30.900 

82 

26.400 

26.400 

24.500 

23.100 

22.600 

25.700 

31.100 

33.400 

30.900 

30.600 

34.300 

34.700 

30.700 

83 

26.200 

26.000 

24.200 

22.900 

22.300 

25.600 

30.900 

32.900 

30.400 

30.400 

33.700 

34.500 

30.300 

84 

26.000 

23.100 

22.000 

21.300 

21.600 

25.600 

30.700 

30.400 

30.000 

30.200 

33.300 

34.400 

30.000 

85 

25.800 

22.800 

21.900 

21.200 

21.500 

25.400 

30.600 

29.900 

29.600 

30.000 

32.900 

34.200 

29.600 

86 

25.600 

22.600 

21.700 

21.200 

21.500 

24.900 

30.100 

29.400 

29.200 

30.000 

32.700 

33.800 

29.200 

87 

25.300 

22.400 

21.600 

21.100 

21.400 

24.700 

29.700 

28.600 

28.600 

29.700 

32.500 

33.200 

28.900 

88 

24.900 

22.200 

21.500 

21.000 

21.200 

24.300 

28.900 

28.000 

28.200 

29.600 

31.900 

32.700 

28.300 

89 

24.400 

20.000 

19.900 

19.800 

21.100 

24.100 

28.600 

27.300 

28.000 

29.200 

31.700 

29.200 

25.600 

90 

24.100 

20.000 

19.900 

19.800 

20.600 

23.800 

28.300 

26.300 

27.700 

29.200 

31.400 

27.800 

25.300 

91 

23.800 

20.000 

19.900 

19.800 

19.600 

23.100 

27.700 

25.900 

27.600 

28.900 

30.900 

27.400 

24.900 

92 

23.300 

20.000 

19.900 

19.800 

19.500 

21.700 

26.400 

25.300 

27.300 

28.600 

29.700 

27.000 

24.400 

93 

22.400 

20.000 

19.900 

19.600 

19.200 

21.500 

26.100 

25.100 

27.200 

28.300 

29.400 

26.300 

24.100 

94 

21.600 

20.000 

19.800 

19.400 

19.000 

21.500 

25.300 

24.700 

27.000 

28.200 

28.900 

26.100 

23.800 

95 

21.200 

18.400 

17.100 

16.100 

17.700 

20.300 

22.100 

24.300 

26.800 

28.100 

28.600 

25.800 

22.000 

96 

20.200 

18.100 

16.900 

15.900 

16.000 

19.800 

21.600 

24.000 

26.600 

27.900 

28.300 

25.000 

21.200 

97 

19.900 

17.800 

16.700 

15.600 

15.000 

19.700 

21.500 

22.400 

26.100 

27.100 

28.200 

24.800 

21.000 

98 

19.000 

17.600 

16.700 

15.400 

14.900 

19.200 

21.300 

21.600 

25.500 

26.400 

27.900 

24.400 

20.600 

99 

16.700 

17.200 

16.500 

15.100 

14.800 

18.800 

20.800 

21.400 

24.900 

25.600 

27.600 

23.800 

20.300 

100 

14.700 

17.100 

16.300 

15.100 

14.700 

18.500 

20.400 

20.300 

23.600 

23.300 

26.500 

23.000 

20.000 

MEAN 

40.374 

32.888 

29.017 

26.436 

25.644 

35.687 

48.453 

52.846 

50.678 

47.269 

48.370 

46.319 

40.077 

SLMWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04DA001 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         5960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


PIPESTONE  RIVER  AT  KARL  LAKE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCBK?    rE^G? 


0 

556.000 

41.300 

26.100 

20.100 

338.000 

556.000 

487.000 

249.000 

243.000 

306.000 

309.000 

159.000 

61.700 

1 

306.000 

36.500 

24.000 

19.600 

223.000 

498.000 

402.000 

239.000 

229.000 

252.000 

269.000 

147.000 

59.200 

2 

249.000 

34.000 

23.400 

18.900 

159.000 

433.000 

360.000 

229.000 

220.000 

182.000 

231.000 

132.000 

56.90C 

3 

231.000 

31.400 

23.100 

18.300 

137.000 

408.000 

323.000 

215.000 

206.000 

176.000 

195.000 

128.000 

54  3a 

4 

210.000 

30.600 

22.700 

18.100 

127.000 

388.000 

286.000 

200.000 

196.000 

172.000 

183.000 

.::  :o: 

53.50C 

5 

187.000 

29.700 

22.300 

17.600 

121.000 

357.000 

263.000 

187.000 

176.000 

169.000 

166.000 

:;:  :■:■: 

52.000 

6 

174.000 

29.200 

21.900 

17.200 

116.000 

325.000 

251.000 

176.000 

165.000 

167.000 

153.000 

116.000 

49.000 

7 

165.000 

28.600 

21.600 

16.900 

111.000 

320.000 

233.000 

169.000 

153.000 

162.000 

139.000 

110.000 

47.600 

8 

158.000 

28.100 

21.400 

16.800 

103.000 

305.000 

227.000 

167.000 

148.000 

155.000 

135.000 

105.000 

46.50C 

9 

151.000 

27.700 

21.400 

16.400 

93.200 

297.000 

216.000 

164.000 

138.000 

149.000 

131.000 

100.000 

45.500 

10 

143.000 

27.400 

21.000 

16.000 

86.100 

286.000 

207.000 

159.000 

127.000 

144.000 

129.000 

y.  :■:■: 

44.500 

11 

136.000 

26.900 

20.800 

15.800 

77.300 

276.000 

202.000 

151.000 

118.000 

143.000 

I2E  JOB 

:-:  :•:■: 

43.900 

12 

131.000 

26.800 

20.700 

15.500 

71.400 

267.000 

195.000 

149.000 

112.000 

139.000 

127.000 

99  300 

■:;  DOG 

13 

127.000 

26.300 

20.600 

15.200 

65.700 

254.000 

188.000 

142.000 

110.000 

134.000 

127.000 

85.500 

42.000 

14 

124.000 

26.100 

20.200 

15.000 

58.300 

250.000 

184.000 

137.000 

108.000 

128.000 

126.000 

S3  ao 

11.300 

15 

121.000 

25.900 

19.900 

14.900 

56.400 

247.000 

175.000 

135.000 

105.000 

126.000 

125.000 

81.600 

40.500 

16 

117.000 

25.500 

19.800 

14.600 

49.600 

243.000 

171.000 

131.000 

101.000 

124.000 

123.000 

79.900 

39.900 

17 

114.000 

25.100 

19.300 

14.400 

46.200 

240.000 

163.000 

129.000 

98.000 

123.000 

121.000 

78.200 

39  ii 

18 

110.000 

24.800 

19.100 

14.400 

43.100 

237.000 

161.000 

127.000 

95.700 

120.000 

120.000 

76.600 

?r  at 

19 

106.000 

24.600 

18.900 

14.000 

39.600 

234.000 

157.000 

126.000 

92.600 

118.000 

118.000 

74.800 

38  800 

20 

103.000 

24.300 

18.500 

13.600 

37.400 

233.000 

157.000 

123.000 

90.400 

117.000 

115.000 

73.100 

38.200 

21 

99.700 

24.100 

18.000 

13.300 

36.000 

231.000 

154.000 

122.000 

87.500 

116.000 

114.000 

71.900 

37.800 

22 

95.200 

23.800 

17.600 

12.900 

33.900 

227.000 

152.000 

121.000 

86.100 

114.000 

112.000 

71.100 

37.100 

23 

91.200 

23.400 

17.200 

12.700 

31.100 

222.000 

151.000 

119.000 

85.500 

113.000 

111.000 

70.200 

m  n 

24 

88.100 

23.200 

16.600 

12.600 

29.000 

218.000 

148.000 

117.000 

83.600 

111.000 

108.000 

69.400 

36.200 

25 

85.500 

22.900 

16.200 

12.400 

27.900 

213.000 

144.000 

116.000 

82.400 

107.000 

107.000 

68.500 

36.000 

26 

83.000 

22.500 

15.900 

12.200 

26.100 

208.000 

142.000 

115.000 

81.600 

101.000 

105.000 

67.700 

35.700 

27 

80.500 

22.200 

15.600 

12.100 

24.800 

203.000 

139.000 

113.000 

80.100 

98.000 

104.000 

■.-     H. 

35.400 

28 

77.300 

22.000 

15.300 

11.900 

23.300 

198.000 

135.000 

111.000 

78.200 

92.700 

103.000 

66  300 

35.100 

28 

74.500 

22.000 

15.100 

11.800 

22.200 

192.000 

133.000 

110.000 

75.600 

91.200 

102.000 

•:    :> 

m  n 

30 

72.500 

21.800 

14.800 

11.600 

21.000 

187.000 

132.000 

107.000 

73.300 

89.200 

101.000 

64  800 

34  300 

31 

69.900 

21.600 

14.600 

11.600 

20.200 

183.000 

129.000 

104.000 

71.400 

88.100 

N  i. 

63.700 

M  .U 

32 

67.700 

21.300 

14.500 

11.500 

19.100 

180.000 

127.000 

102.000 

69.400 

87.200 

J-  U 

63.400 

33.500 

33 

66.300 

20.900 

14.300 

11.400 

18.300 

178.000 

125.000 

97.600 

67.800 

84.600 

87  *.> 

63.000 

33.100 

34 

64.500 

20.500 

14.200 

11.300 

17.900 

176.000 

123.000 

94.000 

67.100 

■   '.« 

95.100 

62  500 

D 

35 

62.900 

20.400 

14.000 

11.200 

17.700 

172.000 

121.000 

90.000 

66.300 

80.900 

93.000 

r  aoo 

32  600 

36 

61.400 

19.900 

13.800 

11.000 

17.100 

169.000 

119.000 

88.100 

65.400 

79.300 

91.100 

i> 

>> 

37 

59.000 

19.700 

13.700 

10.900 

16.600 

168.000 

117.000 

87.800 

64.800 

77.100 

■  U 

•.        v» 

h> 

38 

57.200 

19.500 

13.600 

10.800 

16.200 

167.000 

114.000 

86.900 

64.300 

''  n 

88.500 

• .  •,« 

a 

39 

55.500 

19.400 

13.500 

10.700 

15.800 

165.000 

111.000 

85.800 

62.300 

74.400 

|     i. 

•«■    u 

31.100 

4i) 

53.500 

19.100 

13.400 

10.700 

15.500 

164.000 

108.000 

83   o 

>.     >< 

73.300 

•        v. 

0 

». 

41 

52.100 

18.900 

13.300 

10.600 

15.100 

163.000 

107.000 

80.400 

.     .. 

\     •« 

II  •> 

0 

• 

42 

50.100 

18.700 

13.200 

10.500 

14.900 

161.000 

106.000 

79.300 

M      -,! 

71.500 

84.400 

v< 

41 

48.500 

18.600 

13.100 

10.500 

14.600 

159.000 

i  |     u 

76.500 

■-!     1. 

70.200 

'.« 

■' 

44 

47.000 

18.300 

13.100 

10.400 

14.400 

156.000 

104.000 

75.600 

53  800 

68.300 

n 

■ 

«■' 

45 

45.300 

18.200 

13.000 

10.400 

14.200 

155.000 

102.000 

73.300 

53.500 

67.100 

53  500 

B 

N 

43.900 

18.100 

12.900 

10.400 

14.200 

153.000 

101.000 

■:  u« 

53.000 

m  ax> 

«. 

0 

D 

47 

42.500 

17.900 

12.700 

10.300 

14.200 

151.000 

100.000 

-    .i 

52.700 

63  100 

1      < 

1 

0 

48 

41.100 

17.800 

12.600 

in    «»i 

14.100 

150.000 

99.100 

|  .   .« 

• 

-    «. 

' ' 

49 

39600 

17.700 

12.500 

10.200 

13  900 

147.000 

97.700 

-.    •.. 

'• 

0 

0 

SO  500 

0 

SU+WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04OAO01  PIPESTONE  RIVER  AT  KARL  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         5960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE  JULY          AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVB6ER  DECEM3ER 

50  38.200        17.600        12.400        10.100  13.500  145.000        95.400  67.700        50.300  61.800  75.900  50.000  27.600 

51  36.800        17.300        12.300        10.100  13.000  143.000        94.000  66.600        49.600  60.900  74.200  49.200  27.300 

52  35.300        17.200        12.300        10.000  12.900  141.000        92.600  65.400       48.100  59.400  73.500  48.400  27.000 


53 

34.000 

17.000 

12.200 

9.950 

12.600 

139.000 

91.200 

64.600 

47.400 

57.600 

72.800 

48.000 

26.900 

54 

32.800 

16.900 

12.100 

9.900 

12.300 

137.000 

89.200 

64.000 

45.900 

56.100 

72.000 

47.600 

26.600 

55 

31.700 

16.800 

12.100 

9.800 

12.100 

136.000 

88.500 

63.400 

44.400 

54.900 

70.800 

47.000 

26.400 

56 

30.700 

16.700 

12.000 

9.750 

12.100 

135.000 

87.500 

62.400 

43.300 

53.800 

69.700 

46.200 

26.000 

57  29.700        16.500        11.900  9.710        12.000      133.000        86.700        61.200        42.800        51.100        68.800        45.600        25.900 

58  28.800        16.500        11.900         9.650        11.800      132.000       84.700        60.700        42.000        49.300        68.200        45.000       25.600 

59  27.800        16.300        11.800         9.600        11.800      131.000       82.400        59.500        41.400        48.000        67.800        44.700       25.300 


6C 

26.800 

16.200 

11.800 

9.550 

11.700 

130.000 

80.000 

58.600 

40.700 

45.600 

67.100 

44.300 

25.200 

61 

25.900 

16.000 

11.700 

9.510 

11.500 

128.000 

79.700 

57.800 

39.900 

44.700 

66.300 

44.000 

24.800 

62 

25.000 

15.900 

11.700 

9.490 

11.400 

126.000 

77.300 

56.400 

38.700 

44.200 

65.100 

43.500 

24.700 

63 

24.200 

15.800 

11.600 

9.430 

11.300 

124.000 

75.900 

54.700 

38.000 

43.300 

64.800 

43.000 

24.400 

64 

23.300 

15.700 

11.600 

9.400 

11.300 

123.000 

75.000 

53.900 

37.300 

39.600 

64.300 

42.500 

24.200 

65 

22.600 

15.600 

11.500 

9.340 

11.200 

121.000 

73.300 

53.100 

36.800 

37.800 

63.400 

42.200 

24.000 

66. 

21.900 

15.500 

11.500 

9.290 

11.200 

120.000 

71.900 

51.800 

35.700 

36.400 

62.600 

42.000 

23.700 

67 

21.200 

15.400 

11.400 

9.200 

11.100 

119.000 

69.700 

51.300 

35.100 

34.500 

61.700 

41.300 

23.500 

66 

20.500 

15.300 

11.300 

9.150 

11.000 

117.000 

67.500 

50.200 

34.500 

33.900 

60.000 

41.000 

23.200 

65 

19.800 

15.200 

11.300 

9.100 

10.800 

116.000 

67.000 

49.500 

34.300 

31.700 

58.500 

40.500 

23.000 

70 

19.100 

15.100 

11.200 

9.060 

10.700 

114.000 

65.700 

49.000 

33.800 

30.900 

56.600 

39.800 

22.800 

71 

18.500 

15.000 

11.100 

9.030 

10.300 

111.000 

64.300 

48.400 

33.100 

30.600 

54.100 

39.100 

22.500 

72 

17.800 

14.900 

11.000 

9.000 

10.200 

109.000 

63.700 

47.600 

32.300 

30.300 

52.400 

38.800 

22.100 

73 

17.400 

14.800 

11.000 

8.950 

10.200 

108.000 

62.000 

46.800 

31.800 

30.000 

51  "TO 

38.500 

22.100 

74 

16.900 

14.700 

10.900 

8.920 

10.100 

105.000 

61.700 

45.900 

31.500 

29.700 

50. ..0 

38.000 

21.800 

75 

16.500 

14.600 

10.800 

8.850 

9.910 

104.000 

60.500 

45.000 

31.000 

29.200 

48.800 

37.200 

21.700 

76 

15.900 

14.500 

10.700 

8.780 

9.800 

102.000 

59.500 

43.900 

30.300 

28.600 

46.700 

36.500 

21.300 

77 

15.500 

14.300 

10.700 

8.750 

9.400 

101.000 

57.800 

42.500 

29.500 

28.300 

45.600 

35.800 

21.200 

78 

15.000 

14.200 

10.600 

8.700 

9.250 

98.500 

57.000 

42.200 

28.600 

27.400 

44.000 

35.100 

21.000 

73 

14.600 

14.100 

10.500 

^.650 

9.150 

96.800 

56.000 

41.100 

28.000 

26.700 

43.000 

34.200 

20.800 

80  14.200        14.000        10.300  8.610  9.050        94.200        55.000        40.800        26.900        26.100        39.900        33.800        20.500 

81  13.900        13.900        10.300  8.580  8.980        90.600        54.400        40.200        26.000        25.600        36.200        33.400        20.200 

82  13.400        13.700        10.100         8.580         8.950       87.800        53.000        39.400       24.000        25.000        33.700        33.200       20.000 


83 

13.000 

13.700 

10.100 

8.520 

8.920 

85.200 

51.800 

38.500 

23.100 

23.700 

32.000 

32.500 

19.800 

84 

12.600 

13.600 

10.000 

8.500 

8.890 

83.800 

49.600 

37.100 

21.100 

22.200 

31.700 

32.000 

19.500 

85 

12.300 

13.400 

9.950 

8.450 

8.750 

82.200 

48.800 

36.200 

19.500 

20.800 

30.900 

31.400 

19.300 

86 

11.900 

13.300 

9.850 

8.380 

8.700 

79.700 

48.100 

34.500 

18.200 

20.300 

30.400 

30.700 

19.000 

87 

11.700 

13.100 

9.740 

8.350 

8.610 

74.200 

47.300 

31.400 

17.800 

19.100 

29.400 

30.100 

18.700 

88 

11.400 

12.900 

9.680 

8.330 

8.520 

69.100 

46.700 

30.000 

17.500 

18.400 

28.300 

29.500 

18.400 

89 

11.100 

12.800 

9.600 

8.270 

8.400 

67.400 

46.400 

28.000 

17.000 

17.400 

26.800 

28.000 

18.100 

90 

10.700 

12.700 

9.490 

8.130 

8.330 

63.500 

45.000 

25.200 

16.700 

17.100 

25.500 

25.400 

17.800 

91 

10.400 

12.500 

9.370 

7.930 

8.240 

60.100 

43.500 

23.700 

16.200 

16.500 

25.300 

24.700 

17.400 

92 

10.200 

12.300 

9.260 

7.300 

8.150 

57.200 

41.900 

22.200 

15.800 

16.100 

24.500 

24.200 

17.100 

93 

9.850 

12.100 

9.120 

7.140 

8.030 

56.600 

40.000 

20.200 

15.100 

15.400 

20.100 

23.600 

16.800 

94 

9.510 

11.300 

9.030 

7.050 

8.000 

55.600 

38.800 

18.700 

14.400 

15.100 

17.400 

23.300 

16.600 

95 

9.150 

10.800 

8.850 

6.950 

7.900 

54.400 

37.400 

17.300 

13.900 

14.400 

16.100 

22.700 

16.300 

96 

8.920 

10.500 

8.330 

6.850 

7.700 

48.700 

33.100 

16.500 

13.300 

13.900 

14.500 

22.200 

15.300 

97 

8.580 

10.400 

7.950 

6.340 

7.650 

40.800 

30.400 

14.700 

12.900 

12.800 

14.100 

21.900 

13.400 

98 

8.270 

10.200 

7.730 

5.610 

7.400 

31.200 

27.700 

13.900 

12.600 

11.900 

12.500 

21.000 

11.600 

99 

7.530 

9.970 

7.530 

5.270 

7.200 

26.200 

25.100 

12.500 

11.900 

10.700 

12.100 

19.500 

11.200 

100 

5.100 

9.830 

6.540 

5.100 

7.100 

19.700 

19.900 

12.100 

10.400 

10.300 

11.300 

17.600 

10.900 

MEAN    62.249        19.018        13.892        11.004        30.559      166.458      114.577        83.240        63.903        71.969        82.359        56.786        29.739 


SIM*RY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         7950 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      KWRCH 


APRIL 


AS^CIG  RIVER  AT  STRAIGHT  LAKE 


mi 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    XT33ER    N0VB43ER    ^E3€c7 


0 

558.000 

70.500 

53.500 

38.500 

180.000 

558.000 

441.000 

413.000 

267.000 

262.000 

371.000 

238.000 

1 

368.000 

67.500 

49.000 

36.500 

107.000 

523.000 

425.000 

358.000 

254.000 

229.000 

362.000 

216  :o: 

::=  :ix 

2 

333.000 

66.400 

47.300 

35.400 

71.000 

477.000 

413.000 

343.000 

237.000 

195.000 

348.000 

217.000 

:::  :>:■: 

3 

278.000 

65.700 

45.900 

34.000 

51.900 

445.000 

382.000 

324.000 

190.000 

173.000 

317.000 

206.000 

V.  KX 

4 

254.000 

64.500 

44.200 

33.100 

43.200 

413.000 

377.000 

292.000 

167.000 

153.000 

282.000 

:•:■:  :■:■: 

93  m 

5 

237.000 

62.600 

43.000 

32.000 

38.500 

368.000 

371.000 

280.000 

156.000 

146.000 

258.000 

195.000 

S2.GO0 

6 

223.000 

61.300 

42.000 

29.400 

34.800 

356.000 

367.000 

268.000 

150.000 

144.000 

248.000 

191.000 

90  30C 

7 

210.000 

60.000 

41.300 

28.200 

32.400 

337.000 

365.000 

261.000 

146.000 

138.000 

234  no 

183.000 

88.30C 

8 

200.000 

58.900 

40.200 

27.400 

31.700 

328.000 

361.000 

256.000 

145.000 

135.000 

218.000 

176.000 

37  2DC 

9 

190.000 

57.500 

39.600 

27.100 

31.100 

317.000 

356.000 

244.000 

143.000 

131.000 

213.000 

169  no 

86.100 

10 

181.000 

56.600 

38.800 

26.800 

30.600 

306.000 

348.000 

232.000 

142.000 

127.000 

::i.ooo 

165.000 

--    ,. 

11 

173.000 

55.800 

37.800 

26.400 

30.300 

289.000 

334.000 

226.000 

137.000 

127.000 

208.000 

160.000 

12 

163.000 

55.200 

37.000 

25.900 

29.700 

276.000 

314.000 

213.000 

134.000 

125.000 

206.000 

155  H 

^  ::•: 

13 

156.000 

54.400 

36.000 

25.700 

29.400 

264.000 

299.000 

206.000 

132.000 

123.000 

201.000 

150.000 

81.000 

14 

151.000 

53.500 

35.400 

25.400 

29.200 

252.000 

289.000 

204.000 

129.000 

122.000 

197.000 

147  :>:•: 

79.800 

15 

144.000 

53.000 

34.800 

25.300 

28.900 

250.000 

278.000 

200.000 

126.000 

120.000 

189.000 

143.000 

79.300 

16 

139.000 

52.400 

34.300 

25.100 

28.000 

242.000 

273.000 

190.000 

123.000 

U9.00C 

185.000 

139.000 

k  an 

17 

134.000 

51.500 

33.900 

25.000 

27.000 

238.000 

265.000 

185.000 

122.000 

117.000 

181.000 

136.000 

77.600 

18 

130.000 

51.000 

33.700 

24.800 

26.200 

234.000 

258.000 

183.000 

121.000 

115.000 

172.000 

134.000 

76.500 

19 

126.000 

50.700 

33.400 

24.600 

25.200 

230.000 

253.000 

179.000 

119.000 

114.000 

163.000 

130.000 

76.000 

20 

123.000 

50.000 

33.000 

24.500 

24.100 

223.000 

248.000 

177.000 

118.000 

113.000 

156.000 

128.000 

75.300 

21 

119.000 

49.500 

32.800 

24.300 

22.900 

220.000 

246.000 

173.000 

117.000 

111.000 

154.000 

124.000 

74.500 

22 

116.000 

49.000 

32.500 

24.200 

22.200 

209.000 

241.000 

168.000 

117.000 

110.000 

152.000 

123.000 

73  U 

23 

113.000 

48.400 

32.300 

24.000 

21.700 

202.000 

237.000 

166.000 

115.000 

108.000 

141    ii 

121    " 

73.300 

24 

109.000 

47.600 

32.000 

23.800 

21.400 

199.000 

234.000 

163.000 

115.000 

107.000 

143.000 

118.000 

72.SO0 

25 

106.000 

47.300 

32.000 

23.600 

21.300 

194.000 

230.000 

161.000 

114.000 

106.000 

138.000 

..-:   i> 

71.900 

20 

103.000 

46.600 

31.800 

23.400 

21.200 

185.000 

229.000 

160.000 

112.000 

104.000 

135.000 

115.000 

71.300 

27 

99.700 

46.000 

31.400 

23.300 

21.100 

179.000 

227.000 

159.000 

109.000 

102.000 

133.000 

113.000 

"     HI 

28 

97.100 

45.500 

31.100 

23.100 

20.900 

173.000 

225.000 

158.000 

106.000 

101.000 

130.000 

:.<■  ii 

'     H 

29 

94.900 

45.000 

30.900 

23.000 

20.800 

166.000 

223.000 

156.000 

105.000 

99.100 

127.000 

U  J   ii 

H  -vi 

30 

92.900 

44.500 

30.600 

22.900 

20.400 

163.000 

217.000 

152.000 

104.000 

96.300 

..-  0 

105.000 

.-  'i 

31 

91.200 

44.000 

30.400 

22.800 

20.200 

158.000 

213.000 

149.000 

103.000 

97.400 

123.000 

MM   i« 

■    n 

32 

89.500 

43.600 

30.200 

22.700 

20.000 

151.000 

207.000 

146.000 

103.000 

96.300 

123.000 

103.000 

-ii 

33 

87.500 

43.000 

30.000 

22.600 

19.900 

146.000 

203.000 

145.000 

101.000 

95.500 

118.000 

.     v> 

66  300 

14 

85.900 

42.700 

29.700 

22.500 

19.800 

140.000 

200.000 

142.000 

96.900 

94.300 

116.000 

99  TO 

v        VI 

35 

84.000 

42.300 

29.500 

22.400 

19.700 

133.000 

197.000 

140.000 

97.700 

93.400 

112.000 

-*■      i 

65  n 

36 

82.700 

41.900 

29.300 

22.300 

19.700 

129.000 

196.000 

136.000 

95.600 

92.700 

110.000 

■*    .i 

II  A. 

37 

81.000 

41.600 

29.000 

22.200 

19.500 

128.000 

193.000 

134.000 

94.000 

91.800 

108.000 

R    •.. 

•    HI 

til 

79.300 

41.200 

28.900 

22.100 

19.400 

124.000 

191.000 

133.000 

93.200 

91.200 

'     i> 

94  4V 

VI 

39 

77.700 

41.000 

28.700 

22.000 

19.400 

120.000 

190.000 

131.000 

92.000 

j     .. 

|     t      VI 

93.  TOO 

.       vl 

40 

76.000 

40.600 

28.600 

21.900 

19.300 

118.000 

187.000 

LSI  000 

91.200 

< . 

0 

" 

41 

74.200 

40.200 

28.300 

21.800 

19.100 

114.000 

.V      .11 

129.000 

|     |  > 

i' 

•    II 

42 

72.500 

40.100 

28.200 

21.700 

19.100 

112.000 

183.000 

126.000 

|    •.. 

s,     -. 

.  '.. 

0 

41 

71.000 

39.600 

28.000 

21.600 

19.000 

107.000 

180.000 

123.000 

st    .  « 

86.400 

■«   >» 

D 

•■ 

44 

69.200 

39.400 

27.800 

21.500 

19.000 

105.000 

;  1    n 

U      i< 

87.200 

--!     m 

.     o 

i    o 

• 

4'. 

67.700 

39.100 

27.600 

21.500 

18.900 

99.700 

177.000 

118.000 

■    «« 

83.500 

VI 

.    ,. 

,  »» 

41, 

66.000 

38.800 

27.500 

21.300 

18.700 

•;•,    in 

|  •(     ■ . 

114  000 

■    |  » 

.    i> 

•• 

I  ». 

.  .. 

47 

64.000 

38.500 

27.300 

21.200 

18.600 

•/.   m 

,     ,, 

112.000 

84  $90 

81  500 

1 

•«      II 

.       VI 

u 

<,.'    mi 

38.200 

27.200 

21.000 

18.500 

■    «■ 

in. ooo 

0 

». 

•       >> 

•  « 

ji 

49 

1.1     .IK) 

37.900 

27.000 

20.900 

!••   '.. 

|       tl 

r.    •« 

.  •  1 « 

.« 

80  100 

■  • 

M 

SIHWRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  0408001 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         7950 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


ASHEWEIG  RIVER  AT  STRAIGHT  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     OCTOBER     NOVEMBER    D£C»6E>? 


50 

60.000 

37.800 

26.900 

20.700 

18.400 

82.700 

169.000 

107.000 

83.300 

79.300 

91.200 

85.300 

59.000 

51 

59.200 

37.400 

26.800 

20.500 

18.300 

80.100 

165.000 

105.000 

83.000 

77.900 

90.300 

84.500 

58.500 

52 

58.000 

37.200 

26.600 

20.400 

18.300 

77.600 

163.000 

102.000 

82.100 

76.700 

89.800 

83.700 

58.200 

53 

56.600 

36.800 

26.400 

20.300 

18.200 

74.700 

161.000 

98.500 

81.600 

76.500 

89.000 

83.000 

57.800 

54 

55.200 

36.800 

26.300 

20.200 

18.200 

72.500 

159.000 

97.100 

79.900 

76.200 

88.100 

82.500 

:    400 

55 

53.500 

36.400 

26.200 

20.100 

18.100 

68.500 

157.000 

95.100 

78.400 

74.500 

87.600 

81.800 

57.000 

56 

51.800 

36.200 

26.100 

20.000 

18.000 

66.200 

155.000 

93.900 

77.000 

72.500 

87.000 

81.000 

56.500 

57 

50.100 

35.900 

25.900 

19.900 

18.000 

62.000 

153.000 

91.700 

76.200 

71.100 

86.100 

80.000 

55.800 

58 

48.700 

35.500 

25.800 

19.800 

17.800 

60.900 

151.000 

89.600 

75.900 

69.400 

85.000 

78.700 

55.300 

59 

47.000 

35.400 

25.600 

19.800 

17.700 

58.900 

149.000 

87.700 

72.500 

66.800 

84.400 

77.600 

54.900 

60 

45.300 

35.100 

25.500 

19.700 

17.700 

55.500 

144.000 

86.800 

70.500 

66.300 

83.500 

76.500 

54.400 

61 

43.900 

34.800 

25.300 

19.600 

17.600 

53.600 

142.000 

85.000 

69.700 

64.600 

82.300 

75.000 

53.800 

62 

42.200 

34.600 

25.300 

19.500 

17.600 

52.400 

140.000 

83.600 

68.500 

62.600 

81.200 

74.500 

53.200 

63 

41.000 

34.500 

25.200 

19.500 

17.500 

50.100 

139.000 

82.800 

67.100 

62.000 

80.600 

73.600 

52.700 

64 

39.400 

34.300 

25.000 

19.400 

17.500 

48.100 

138.000 

81.300 

65.700 

60.600 

80.100 

72.400 

52.200 

65 

38.200 

34.000 

24.900 

19.300 

17.300 

46.400 

136.000 

80.400 

64.800 

60.000 

79.300 

71.800 

51.800 

66 

37.100 

33.700 

24.600 

19.100 

17.100 

44.800 

135.000 

79.600 

63.700 

59.500 

78.700 

70.400 

51.500 

67 

36.000 

33.400 

24.500 

19.100 

17.000 

43.300 

133.000 

78.700 

62.600 

59.200 

78.400 

69.100 

51.000 

66 

34.800 

33.100 

24.400 

19.000 

16.900 

41.600 

130.000 

77.900 

62.000 

58.600 

77.600 

68.500 

50.400 

69 

34.000 

32.900 

24.200 

18.900 

16.700 

40.200 

129.000 

76.500 

60.600 

58.200 

74.500 

68.000 

49.800 

70 

33.100 

32.800 

24.000 

18.800 

16.500 

38.800 

128.000 

76.200 

59.500 

57.500 

71.600 

67.700 

49.300 

71 

32.300 

32.600 

23.900 

18.700 

16.400 

37.400 

126.000 

75.900 

58.000 

57.200 

70.500 

67.400 

48.700 

72 

31.400 

32.300 

23.800 

18.600 

16.200 

36.500 

124.000 

75.500 

57.300 

56.400 

67.200 

66.000 

48.100 

73 

30.400 

32.000 

23.600 

18.600 

16.000 

34.500 

122.000 

75.000 

56.400 

55.800 

64.800 

64.600 

47.900 

74 

29.700 

32.000 

23.500 

18.400 

15.900 

34.000 

121.000 

74.200 

55.200 

54.600 

62.900 

63.500 

47.500 

75 

29.000 

31.400 

23.400 

18.300 

15.900 

32.300 

118.000 

73.900 

54.800 

53.800 

61.700 

62.500 

47.000 

76 

28.200 

31.100 

23.200 

18.100 

15.700 

31.700 

116.000 

73.400 

53.200 

52.300 

60.900 

61.400 

46.400 

77 

27.300 

30.900 

22.900 

17.800 

15.500 

29.900 

114.000 

73.100 

52.500 

51.000 

60.300 

61.200 

45.900 

78 

26.600 

30.600 

22.800 

17.700 

15.300 

29.400 

111.000 

72.700 

51.100 

49.000 

60.000 

60.300 

45.300 

79 

25.800 

30.300 

22.700 

17.400 

15.100 

28.100 

109.000 

72.000 

50.400 

44.200 

59.700 

59.700 

44.700 

80 

25.100 

30.000 

22.500 

17.100 

15.000 

27.400 

107.000 

71.100 

49.700 

41.300 

59.500 

59.200 

44.500 

81 

24.400 

29.700 

22.300 

16.900 

14.800 

26.400 

105.000 

69.700 

49.000 

39.400 

59.200 

58.900 

43.600 

82 

23.800 

29.400 

22.100 

16.700 

14.700 

25.300 

103.000 

69.200 

48.700 

38.600 

58.600 

56  rx) 

43.000 

83 

23.200 

29.400 

21.900 

16.400 

14.600 

24.100 

101.000 

68.000 

47.600 

37.800 

58.000 

5?    JO 

42.500 

84 

22.500 

29.200 

21.500 

16.200 

14.500 

23.600 

99.600 

67.700 

46.900 

36.800 

53.600 

57.200 

41.900 

85 

22.100 

28.900 

21.400 

16.000 

14.400 

22.800 

97.400 

66.900 

45.900 

36.000 

48.200 

56.600 

40.800 

86 

21.500 

28.900 

21.200 

15.700 

14.300 

21.900 

95.600 

66.500 

45.300 

35.200 

44.000 

54.900 

39.600 

87 

21.100 

28.300 

21.100 

15.500 

14.300 

21.600 

91.900 

64.400 

44.800 

34.800 

43.200 

53.200 

38.800 

88 

20.500 

28.000 

20.900 

15.300 

13.900 

21.100 

90.600 

63.600 

44.200 

34.500 

41.900 

51.500 

37.900 

89 

20.000 

27.800 

20.700 

15.200 

13.800 

20.500 

87.900 

61.800 

43.400 

34.000 

39.600 

49.100 

37.100 

90 

19.500 

27.200 

20.400 

15.100 

13.600 

19.900 

85.900 

59.600 

42.000 

33.500 

38.200 

34.500 

36.500 

91 

19.100 

26.600 

20.100 

15.000 

13.600 

19.100 

83.300 

59.200 

41.000 

32.800 

36.800 

32.800 

36.000 

92 

18.600 

25.800 

19.800 

14.800 

13.500 

18.300 

81.300 

56.900 

39.600 

32.000 

35.800 

31.100 

34.800 

93 

18.200 

25.300 

19.300 

14.600 

13.500 

17.600 

77.800 

54.600 

37.600 

31.500 

33.600 

29.400 

33.400 

94 

17.600 

24.300 

18.300 

14.500 

13.400 

17.000 

73.600 

51.300 

35.100 

30.600 

31.300 

27.900 

32.000 

95 

16.900 

21.000 

17.600 

14.300 

13.100 

16.200 

72.500 

48.900 

30.300 

29.700 

26.500 

27.000 

26.500 

96 

16.000 

20.200 

17.100 

14.200 

12.900 

15.800 

71.600 

46.200 

25.900 

29.600 

23.700 

23.800 

25.000 

97 

15.200 

19.400 

16.700 

14.000 

12.300 

13.500 

71.400 

39.100 

24.700 

29.300 

22.500 

22.400 

24.000 

98 

14.400 

18.800 

16.200 

13.900 

11.700 

12.800 

68.800 

34.500 

24.200 

28.700 

22.200 

21.500 

23.000 

99 

13.500 

18.200 

15.800 

13.800 

11.300 

12.500 

65.100 

30.600 

23.800 

28.000 

21.100 

20.700 

22.000 

100 

10.600 

17.700 

15.500 

12.700 

10.600 

12.200 

58.300 

26.800 

23.400 

26.900 

20.700 

20.500 

21.100 

MEAN 

82.844 

39.827 

28.237 

21.260 

22.147 

127.803 

186.152 

128.325 

88.195 

82.183 

112.727 

94.308 

59.847 

SUMMARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04CCO01          WINISK  RIVER  BELOW  ASHEWEIG  RIVER  TRIBUTARY 

YEARS  OF  RECORD:         17  STATION  AREA:       50000 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER     KT03ER     NOVB€ER     ?E^€& 

0  3240.000  351.000  236.000  165.000  1240.000  3240.000  2790.000  2310.000  1590.000  1530.000     1530.000     1530.000      595. OOC 

1  2120.000  331.000  224.000  155.000  994.000  2510.000  2660.000  1930.000  1420.000  1150.000    1600.000    1390.000      555.000 

2  1610.000  323.000 

3  1510.000  317.000 

4  1380.000  306.000 

5  1300.000  300.000 

6  1210.000  294.000  204.000  142.000  351.000  2150.000  1730.000  1370.000  949.000  900.000    1340.000      974.000      464.000 

7  1140.000  292.000  202.000  141.000  331.000  2110.000  1600.000  1330.000  937.000  892.000    1300.000      920.000      447.000 

8  1080.000  286.000  201.000  139.000  286.000  2050.000  1550.000  1300.000  917.000  864.000    1270.000      883.000      435  OOC 

9  1020.000  283.000  199.000  138.000  265.000  2020.000  1530.000  1300.000  869.000  850.000     1220.000      841.000      425. OOC 

10  977.000  279.000  198.000  137.000  246.000  1960.000  1530.000  1230.000  838.000  830.000    1170.000      801.000      413. OOC 

11  949.000  275.000  197.000  136.000  218.000  1910.000  1500.000  1190.000  813.000  818.000    1140.000      770.000      405.000 

12  917.000  272.000  195.000  135.000  203.000  1820.000  1440.000  1140.000  790.000  801.000    1080.000      748.000      399.000 


216.000 

152.000 

731.000 

2450.000 

2530.000 

1640.000 

1260.000 

1020.000 

1560.000 

1160.000 

535.  OOC 

211.000 

150.000 

640.000 

2350.000 

2490.000 

1550.000 

1200.000 

971.000 

1550.000 

1150.000 

518. OOC 

209.000 

147.000 

445.000 

2250.000 

2200.000 

1480.000 

1110.000 

929.000 

1380.000 

1080.000 

498. OOC 

207.000 

145.000 

391.000 

2190.000 

2090.000 

1420.000 

1080.000 

918.000 

1370.000 

imc  :■:■: 

481. OOC 

13 

881.000 

268.000 

193.000 

134.000 

192.000 

1700.000 

1410.000 

1090.000 

776.000 

770.000 

1040.000 

728.000 

394. OOC 

14 

850.000 

265.000 

191.000 

133.000 

178.000 

1590.000 

1380.000 

1080.000 

770.000 

760.000 

1020.000 

711.000 

38S  OOC 

15 

818.000 

261.000 

189.000 

132.000 

164.000 

1530.000 

1360.000 

1050.000 

756.000 

750.000 

980.000 

694.000 

385. OOC 

16 

790.000 

259.000 

187.000 

131.000 

160.000 

1470.000 

1330.000 

1030.000 

750.000 

742.000 

974.000 

674.000 

379. OOC 

17 

762.000 

258.000 

186.000 

130.000 

149.000 

1430.000 

1300.000 

1010.000 

739.000 

731.000 

949.000 

660.000 

377.000 

18 

742.000 

255.000 

184.000 

130.000 

141.000 

1420.000 

1260.000 

997.000 

736.000 

722.000 

923.000 

648.000 

in  n 

19  725.000      253.000      182.000      129.000      137.000    1390.000     1250.000      985.000      728.000      710.000      900.000      643.000      368.000 

20  702.000      252.000      181.000      129.000      133.000     1350.000     1230.000      968.000      722.000      700.000      889.000      629.000      365.000 

21  685.000      250.000      180.000      128.000      127.000     1310.000    1220.000      949.000      714.000      691.000      878.000      617.000      361.000 


22 

671.000 

249.000 

179.000 

127.000 

125.000 

1290.000 

1210.000 

943.000 

708.000 

680.000 

866.000 

sot  m 

57  Xi 

23 

657.000 

247.000 

177.000 

127.000 

123.000 

1250.000 

1170.000 

934.000 

699.000 

671.000 

858.000 

603.000 

B4  n 

24 

646.000 

246.000 

176.000 

127.000 

122.000 

1210.000 

1130.000 

923.000 

697.000 

660.000 

B4f    " 

595.000 

si  n 

25 

634.000 

244.000 

175.000 

126.000 

121.000 

1190.000 

1120.000 

903.000 

691.000 

654.000 

830.000 

563.000 

ME    u 

28 

623.000 

242.000 

174.000 

126.000 

121.000 

1160.000 

1090.000 

872.000 

688.000 

648.000 

817.000 

575.000 

M3  n 

27 

609.000 

241.000 

173.000 

125.000 

120.000 

1130.000 

1080.000 

852.000 

685.000 

646.000 

801.000 

572.000 

342.000 

2ft 

598.000 

239.000 

172.000 

125.000 

119.000 

1120.000 

1060.000 

844.000 

677.000 

640.000 

793.000 

564  000 

m  n 

29 

586.000 

238.000 

171.000 

124.000 

119.000 

1090.000 

1040.000 

827.000 

674.000 

634.000 

780.000 

555.000 

t     u 

30 

575.000 

236.000 

170.000 

124.000 

118.000 

1060.000 

1020.000 

804.000 

671.000 

629.000 

758.000 

549.000 

331.000 

31 

565.000 

235.000 

169.000 

123.000 

117.000 

1050.000 

1000.000 

796.000 

663.000 

620.000 

M7   0 

•  v-      II 

.     .u 

32 

552.000 

233.000 

168.000 

123.000 

117.000 

1030.000 

994.000 

770.000 

660.000 

609.000 

725.000 

■--  >l 

.:    U 

33 

541.000 

232.000 

167.000 

123.000 

117.000 

1010.000 

985.000 

753.000 

657.000 

603.000 

702.000 

521.000 

323.000 

34 

527.000 

230.000 

167.000 

122.000 

116.000 

991.000 

977.000 

731.000 

651.000 

603.000 

692.000 

•'.■    ii 

.       Vi 

35 

515.000 

229.000 

166.000 

122.000 

116.000 

977.000 

968.000 

711.000 

646.000 

589.000 

680.000 

-w     t. 

.     n 

M 

504.000 

228.000 

165.000 

122.000 

116.000 

953.000 

960.000 

697.000 

643.000 

SOI    u 

670.000 

«i     n 

37 
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50  349.000  214.000  152.000  115.000  112.000  693.000  779.000  606.000  535.000  496.000  570.000  434.000  286. OOC 

51  342.000  213.000  151.000  115.000  111.000  682.000  767.000  600.000  527.000  493.000  564.000  430.000  283.000 

52  331.000  211.000  150.000  114.000  111.000  671.000  759.000  595.000  515.000  492.000  555.000  428.000  280.000 

53  323.000  210.000  149.000  114.000  110.000  658.000  753.000  589.000  510.000  489.000  549.000  422.000  279.000 

54  313.000  209.000  148.000  113.000  110.000  651.000  748.000  583.000  506.000  487.000  541.000  419.000  278.000 

55  303.000  207.000  148.000  113.000  109.000  646.000  742.000  580.000  503.000  485.000  530.000  416.000  275.000 

56  297.000  206.000  147.000  112.000  108.000  640.000  736.000  578.000  496.000  478.000  522.000  413.000  273.000 

57  289.000  204.000  146.000  112.000  105.000  629.000  733.000  572.000  490.000  473.000  515.000  411.000  271.000 

58  280.000  203.000  146.000  111.000  103.000  623.000  725.000  571.000  481.000  465.000  513.000  405.000  269.000 

59  271.000  202.000  145.000  110.000  102.000  614.000  710.000  569.000  478.000  462.000  507.000  400.000  268.000 

60  263.000  199.000  144.000  110.000  102.000  597.000  691.000  565.000  473.000  457.000  504.000  396.000  !56.000 

61  255.000  198.000  143.000  110.000  102.000  589.000  683.000  564.000  470.000  450.000  496.000  391.000  263.000 

62  247.000  197.000  142.000  109.000  102.000  571.000  675.000  560.000  466.000  442.000  490.000  385.000  262.000 

63  240.000  195.000  142.000  108.000  101.000  550.000  660.000  558.000  456.000  436.000  484.000  379.000  260.000 

64  232.000  193.000  141.000  108.000  101.000  538.000  654.000  552.000  447.000  425.000  479.000  372.000  258.000 

65  225.000  192.000  140.000  107.000  101.000  524.000  645.000  549.000  439.000  413.000  476.000  365.000  255.000 

66  219.000  190.000  139.000  107.000  100.000  510.000  634.000  547.000  435.000  405.000  459.000  360.000  253.000 

67  211.000  188.000  139.000  106.000  99.700  498.000  629.000  535.000  428.000  398.000  436.000  358.000  249.000 

68  205.000  187.000  138.000  106.000  99.100  487.000  626.000  533.000  420.000  388.000  433.000  356.000  246.000 

69  199.000  186.000  137.000  106.000  98.800  467.000  609.000  527.000  414.000  383.000  428.000  352.000  244.000 

70  193.000  185.000  136.000  105.000  98.500  453.000  603.000  523.000  410.000  374.000  425.000  350.000  240.000 

71  187.000  183.000  136.000  105.000  98.000  430.000  600.000  518.000  405.000  363.000  422.000  344.000  237.000 

72  182.000  181.000  135.000  104.000  97.400  413.000  594.000  506.000  394.000  358.000  419.000  340.000  235.000 

73  177.000  180.000  133.000  104.000  97.100  396.000  592.000  500.000  390.000  351.000  418.000  336.000  233.000 

74  172.000  179.000  133.000  104.000  96.500  380.000  589.000  494.000  376.000  345.000  413.000  331.000  231.000 

75  165.000  177.000  132.000  103.000  96.300  360.000  585.000  483.000  365.000  321.000  391.000  328.000  228.000 

76  160.000  176.000  130.000  103.000  95.500  340.000  576.000  479.000  357.000  311.000  374.000  326.000  225.000 

77  153.000  173.000  129.000  103.000  95.100  317.000  575.000  471.000  353.000  303.000  362.000  320.000  220.000 

78  149.000  170.000  128.000  102.000  94.600  289.000  570.000  467.000  343.000  300.000  354.000  314.000  215.000 

79  143.000  168.000  127.000  101.000  94.000  263.000  562.000  463.000  337.000  299.000  348.000  308.000  210.000 

80  139.000  166.000  127.000  101.000  93.400  240.000  552.000  456.000  336.000  294.000  345.000  303.000  205.000 

81  134.000  163.000  125.000  100.000  92.900  227.000  546.000  452.000  333.000  285.000  342.000  299.000  201.000 

82  130.000  161.000  124.000  99.700  90.000  204.000  540.000  448.000  329.000  273.000  331.000  295.000  197.000 
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4.250 

3.100 

3.170 

146.000 

76.500 

33.100 

18.300 

28.500 

47.100 

25.200 

11.000 

53 

13.400 

6.030 

4.250 

3.070 

3.110 

142.000 

75.600 

32.500 

18.100 

26.900 

46.400 

24.700 

10.800 

54 

12.600 

5.970 

4.220 

3.030 

3.060 

139.000 

75.000 

31.400 

17.700 

26.700 

45.900 

24.500 

10.700 

55 

12.000 

5.900 

4.200 

3.000 

3.030 

138.000 

74.100 

31.000 

17.500 

26.000 

45.500 

24.100 

10.500 

56 

11.400 

5.830 

4.190 

2.970 

2.920 

135.000 

73.300 

30.000 

17.100 

24.600 

44.600 

23.800 

10.400 

57 

10.800 

5.750 

4.150 

2.940 

2.890 

133.000 

72.400 

28.900 

16.700 

24.000 

43.900 

23.500 

io. r 

58 

10.200 

5.700 

4.110 

2.920 

2.830 

130.000 

71.800 

27.900 

16.300 

23.000 

43.000 

23.000 

io.: 

59 

9.710 

5.650 

4.100 

2.880 

2.790 

123.000 

70.800 

27.100 

15.900 

21.600 

41.200 

22.700 

10.  ( 

60 

9.290 

5.600 

4.050 

2.860 

2.780 

121.000 

69.100 

26.400 

15.700 

20.800 

40.200 

22.400 

9.S 

61 

8.780 

5.550 

4.020 

2.830 

2.740 

119.000 

67.200 

25.500 

15.200 

20.100 

38.700 

21.800 

77*. 

62 

8.350 

5.500 

3.990 

2.820 

2.720 

116.000 

66.000 

24.300 

15.100 

19.300 

37.700 

21.500 

b.5O0 

63 

7.930 

5.450 

3.950 

2.800 

2.690 

113.000 

65.100 

23.300 

14.600 

18.800 

37.000 

21.000 

9.490 

64 

7.500 

5.380 

3.910 

2.750 

2.670 

110.000 

64.000 

22.500 

13.900 

18.600 

36.400 

20.500 

9.290 

65 

7.150 

5.350 

3.900 

2.720 

2.650 

110.000 

62.800 

21.800 

13.400 

18.000 

36.300 

20.000 

9.100 

66 

6.830 

5.240 

3.850 

2.690 

2.620 

104.000 

61.400 

21.300 

13.000 

17.600 

36.000 

19.600 

8.980 

67 

6.500 

5.200 

3.800 

2.660 

2.610 

101.000 

60.300 

21.000 

12.500 

17.300 

35.900 

19.200 

8.780 

68 

6.200 

5.150 

3.770 

2.630 

2.580 

97.100 

59.000 

19.800 

12.200 

17.100 

35.400 

19.000 

8.600 

69 

5.950 

5.100 

3.740 

2.590 

2.540 

91.400 

57.000 

19.300 

11.900 

17.000 

35.100 

18.700 

8.440 

70 

5.660 

5.050 

3.700 

2.550 

2.500 

89.200 

55.000 

18.800 

11.600 

16.700 

34.300 

18.300 

8.380 

71 

5.500 

5.040 

3.680 

2.530 

2.440 

85.000 

54.400 

18.100 

11.300 

16.400 

33.700 

18.000 

8.200 

72 

5.300 

5.000 

3.650 

2.520 

2.360 

80.700 

52.800 

17.900 

11.200 

16.300 

33.300 

17.700 

8.010 

73 

5.130 

4.960 

3.600 

2.500 

2.300 

76.500 

51.300 

17.000 

10.700 

16.000 

32.600 

17.300 

7.900 

74 

5.010 

4.950 

3.540 

2.490 

2.260 

73.000 

49.800 

15.700 

10.500 

15.600 

32.400 

17.100 

7.790 

75 

4.850 

4.930 

3.500 

2.490 

2.240 

67.700 

48.000 

14.800 

10.100 

15.500 

31.500 

16.700 

7.530 

76 

4.690 

4.900 

3.470 

2.450 

2.230 

63.700 

47.000 

13.900 

9.710 

15.000 

30.400 

16.000 

7.360 

77 

4.500 

4.870 

3.450 

2.380 

2.210 

60.000 

45.900 

13.700 

9.540 

14.800 

28.900 

15.300 

7.100 

78 

4.360 

4.810 

3.400 

2.320 

2.190 

56.300 

44.000 

13.500 

9.320 

14.700 

28.300 

14.900 

6.970 

79 

4.250 

4.800 

3.340 

2.280 

2.140 

53.200 

42.000 

12.900 

8.950 

14.400 

26.900 

14.300 

6.800 

80 

4.130 

4.760 

3.300 

2.240 

2.090 

49.800 

40.500 

12.500 

8.810 

14.300 

23.900 

14.000 

6.650 

81 

4.000 

4.730 

3.260 

2.210 

2.020 

46.700 

39.500 

12.100 

8.550 

14.000 

22.700 

13.200 

6.510 

82 

3.900 

4.700 

3.200 

2.210 

2.000 

43.000 

38.500 

11.800 

8.350 

13.400 

20.500 

12.500 

6.400 

83 

3.820 

4.620 

3.140 

2.210 

1.990 

39.100 

37.900 

11.200 

7.900 

12.900 

20.300 

11.500 

6.300 

84 

3.750 

4.600 

3.090 

2.180 

1.980 

35.000 

36.500 

10.600 

7.420 

12.600 

19.900 

10.800 

6.220 

85 

3.600 

4.530 

3.030 

2.180 

1.920 

29.700 

35.400 

10.200 

7.100 

12.200 

19.300 

10.300 

6.170 

86 

3.440 

4.450 

3.000 

2.150 

1.910 

24.900 

34.800 

9.910 

6.990 

11.900 

19.100 

9.500 

6.050 

87 

3.280 

4.360 

2.940 

2.050 

1.840 

19.000 

34.000 

9.740 

6.830 

11.400 

17.900 

9.200 

5.950 

88 

3.140 

4.300 

2.890 

1.970 

1.810 

16.700 

33.400 

9.610 

6.470 

10.700 

15.500 

8.800 

5.800 

89 

3.020 

4.220 

2.780 

1.900 

1.780 

13.700 

32.300 

9.470 

6.250 

9.680 

15.300 

8.400 

5.720 

90 

2.860 

4.110 

2.630 

1.830 

1.77D 

11.500 

31.400 

9.030 

5.790 

7.940 

14.800 

8.050 

5.640 

91 

2.730 

3.960 

2.520 

1.610 

1.720 

10.000 

30.200 

8.700 

5.450 

6.510 

14.600 

7.750 

5.580 

92 

2.610 

3.820 

2.460 

1.440 

1.670 

8.000 

29.200 

7.980 

5.100 

4.450 

12.300 

7.500 

5.440 

93 

2.490 

3.680 

2.380 

1.360 

1.300 

6.000 

26.500 

7.300 

4.910 

4.230 

11.600 

7.250 

5.270 

94 

2.290 

3.170 

2.290 

1.270 

1.230 

5.100 

23.900 

6.990 

4.730 

3.870 

9.800 

7.100 

5.130 

95 

2.180 

1.530 

1.230 

1.170 

1.220 

4.300 

22.600 

6.200 

4.630 

3.030 

3.110 

3.090 

1.980 

96 

1.980 

1.470 

1.210 

1.160 

1.190 

3.680 

20.600 

4.670 

4.300 

2.230 

3.000 

2.630 

1.900 

97 

1.780 

1.400 

1.190 

1.150 

1.190 

3.100 

17.200 

4.330 

4.130 

1.920 

2.860 

2.410 

1.800 

98 

1.440 

1.350 

1.180 

1.150 

1.190 

3.030 

14.000 

3.960 

3.370 

1.780 

2.770 

2.270 

1.730 

99 

1.190 

1.290 

1.160 

1.150 

1.190 

2.550 

11.100 

3.850 

2.020 

1.650 

2.590 

2.150 

1.640 

100 

1.150 

1.260 

1.160 

1.150 

1.180 

2.270 

6.910 

3.540 

1.740 

1.500 

2.290 

2.080 

1.590 

MEAN    42.575  6.453  4.201  3.174        15.879      165.074        92.597        39.971        34.291        4?. 593        58.791        33.103        11.855 


SIM-V\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04EA001  EXWAN  RIVER  BELOW  NCRTH  WASHAGAMI  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:       10400 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCB6ES  ^3€P 

0  1320.000  44.700  20.500  11.600  710.000  1320.000  863.000  484.000  600.000  481.000  521.000  422.000  KB  HI 

1  735.000  38.500  17.100  10.800  510.000  1080.000  575.000  405.000  504.000  405.000  476.000  299. OOC  X  BOB 

2  566.000  33.100  16.100  10.500  470.000  990.000  544.000  323.000  388.000  357.000  399.000  281. OOC  3C  XK 

3  484.000  29.700  15.600  10.200  317.000  960.000  473.000  282.000  354.000  340.000  394.000  248. OOC  74.30C 

4  420.000  27.800  15.000  9.970  286.000  920.000  422.000  255.000  314.000  326.000  368.000  229. OOC  59. « 

5  382.000  25.800  14.700  9.770  220.000  890.000  399.000  227.000  309.000  300.000  357.000  218.000  56. OOC 

6  350.000  25.100  14.400  9.570  147.000  838.000  385.000  206.000  286.000  283.000  345.000  201.000  52.000 

7  317.000  24.300  14.200  9.340  115.000  800.000  362.000  188.000  276.000  268.000  326.000  195.000  9B.9K 

8  292.000  23.800  14.000  9.120  73.600  780.000  351.000  180.000  268.000  234.000  314.000  177.000  56.90C 

9  275.000  23.300  13.700  9.030  50.000  750.000  323.000  172.000  244.000  212.000  300.000  168.000  ::  501 

10  257.000  22.700  13.600  8.890  38.200  740.000  315.000  167.000  232.000  208.000  292.000  150.000  53.9CC 

11  241.000  22.400  13.300  8.830  29.700  735.000  301.000  160.000  220.000  201.000  283.000  150.000  51.SDE 

12  225.000  21.900  13.000  8.780  25.000  716.000  289.000  159.000  206.000  198.000  276.000  143.000 

13  210.000  21.500  12.900  8.750  21.000  694.000  283.000  155.000  191.000  190.000  270.000  137.000  48.700 

14  198.000  21.100  12.700  8.720  19.000  671.000  275.000  150.000  171.000  188.000  261.000  129.000  i'.3CC 

15  187.000  20.700  12.500  8.690  16.400  651.000  265.000  149.000  156.000  181.000  258.000  125.000  46.700 

16  174.000  20.200  12.300  8.670  15.400  640.000  256.000  146.000  149.000  170.000  253.000  122.000  45.300 

17  164.000  20.000  12.200  8.640  14.100  630.000  253.000  142.000  140.000  160.000  249.000  121.000 

18  155.000  19.700  12.000  8.580  12.800  611.000  249.000  139.000  132.000  158.000  243.000  118.000  43.300 

19  148.000  19.400  11.800  8.500  12.300  597.000  241.000  136.000  123.000  150.000  239.000  116.000  42.500 

20  142.000  19.100  11.500  8.500  11.300  590.000  237.000  134.000  115.000  146.000  229.000  113.000  41.300 

21  135.000  18.700  11.300  8.440  10.600  570.000  236.000  132.000  113.000  146.000  220.000  112.000  40.500 

22  130.000  18.500  11.200  8.400  10.100  555.000  231.000  130.000  109.000  141.000  212.000  109.000  39.600 

23  124.000  18.300  11.000  8.350  9.740  536.000  227.000  127.000  100.000  136.000  210.000  106.000  38.300 

24  120.000  18.100  10.900  8.300  9.570  521.000  222.000  126.000  97.900  135.000  207.000  105.000  37.900 

25  116.000  17.800  10.800  8.300  9.400  515.000  217.000  124.000  94.600  132.000  201.000  103.000  37.100 

26  112.000  17.600  10.600  8.210  9.150  507.000  212.000  120.000  91.600  127.000  196.000  101.000  36.200 

27  108.000  17.400  10.400  8.200  9.000  496.000  206.000  118.000  86.900  125.000  192.000  99.100  36.000 

28  104.000  17.200  10.300  8.160  8.700  490.000  202.000  115.000  84.100  122.000  186.000  97.700  35.000 

29  100.000  17.100  10.200  8.100  8.500  481.000  198.000  112.000  81.300  120.000  177.000  94.000  34.500 

30  96.600  17.000  10.100  8.000  8.200  467.000  196.000  109.000        79.600  119.000  170.000  91.000  34.000 

31  93.400  16.800  10.000  7.990  8.100  460.000  191.000  106.000        77.900  117.000  166.000  88.900  33.500 

32  90.300  16.700  9.940  7.900  8.010  450.000  188.000  104.000        76.500  115.000  161.000  87.700  32.800 

33  86.400  16.400  9.880  7.800  8.000  437.000  183.000  102.000        75.000  112.000  155.000  85.000  .    <> 

34  83.000  16.300  9.800  7.760  7.990  430.000  178.000  100.000        74.800  110.000  153.000  83.300 

35  79.300  16.000  9.710  7.700  7.960  420.000  174.000  98.500        73.100  109.000  148.000  82.000  B 

36  76.500  16.000  9.700  7.620  7.930  419.000  172.000  97.100        71.100  106.000  144.000  fi  900  30.600 

37  73.200  15.700  9.600  7.590  7.900  411.000  171.000  96.500        69.900  106.000  138.000  78.000  0 

38  70.500  15.500  9.570  7.500  7.870  399.000  169.000  94.900        68.200  104.000  134  000  R  500 

39  68.000  15.300  9.500  7.450  7.800  394.000  165.000  93.800        66.500  104.000  133  000  ""5  OOO 

40  65.200  15.100  9.400  7.400  7.790  388.000  163.000  92.700        65.500  102.000  128.000  H  100  0 

41  62.400  15.000  9.340  7.390  7.650  382.000  161.000  90.600        65.000  101000  126. 000  0  B 

42  60.000  14.800  9.300  7.310  7.500  377.000  158.000  87.800        63.400  99.000  l.\    »»  "     << 

43  57.500  14.600  9.200  7.280  7.420  374.000  156.000  86.100        61.900  97.400  121.000  68.000 

44  55.100  14.400  9.200  7.190  7.360  368.000  155.000  84.900        60.900  96.200  119  000  66  900 

45  52.700  14.200  9.100  7.110  7.280  360.000  153.000  83.000        59.800  95.100  116.000  I   ^»  B 

46  50.400  14.000  9.090  7.080  7.200  354.000  150.000  81.600        58.900  93  200  :        0 

47  48.000  13.900  9.050  7.000  7.160  343.000  148.000  79.300        58.000  91  500  >' 

48  44.700  13.700  9.000  6.900  7.110  337.000  147.000  7B.3O0        56.900  90.300  UO.OOC  >« 

49  42.500  13.500  8.980  6.750  7.080  328.000  146.000  77.300        55.500  SB  JOO  106  000  VJ  SX> 


SIM4ARY  TABLE  FROM  FlOi  DURATION  ANALYSIS  04EA001  EKWAN  RIVER  BELCW  NORTH  WASHAGAMI  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:       10400 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE           JULY          AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEMBER 

50      39.600        13.400         8.900         6.550          7.050  320.000  144.000        76.700        54.100       86.100      105.000        59.000       25.000 
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6.880 
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70.800 
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6.850 
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21.200 

11.900 

8.400 
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66.900 

43.900 

71.900 

89.200 

47.000 

19.300 

62 

20.000 

11.800 

8.350 

6.000 

6.680 

246.000 

124.000 

66.000 

43.000 

70.300 

87.800 

46.000 
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63 

18.900 

11.600 

8.270 

5.950 

6.630 

239.000 
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65.100 

41.600 

68.800 

85.500 
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18.700 

64 

17.800 

11.600 

8.200 

5.930 

6.600 

234.000 

122.000 

64.400 

40.200 

67.400 

83.000 

42.500 

18.300 

65 

16.700 

11.500 

8.200 

5.880 

6.540 

225.000 

120.000 

63.400 

38.800 

65.100 

77.600 

41.100 

18.000 

66 

15.900 

11.300 

8.200 

5.830 

6.460 

212.000 

119.000 

61.700 

38.100 

63.100 

73.300 

40.000 

17.600 

67 

15.100 

11.300 

8.100 

5.800 

6.400 

207.000 

119.000 

60.300 

36.800 

61.100 

72.300 

38.500 

17.200 

68 

14.400 

11.200 

8.070 

5.780 

6.370 

198.000 

117.000 

59.500 

36.000 

57.200 

69.900 

37.000 

16.800 

69 

13.700 

11.100 

8.000 

5.750 

6.300 

195.000 

115.000 

58.400 

34.700 

55.300 

68.800 

36.200 

16.600 

70 

13.000 

11.000 

7.990 

5.750 

6.200 

188.000 

114.000 

57.600 

33.700 

54.600 

68.200 

35.000 

16.300 

71 

12.500 

10.900 

7.930 

5.700 

6.200 

184.000 

113.000 

56.400 

33.500 

52.700 

66.500 

33.500 

16.100 

72 

11.900 

10.800 

7.900 

5.700 

6.190 

176.000 

112.000 

55.500 

32.800 

50.600 

65.200 

32.500 

16.000 

73 

11.300 

10.700 

7.800 

5.660 
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2.750 

2.470 

2.970 

3.590 

3.110 

96 

2.700 

2.390 

1.930 

1.810 

2.510 

10.900 

7.390 

4.970 

2.650 

2.440 

2.810 

3.540 

3.000 

97 

2.530 

2.250 

1.900 

1.800 

2.450 

10.600 

7.070 

4.510 

2.520 

2.430 

2.580 

3.450 

2.920 

98 

2.440 

2.140 

1.870 

1.800 

2.300 

10.200 

6.690 

4.170 

2.470 

2.390 

2.520 

3.410 

2.800 

99 

2.140 

2.050 

1.840 

1.780 

2.270 

9.570 

4.270 

3.160 

2.370 

2.350 

2.480 

3.310 

2.720 

100 

1.780 

2.010 

1.830 

1.780 

2.250 

9.150 

3.560 

2.650 

2.170 

2.290 

2.470 

3.200 

2.660 

►CAN 

16.401 

5.469 

4.207 

3.598 

10.529 

38.305 

29.186 

21.253 

19.525 

20.898 

19.931 

15.008 

8.154 

SOMHRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04FAO03  PIHEIMJTA  RIVER  AT  EYES  LAKE 

YEARS  Of  RECORD:         19  STATION  AREA:         4900 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NOVEMBER    :£:3€^ 

0  437.000  28.300  17.600  12.900  216.000  437.000  286.000  309.000  279.000  256.000  211.000  2C5.0OO       54.70C 

1  268.000  25.800  16.300  12.200  204.000  388.000  263.000  259.000  263.000  240.000  194.000  169.000        iS.TX 

2  232.000  24.300  15.500  11.800  187.000  356.000  245.000  202.000  237.000  211.000  184.000  164.000        (6  W 

3  215.000  23.300  14.400  11.300  166.000  343.000  242.000  192.000  207.000  209.000  177.000  150.000       --  20C 

4  204.000  22.500  14.100  11.000  161.000  331.000  238.000  178.000  194.000  206.000  173.000  132.000        ■::  £•: 

5  194.000  21.700  13.900  10.900  158.000  317.000  229.000  171.000  178.000  200.000  162.000  117. DOC        41  90C 

6  179.000  21.200  13.600  10.800  154.000  297.000  217.000  165.000  157.000  195.000  153.000  110.000        40.20C 

7  167.000  20.800  13.400  10.500  149.000  282.000  204.000  160.000  151.000  186.000  147.000  106.000        _•:  CH 

8  158.000  20.200  13.300  10.100  140.000  278.000  196.000  156.000  145.000  176.000  144.000  99.400        38.20C 

9  152.000  19.800  13.100  9.850  135.000  270.000  186.000  153.000  135.000  166.000  142.000  95.400        37.100 

10  144.000  19.600  12.900  9.770  125.000  262.000  174.000  149.000  131.000  157.000  139.000  91.600        X  X: 

11  140.000  19.300  12.700  9.630  110.000  250.000  161.000  144.000  122.000  150.000  137.000  86.900       35.700 

12  135.000  19.000  12.500  9.630  105.000  242.000  158.000  142.000  119.000  148.000  135.000  83.000       35.100 

13  131.000  18.800  12.400  9.630  101.000  235.000  155.000  140.000  113.000  142.000  133.000  79.800       34.500 

14  127.000  18.600  12.100  9.490  89.500  232.000  151.000  136.000  110.000  140.000  130.000  77.900       34.300 

15  122.000  18.400  11.900  9.430  78.200  228.000  148.000  134.000  106.000  138.000  128.000  73.600       33.400 

16  117.000  18.200  11.900  9.340  70.200  226.000  144.000  132.000  102.000  134.000  125.000  70.500       33.100 

17  112.000  17.900  11.700  9.340  63.400  223.000  143.000  131.000  99.100  133.000  123.000  69.100       32.600 

18  107.000  17.800  11.600  9.340  55.800  222.000  140.000  127.000  96.000  131.000  121.000  67.700       32.200 

19  103.000  17.600  11.500  9.260  48.100  221.000  137.000  123.000  96.800  128.000  119.000  67.100        31.700 

20  99.400  17.300  11.300  9.200  45.000  219.000  134.000  118.000  94.600  124.000  116.000  66.500        31.200 

21  96.000  17.200  11.200  9.200  41.900  217.000  131.000  113.000  91.700  119.000  113.000  65.400        30.900 

22  92.500  17.000  11.000  9.200  37.400  215.000  130.000  111.000  87.000  116.000  110.000  64.000        30.300 

23  89.500  16.700  10.900  9.120  36.200  214.000  128.000  106.000  86.100  108.000  109.000  63.500        30.000 

24  86.100  16.600  10.900  9.060  33.700  212.000  125.000  104.000  83.300  102.000  105.000  62.600        29.700 

25  83.000  16.400  10.800  9.030  30.300  209.000  123.000  101.000  80.100  96.600  104.000  61.200        29.400 

26  79.300  16.300  10.600  8.980  29.200  208.000  121.000  99.100  78.700  94.600  103.000  60.600        28.900 

27  76.700  16.100  10.600  8.950  27.800  206.000  120.000  97.400  75.900  91.800  101.000  59.500        28.600 

28  73.900  16.000  10.500  8.890  25.600  205.000  118.000  96.000  74.500  89.200  100.000  58.700        28.300 

29  70.800  15.800  10.500  8.830  23.100  202.000  114.000  94.900  71.100  88.100  98.900  5'. 500        28.100 

30  68.000  15.600  10.400  8.780  22.700  199.000  112.000  92.300  69.400  86.700  97.500  56.600 

31  66.000  15.500  10.300  8.750  21.300  198.000  109.000  89.500  68.500  84.400  95.300  56.100 

32  63.700  15.300  10.300  8.720  20.400  196.000  105.000  87.700  67.100  82.400  94.000  55.500 

33  61.800  15.100  10.300  8.610  18.700  195.000  103.000  85.200  66.500  77.000  92.600  54.700  0 

34  60.500  15.000  10.200  8.570  18.200  193.000  101.000  84.400  65.700  75.000  91.500  54.400 

35  58.600  14.800  10.200  8.500  17.000  191.000  101.000  82.400  64.500  73.600  90.400  53.800 

36  57.000  14.700  10.200  8.450  15.900  189.000  99.700  81.000  63.800  70.700  89.300  5?   10 

37  54.900  14.600  10.100  8.400  15.000  186.000  98.700  80.400  62.900  69.400  87.800  53.200 

38  53.200  14.400  10.100  8.380  14.300  182.000  96.800  79.000  62.300  67.900  85.500  52.700 

39  51.300  14.200  10.000  8.300  13.700  178.000  95.700  77.500  60.900  66.800  85.000  52.100 

40  49.800  14.100  9.910  8.270  13.300  174.000  94.900  77.000  60.000  66.200  83.500  51800  0 

41  48.100  13.900  9.910  8.160  12.900  171.000  93.600  75.000  59.200  64.800  81.300  " 

42  46.600  13.800  9.910  8.150  12.200  169.000  91.700  74.200  58.300  63.700  80.300  50  600 

43  45.300  13.600  9.830  8.050  11.800  167.000  91.500  73.300  57.800  62.900  78.600 

44  43.500  13.400  9.750  8.040  11.500  163.000  90.600  71.600  57.200  62.300  77.600  49  600        .      <> 

45  42.000  13.300  9.660  7.960  10.900  161.000  89.800  69.900  56.900  61.500  f«'  ' 

46  40.500  13.300  9.600  7.930  10.800  159.000  88.300  68.500  56.400  60.700  PI  tv»  J    Q  <> 

47  38.800  13.100  9.580  7.930  10.600  156.000  87.200  67.100  55.200  60  KO  '*  M  I       ' 

48  37.700  12.900  9.500  7.840  10.300  155.000  86.700  65.000  54.100  59  S» 

49  36.400  12.800  9.470  7.750  10.000  153.000  85.800  63.100  53  500  I     ><  *•'  |      i. 


SlffWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         4900 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MtfCH 


APRIL 


PINEIMJTA  RIVER  AT  EYES  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    DECSC^ 


50 

35.200 

12.700 

9.400 

7.670 

9.540 

152.000 

84.700 

62.000 

52.100 

57.600 

71.100 

46.700 

22.300 

51 

34.000 

12.600 

9.340 

7.600 

9.340 

149.000 

81.800 

61.700 

51.500 

56.400 

69.900 

46.200 

22.100 

52 

32.800 

12.500 

9.200 

7.550 

9.170 

147.000 

80.700 

61.400 

50.100 

54.700 

68.800 

45.900 

21.800 

53 

31.800 

12.300 

9.200 

7.480 

9.060 

144.000 

80.000 

60.300 

49.000 

53.200 

67.500 

45.300 

21.500 

54 

30.300 

12.200 

9.060 

7.420 

9.060 

143.000 

78.700 

59.900 

48.500 

52.000 

64.700 

44.500 

21.400 

55 

29.200 

12.100 

9.000 

7.360 

9.060 

142.000 

77.300 

58.900 

47.600 

50.500 

64.000 

43.600 

21.100 

56 

28.200 

12.000 

8.950 

7.300 

9.030 

140.000 

76.700 

57.800 

46.200 

48.400 

62.600 

42.900 

21.000 

57 

27.100 

11.900 

8.800 

7.250 

8.950 

139.000 

75.300 

56.900 

45.900 

46.400 

61.400 

42.500 

20.800 

58 

26.000 

11.800 

8.720 

7.180 

8.950 

137.000 

73.900 

54.700 

44.400 

45.600 

60.900 

41.900 

20.500 

59 

25.000 

11.600 

8.600 

7.150 

8.750 

135.000 

72.000 

53.500 

43.000 

43.600 

59.800 

41.300 

20.300 

60 

24.000 

11.500 

8.380 

7.020 

8.720 

133.000 

70.800 

52.800 

41.400 

42.500 

58.600 

41.000 

20.100 

61 

22.900 

11.400 

8.100 

6.620 

8.720 

131.000 

69.100 

51.300 

39.900 

41.600 

58.000 

40.300 

19.900 

62 

22.100 

11.300 

7.950 

6.500 

8.440 

130.000 

67.700 

50.100 

38.500 

41.100 

57.100 

39.900 

19.800 

63 

20.900 

11.200 

7.820 

6.420 

8.160 

128.000 

66.500 

49.600 

38.300 

40.400 

55.500 

38.800 

19.500 

64 

20.000 

11.200 

7.700 

6.350 

7.930 

128.000 

65.700 

48.200 

37.600 

39.600 

54.400 

38.700 

19.300 

65 

19.100 

11.000 

7.650 

6.270 

7.820 

126.000 

64.600 

47.600 

35.800 

38.800 

53.200 

38.200 

19.000 

66 

18.200 

10.900 

7.600 

6.230 

7.820 

125.000 

63.700 

47.000 

35.000 

37.700 

51.700 

37.700 

18.700 

67 

17.300 

10.900 

7.590 

6.200 

7.820 

124.000 

61.200 

46.400 

33.700 

37.100 

51.300 

37.500 

18.500 

68 

16.700 

10.800 

7.560 

6.140 

7.700 

123.000 

60.600 

45.600 

32.700 

36.800 

51.000 

37.100 

18.200 

69 

15.900 

10.700 

7.480 

6.090 

7.700 

122.000 

60.000 

45.000 

32.200 

36.000 

49.800 

36.500 

17.800 

70 

15.300 

10.600 

7.420 

6.050 

7.650 

121.000 

58.600 

43.200 

31.500 

35.400 

48.600 

36.300 

17.600 

71 

14.600 

10.500 

7.350 

5.970 

7.400 

118.000 

57.200 

42.100 

30.400 

34.500 

48.300 

35.500 

17.300 

72 

14.000 

10.400 

7.250 

5.950 

7.220 

117.000 

55.500 

41.200 

30.000 

33.700 

46.700 

35.100 

17.100 

73 

13.400 

10.300 

7.210 

5.890 

7.140 

116.000 

54.800 

40.200 

29.600 

33.100 

46.200 

34.500 

16.800 

74 

12.900 

10.100 

7.150 

5.830 

7.140 

114.000 

52.500 

39.000 

28.500 

32.600 

45.000 

34.200 

16.600 

75 

12.400 

9.950 

7.100 

5.800 

7.030 

113.000 

51.000 

37.900 

27.600 

31.800 

44.200 

33.800 

16.400 

76 

11.900 

9.800 

7.020 

5.780 

7.020 

111.000 

49.800 

37.100 

27.000 

30.000 

43.300 

33.600 

16.100 

77 

11.400 

9.630 

7.000 

5.750 

7.000 

110.000 

48.700 

36.200 

26.400 

29.200 

42.700 

33.100 

16.000 

78 

10.900 

9.500 

6.910 

5.630 

6.940 

109.000 

47.900 

35.400 

25.700 

28.700 

41.300 

32.800 

15.700 

79 

10.600 

9.400 

6.850 

5.550 

6.880 

107.000 

47.000 

34.600 

25.300 

28.100 

40.600 

32.600 

15.400 

80 

10.300 

9.230 

6.800 

5.490 

6.850 

106.000 

46.400 

34.000 

25.000 

27.700 

39.100 

32.300 

15.300 

81 

9.910 

9.100 

6.750 

5.410 

6.570 

104.000 

45.900 

33.400 

24.300 

26.900 

38.400 

32.000 

15.100 

82 

9.630 

9.000 

6.680 

5.410 

6.430 

102.000 

45.000 

32.800 

23.800 

26.200 

37.900 

31.200 

14.900 

83 

9.340 

8.890 

6.630 

5.400 

6.200 

100.000 

44.100 

32.300 

23.100 

25.300 

37.700 

30.600 

14.700 

84 

9.150 

8.700 

6.570 

5.280 

6.090 

98.800 

43.000 

30.300 

22.900 

24.600 

37.200 

30.000 

14.500 

8S 

8.980 

8.600 

6.540 

5.130 

5.920 

95.400 

42.200 

29.200 

22.300 

23.800 

36.200 

29.400 

14.300 

86 

8.750 

8.500 

6.480 

4.990 

5.800 

91.200 

41.100 

27.900 

21.400 

23.100 

35.000 

29.200 

14.200 

87 

8.500 

8.400 

6.400 

4.930 

5.630 

88.700 

38.800 

25.200 

20.400 

22.800 

34.000 

28.300 

13.800 

88 

8.160 

8.300 

6.340 

4.870 

5.490 

84.400 

36.200 

21.500 

19.800 

21.400 

32.000 

27.600 

13.500 

89 

7.930 

8.180 

6.260 

4.820 

5.110 

79.300 

35.100 

20.200 

19.100 

20.300 

31.100 

27.000 

13.200 

90 

7.700 

8.100 

6.170 

4.780 

4.970 

77.300 

34.500 

19.400 

18.000 

19.900 

30.200 

26.800 

12.900 

91 

7.420 

8.000 

6.050 

4.730 

4.820 

75.800 

33.500 

18.900 

17.100 

18.600 

29.400 

26.200 

12.700 

92 

7.140 

7.930 

5.850 

4.670 

4.780 

73.800 

30.800 

18.200 

16.100 

17.500 

28.800 

25.500 

12.300 

93 

6.880 

7.820 

5.690 

4.640 

4.730 

69.600 

29.400 

17.100 

15.600 

16.700 

27.600 

24.800 

12.000 

94 

6.480 

7.720 

5.580 

4.610 

4.680 

64.600 

27.900 

16.700 

14.300 

15.100 

26.600 

24.200 

11.700 

95 

6.170 

7.500 

5.440 

4.580 

4.500 

60.500 

25.700 

16.200 

13.600 

14.600 

25.500 

23.200 

11.300 

96 

5.830 

6.990 

5.320 

4.470 

4.380 

56.100 

23.200 

15.700 

13.300 

14.200 

24.900 

22.200 

10.900 

97 

5.450 

6.540 

5.240 

4.250 

4.300 

49.600 

22.000 

14.900 

11.900 

13.800 

24.100 

21.200 

10.400 

9B 

4.970 

6.230 

5.100 

4.150 

4.000 

44.900 

19.800 

14.000 

11.300 

12.600 

23.300 

17.700 

9.400 

99 

4.620 

5.970 

5.010 

3.900 

3.890 

40.700 

16.900 

13.000 

9.710 

8.680 

22.100 

15.200 

8.550 

100 

3.810 

5.780 

4.930 

3.810 

3.830 

32.400 

16.400 

12.300 

8.860 

8.280 

20.000 

13.900 

8.100 

KEAN     58.400        13.462 


9.301 


7.515        34.187      165.247        95.221        76.908        64.817        73.714        79.099        53.971        23.776 


SLM4ARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS          04FB001  ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  ATTAWAPISKAT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:       24200 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH            APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  0CTO3ER  KXBBER  DE3€F 

0  1720.000  195.000  117.000  90.300  720.000  1720.000  1440.000  1120.000  736.000  830.000  742.000  753.000  356.000 

1  1230.000  176.000  111.000  86.900  419.000  1640.000  1410.000  1090.000  697.000  804.000  722.000  699.000  322. OOC 

2  1060.000  167.000  105.000  83.500  278.000  1500.000  1370.000  1060.000  668.000  764.000  719.000  597.000  3C1.XC 

3  839.000  160.000  102.000  79.900  229.000  1310.000  1350.000  963.000  646.000  753.000  716.000  570.000  230.000 

4  816.000  156.000  101.000  76.700  213.000  1260.000  1270.000  934.000  626.000  722.000  708.000  538.000  263. OOC 

5  760.000  151.000  99.100  75.300  193.000  1230.000  1240.000  883.000  597.000  697.000  702.000  522.000  253.000 

6  719.000  145.000  98.300  73.100  185.000  1200.000  1230.000  833.000  566.000  672.000  697.000  506.000  244.000 

7  702.000  142.000  97.100  71.400  165.000  1160.000  1220.000  765.000  549.000  648.000  685.000  490.000  237.000 

8  677.000  139.000  96.600  70.500  156.000  1140.000  1210.000  719.000  538.000  617.000  668.000  481.000  231. OOC 

9  648.000  137.000  95.400  69.900  148.000  1110.000  1150.000  708.000  530.000  595.000  654.000  470.000  227.000 

10  623.000  134.000  95.100  69.300  144.000  1080.000  1130.000  687.000  510.000  572.000  634.000  467.000  222. OOC 

11  599.000  133.000  94.000  68.500  131.000  1050.000  1090.000  659.000  504.000  558.000  606.000  459.000 

12  572.000  131.000  93.400  68.000  119.000  1010.000  1040.000  643.000  496.000  547.000  589.000  456.000  215.000 

13  548.000  129.000  92.000  67.700  116.000  976.000  991.000  631.000  481.000  538.000  572.000  445.000  213.000 

14  530.000  127.000  91.000  67.400  109.000  932.000  934.000  623.000  473.000  524.000  560.000  439.000  209.000 

15  507.000  126.000  90.200  67.000  104.000  907.000  882.000  618.000  459.000  507.000  542.000  429.000  2C7.000 

16  490.000  125.000  89.500  66.500  100.000  883.000  832.000  606.000  450.000  498.000  527.000  416.000 

17  473.000  124.000  88.900  66.300        96.800  850.000  818.000  597.000  436.000  487.000  510.000  408.000  200.000 

18  456.000  123.000  88.300  66.000       95.000  843.000  801.000  539.000  430.000  470.000  501.000  399.000  196.000 

19  442.000  122.000  87.700  65.800        93.200  838.000  785.000  575.000  428.000  453.000  496.000  395.000  195.000 

20  428.000  121.000  87.000  65.400        90.900  833.000  767.000  564.000  425.000  447.000  493.000  388.000  193.000 

21  413.000  119.000  86.400  65.100        89.100  824.000  745.000  550.000  422.000  445.000  484.000  382.000  191.000 

22  399.000  119.000  86.000  65.000       86.900  821.000  728.000  532.000  416.000  439.000  474.000  372.000  138.000 

23  387.000  117.000  85.500  64.600        83.800  816.000  719.000  525.000  409.000  430.000  464.000  363.000  134.000 

24  377.000  117.000  85.000  64.300       82.100  810.000  715.000  509.000  405.000  422.000  447.000  357.000  1S3.0CC 

25  368.000  116.000  84.500  64.100        81.000  801.000  708.000  499.000  399.000  416.000  433.000  346.000  130.000 

26  358.000  115.000  84.100  64.000        79.600  793.000  702.000  490.000  388.000  405.000  419.000  338.000  177.000 

27  348.000  115.000  84.000  63.700        78.200  787.000  697.000  480.000  378.000  396.000  408.000  331.000  176.000 

28  337.000  114.000  83.300  63.700        76.200  776.000  691.000  473.000  374.000  385.000  393.000  323.000  175.000 

29  328.000  114.000  82.700  63.100        75.000  769.000  683.000  463.000  368.000  377.000  387.000  317.000  172.000 

30  320.000  113.000  82.100  63.100        74.200  750.000  672.000  450.000  362.000  374.000  384.000  311.000  170.000 

31  311.000  112.000  81.900  62.900        73.600  744.000  663.000  442.000  359.000  362.000  381.000  311.000  166.000 

32  303.000  112.000  81.500  62.700        72.500  731.000  667.000  433.000  354.000  351.000  379.000  306.000  167.000 

33  292.000  111.000  81.000  62.300        70.200  725.000  651.000  422.000  348.000  345.000  377.000  303.000  165.000 

34  283.000  110.000  80.800  62.300        69.500  710.000  648.000  416.000  344.000  337.000  3TVCO0  297.000  163.000 

35  276.000  109.000  80.400  62.200        68.000  705.000  640.000  413.000  340.000  333.000  374.000  292.000  161.000 

36  270.000  109.000  80.000  61.700        66.500  697.000  630.000  405.000  331.000  330.000  366.000  287.000  160.000 

37  262.000  108.000  79.700  61.600        66.000  685.000  623.000  399.000  326.000  326.000  365.000  S3. 000  >> 

38  256.000  108.000  79.000  61.400        65.100  677.000  621.000  396.000  323.000  323.000  360.000  MO.  000  0 

39  251.000  107.000  79.000  61.100        64.000  671.000  613.000  394.000  320.000  317.000  354.000  2 77 .000 

40  245.000  106.000  78.500  60.900        62.300  663.000  606.000  391.000  320.000  314.000  347.000  275.000  " 

41  238.000  105.000  78.200  60.600        61.000  648.000  595.000  385.000  317.000  311.000  337.000  273.000 

42  231.000  105.000  77.700  60.500        60.200  645.000  583.000  382.000  314.000  306.000  331.000  2*0  .COO  >« 

43  225.000  104.000  77.600  60.200        60.000  629.000  569.000  377.000  311.000  300.000  331.000  267.000  " 

44  217.000  104.000  77.000  60.000        59.200  623.000  564.000  374.000  306.000  294.000  '.       >  •  "  0.00 

45  210.000  103.000  76.700  60.000        59.000  612.000  555.000  371.000  300.000  289.000  L       >< 

46  201.000  103.000  76.400  59.600        58.600  600.000  549.000  365.000  292.000  283.000  320.000  257  COO 

47  195.000  102.000  75.900  59.500        58.500  589.000  541.000  362.000  289.000  274.000  07.00  0  0 

48  190.000  102.000  75.800  59.300        58.300  575.000  534.000  360.000  283.000  269.000  0  •4.001 

49  183.000  101.000  75.300  59.200        57.800  564.000  524.000  360.000  277.000  262  000  303  000  248  000 
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154.000 

99.000 

74.200 

58.100 
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515.000 

484.000 

343.000 
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159.000 
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479.000 

339.000 

267.000 

240.000 

270.000 
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153.000 

98.300 

73.600 

57.800 

56.100 

498.000 

467.000 

331.000 

262.000 

234.000 

263.000 

SLM-WRY  TABLE  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS  04FB001  ATTAWAPISXAT  RIVER  BELOW  ATTAWAPISKAT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:       24200 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  ALCUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NCVEH3ER  DECEM3ER 

50  177.000  101.000  75.000  58.900  57.600  545.000  515.000  354.000  275.000  252.000  294.000  246.000  143.000 

51  172.000  100.000  74.600  58.600  57.500  532.000  504.000  351.000  274.000  248.000  286.000  242.000  142.000 

237.000  141.000 

232.000  140.000 

228.000  139.000 

222.000  138.000 

56  149.000  97.800  73.100  57.500  55.800  473.000  462.000  328.000  259.000  225.000  256.000  217.000  137.000 

57  143.000  97.100  72.500  57.400  55.800  462.000  456.000  322.000  257.000  217.000  254.000  209.000  136.000 

58  138.000  96.600  72.200  56.900  55.200  453.000  453.000  312.000  255.000  206.000  251.000  203.000  135.000 

59  133.000  96.000  71.900  56.700  54.900  430.000  450.000  311.000  253.000  201.000  250.000  200.000  134.000 

60  130.000  95.400  71.800         6.600  54.900  422.000  445.000  303.000  248.000  196.000  247.000  195.000  133.000 

61  126.000  94.600  71.400  56.300  54.500  411.000  433.000  294.000  244.000  192.000  245.000  193.000  132.000 

62  123.000  94.000  71.000  56.100  54.300  399.000  428.000  289.000  239.000  187.000  236.000  191.000  130.000 

63  121.000  94.000  70.800  56.000  54.100  385.000  416.000  283.000  234.000  176.000  230.000  190.000  129.000 

64  118.000  93.200  70.300  55.800  54.100  377.000  404.000  278.000  233.000  173.000  228.000  189.000  128.000 

65  115.000  92.600  69.900  55.400  53.800  370.000  399.000  276.000  230.000  171.000  223.000  189.000  127.000 

66  113.000  92.000  69.700  55.000  53.500  351.000  385.000  271.000  225.000  169.000  216.000  187.000  125.000 

67  110.000  91.700  69.100  54.800  53.500  340.000  371.000  269.000  220.000  167.000  210.000  186.000  124.000 

68  107.000  91.200  68.500  54.400  53.200  328.000  362.000  264.000  216.000  165.000  201.000  184.000  123.000 

69  104.000  90.600  68.200  54.100  53.000  317.000  357.000  261.000  213.000  164.000  187.000  183.000  122.000 

70  101.000  90.300  67.400  53.700  52.900  311.000  351.000  260.000  207.000  158.000  179.000  180.000  121.000 

71  99.000  89.700  66.800  53.300  52.700  300.000  349.000  255.000  202.000  150.000  173.000  179.000  119.000 

72  96.600  89.000  66.300  53.000  52.500  294.000  343.000  253.000  201.000  144.000  172.000  178.000  118.000 

73  94.000  88.600  65.700  52.700  52.400  286.000  335.000  248.000  196.000  135.000  169.000  176.000  118.000 

74  91.700  87.900  65.200  52.300  52.100  279.000  330.000  244.000  192.000  131.000  158.000  175.000  117.000 

75  89.000  87.500  64.600  51.800  52.000  275.000  320.000  243.000  187.000  128.000  166.000  173.000  116.000 

76  86.100  86.400  64.000  51.400  52.000  264.000  314.000  240.000  182.000  126.000  165.000  170.000  114.000 

77  83.500  85.800  63.300  51.000  51.800  259.000  306.000  236.000  179.000  124.000  163.000  168.000  113.000 

78  81.000  84.800  62.700  50.700  51.500  254.000  297.000  233.000  177.000  123.000  162.000  165.000  112.000 

79  79.000  84.100  62.000  50.400  51.300  252.000  294.000  232.000  173.000  122.000  161.000  163.000  112.000 

80  76.500  83.300  61.700  50.100  51.000  247.000  289.000  230.000  169.000  121.000  160.000  160.000  110.000 

81  74.500  82.400  61.000  49.800  51.000  238.000  286.000  229.000  164.000  120.000  159.000  156.000  109.000 

82  72.200  81.600  60.000  49.600  50.600  229.000  279.000  227.000  161.000  119.000  156.000  151.000  108.000 

83  70.500  80.500  59.500  49.600  50.300  222.000  278.000  225.000  156.000  118.000  150.000  148.000  107.000 

84  68.500  79.600  58.600  49.300  50.000  215.000  275.000  222.000  153.000  115.000  137.000  146.000  106.000 

85  66.300  78.700  57.800  49.300  49.800  200.000  270.000  220.000  150.000  113.000  132.000  141.000  105.000 

86  64.600  77.300  56.900  49.200  49.400  193.000  267.000  217.000  143.000  110.000  131.000  137.000  104.000 

87  62.900  76.500  56.100  48.600  49.300  182.000  260.000  214.000  140.000  108.000  130.000  135.000  103.000 

88  61.400  75.000  55.200  48.000  48.700  174.000  257.000  209.000  135.000  105.000  126.000  133.000  102.000 

89  59.800  73.600  54.400  47.600  48.000  164.000  251.000  203.000  129.000  104.000  121.000  132.000  101.000 

90  58.400  72.800  53.500  46.600  47.600  156.000  244.000  201.000  125.000  101.000  114.000  128.000  100.000 

91  57.200  71.100  52.700  44.700  46.900  150.000  241.000  198.000  123.000  100.000  113.000  124.000  98.500 

92  55.900  69.900  51.800  43.300  46.700  145.000  228.000  192.000  122.000  98.200  108.000  123.000  97.100 
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97 
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98 
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52.100 
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34.000 
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98.000 
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102.000 

78.100 
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109.000 

73.100 

99 

41.600 

48.700 

38.200 

33.400 

39.900 

83.000 

153.000 

115.000 
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MEAN  270.353 

102.897 

74.635 

58.337 

82.023 

580.324 

576.263 

402.653 

304.555 

298.438 

325.364 

272.244 

153.900 

SIHWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS          04FC001          ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  MUKETEI  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:       36000 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH           APRIL           MAY           JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVEM3E?  y.^GE? 

0  3110.000  255.000  150.000  111.000     1010.000  3110.000  1970.000  1610.000  1350.000  1160.000  1290.000  1190.000  476. XC 

1  1700.000  234.000  140.000  108.000  810.000  2520.000  1870.000  1550.000  1260.000  1060.000  1250.000  1050.000  Hi  XX 

2  1390.000  221.000  136.000  105.000  623.000  2270.000  1830.000  1390.000  1170.000  977.000  1210.000  923.000  399.00C 

3  1250.000  211.000  132.000  103.000  520.000  2040.000  1780.000  1300.000  1120.000  966.000  1110.000  826.000  382  30C 

4  1140.000  201.000  130.000  101.000  476.000  1980.000  1700.000  1180.000  994.000  951.000  1080.000  801.000  365. OOC 

5  1080.000  193.000  127.000  98.800  390.000  1930.000  1480.000  1070.000  951.000  940.000  1080.000  772.000  35]  KM 

6  1020.000  188.000  126.000  93.400  326.000  1830.000  1360.000  946.000  929.000  932.000  1050.000  748.000  iW.OOC 

7  976.000  185.000  124.000  90.600  280.000  1730.000  1280.000  905.000  909.000  917.000  1020.000  726.000  32S.30C 

8  946.000  181.000  122.000  88.600  249.000  1680.000  1160.000  881.000  895.000  903.000  985.000  708.000  320. OOC 

9  918.000  177.000  121.000  87.800  220.000  1610.000  1110.000  871.000  867.000  883.000  976.000  670.000  310.000 

10  895.000  173.000  119.000  85.800  205.000  1570.000  1090.000  850.000  813.000  864.000  963.000  650.000  305. OOC 

11  864.000  170.000  118.000  85.000  193.000  1550.000  1080.000  844.000  750.000  855.000  949.000  635.000  299. OOC 

12  835.000  167.000  115.000  83.800  183.000  1510.000  1060.000  838.000  699.000  835.000  926.000  617.000  292.000 

13  810.000  164.000  114.000  82.700  170.000  1470.000  1050.000  821.000  677.000  820.000  903.000  609.000  236.000 

14  783.000  163.000  113.000  81.300  159.000  1430.000  1030.000  810.000  654.000  816.000  869.000  597.000  230.000 

15  759.000  160.000  112.000  80.400  147.000  1400.000  1020.000  801.000  636.000  807.000  836.000  539.000  278.000 

16  733.000  159.000  110.000  79.600  140.000  1380.000  1010.000  787.000  626.000  796.000  813.000  530.000  272.000 

17  708.000  157.000  108.000  79.300  132.000  1350.000  991.000  773.000  617.000  782.000  783.000  570.000  266.000 

18  685.000  156.000  108.000  78.700  122.000  1330.000  968.000  767.000  607.000  763.000  756.000  561.000  263.000 

19  655.000  154.000  106.000  78.200  118.000  1310.000  963.000  762.000  595.000  742.000  744.000  550.000  261.000 

20  630.000  153.000  105.000  77.600  110.000  1290.000  956.000  756.000  583.000  708.000  733.000  540.000  256.000 

21  610.000  151.000  103.000  77.000  106.000  1270.000  949.000  751.000  572.000  695.000  728.000  530.000  253.000 

22  592.000  150.000  102.000  76.700       99.100  1250.000  940.000  742.000  551.000  680.000  722.000  518.000  251.000 

23  577.000  149.000  101.000  76.200       97.700  1240.000  924.000  728.000  544.000  660.000  713.000  507.000  248.000 

24  561.000  147.000  100.000  76.000       96.800  1190.000  922.000  716.000  532.000  643.000  705.000  501.000  245.000 

25  538.000  144.000  99.100  75.600        96.000  1180.000  917.000  705.000  527.000  626.000  699.000  490.000  241.000 

26  524.000  143.000  96.800  75.300       95.700  1160.000  909.000  694.000  521.000  610.000  688.000  481.000  236.000 

27  510.000  142.000  98.000  75.000        95.700  1150.000  903.000  670.000  515.000  606.000  674.000  475.000  234. OOC 

28  496.000  140.000  97.000  74.800        92.000  1130.000  897.000  658.000  510.000  595.000  668.000  462.000  229.000 

29  483.000  139.000  96.300  74.500        88.000  1120.000  892.000  640.000  504.000  580.000  651.000  453.000 

30  470.000  138.000  96.000  74.200        85.000  1100.000  878.000  615.000  498.000  561.000  645.000  445.000  0 

31  456.000  137.000  95.000  74.000        82.100  1090.000  869.000  603.000  493.000  544.000  634.000  433.000  220.000 

32  441.000  136.000  94.300  73.600        79.300  1080.000  858.000  581.000  487.000  530.000  622.000  425.000 

33  428.000  135.000  93.700  73.300        78.000  1070.000  850.000  567.000  484.000  524.000  617.000  416.000  .   -    " 

34  411.000  133.000  93.200  72.800        77.500  1060.000  844.000  558.000  480.000  520.000  612.000  408.000 

35  396.000  132.000  93.000  72.500        76.000  1050.000  833.000  547.000  473.000  510.000  603.000  395.000 

36  385.000  130.000  92.000  72.000        73.900  1040.000  827.000  538.000  465.000  510.000  590.000  388.000 

37  372.000  129.000  91.500  71.500        73.600  1030.000  821.000  532.000  453.000  501.000  589.000  385.000 

38  360.000  128.000  90.900  71.100        73.600  1010.000  810.000  524.000  443.000  493.000  583.000  382.000 

39  345.000  127.000  90.000  70.800        73.300  1000.000  796.000  520.000  440.000  484.000  576.000  374.000  0     0 

40  334.000  126.000  90.000  70.500        72.500      991.000  790.000  513.000  425.000  481.000  572 .000  3T?  l\V  •     D 

41  320.000  125.000  89.500  70.200        71.400      9BO.OO0  780.000  507.000  413.000  476.000  571.000  365.000  •     " 
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>• 

47 

261.000 

119.000 

86.900 

68.200 

68.000 

917.000 

'       i« 

4"       II 

44.      II 

0 

o 

|| 

252.000 

118.000 

86.000 

68.000 

68.000 

910.000 

714  000 

464.000 
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433  000 

0 

0 

'« 
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243.000 

117.000 
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APRIL 


►WY 


JUNE 


JULY 


ALGUST      SEPTMER    OCTOBER    NCVB-6ER    DBBGER 


50 

233.000 

116.000 

85.200 

67.500 

67.100 

886.000 

700.000 

450.000 

345.000 

413.000 

475.000 

314.000 

178.000 

51 

223.000 

115.000 

85.000 

67.100 

66.500 

874.000 

686.000 

447.000 

340.000 

402.000 

453.000 

309.000 

177.000 

52 

215.000 

115.000 

84.500 

66.500 

66.000 

864.000 

677.000 

440.000 

340.000 

391.000 

433.000 

306.000 

174.000 

53 

207.000 

114.000 

84.000 

66.300 

65.700 

853.000 

660.000 

436.000 

337.000 

372.000 

419.000 

300.000 

173.000 

54 

198.000 

113.000 

84.000 

66.000 

65.700 

846.000 

649.000 

428.000 

334.000 

357.000 

402.000 

300.000 

171.000 

55 

191.000 

112.000 

83.500 

66.000 

65.400 

835.000 

631.000 

425.000 

331.000 

343.000 

396.000 

294.000 

170.000 

56 

184.000 

111.000 

83.000 

65.400 

65.100 

821.000 

623.000 

419.000 

323.000 

328.000 

391.000 

290.000 

168.000 

57 

177.000 

110.000 

82.400 

65.000 

65.100 

817.000 

614.000 

411.000 

317.000 

283.000 

388.000 

288.000 

168.000 

53 

170.000 

110.000 

82.000 

64.600 

65.100 

799.000 

597.000 

404.000 

306.000 

272.000 

379.000 

282.000 

166.000 

59 

164.000 

109.000 

81.600 

64.200 

65.100 

782.000 

592.000 

394.000 

298.000 

257.000 

351.000 

278.000 

164.000 

eo 

159.000 

108.000 

81.000 

64.000 

65.000 

770.000 

586.000 

391.000 

294.000 

250.000 

340.000 

275.000 

163.000 

61 

152.000 

107.000 

80.700 

64.000 

64.600 

756.000 

578.000 

382.000 

292.000 

238.000 

320.000 

270.000 

161.000 

62 

147.000 

106.000 

80.000 

63.700 

64.000 

740.000 

566.000 

377.000 

285.000 

226.000 

314.000 

268.000 

159.000 

63 

143.000 

105.000 

79.300 

63.500 

63.700 

720.000 

558.000 

368.000 

277.000 

220.000 

311.000 

263.000 

158.000 

64 

139.000 

104.000 

78.700 

63.100 

63.100 

700.000 

541.000 

365.000 

272.000 

212.000 

309.000 

260.000 

157.000 

65 

135.000 

103.000 

78.000 

63.000 

62.600 

680.000 

532.000 

361.000 

266.000 

205.000 

306.000 

255.000 

155.000 

66 

131.000 

103.000 

77.500 

63.000 

62.000 

665.000 

527.000 

351.000 

258.000 

198.000 

303.000 

252.000 

153.000 

67 

126.000 

102.000 

77.000 

62.900 

62.000 

646.000 

516.000 

348.000 

250.000 

197.000 

300.000 

249.000 

151.000 

68 

122.000 

101.000 

76.000 

62.600 

62.000 

635.000 

508.000 

343.000 

246.000 

189.000 

299.000 

245.000 

151.000 

69 

118.000 

100.000 

75.300 

62.600 

61.700 

620.000 

503.000 

331.000 

235.000 

183.000 

297.000 

242.000 

149.000 

70 

114.000 

99.700 

74.500 

62.500 

61.500 

596.000 

501.000 

326.000 

230.000 

174.000 

294.000 

239.000 

148.000 

71 

110.000 

99.000 

73.500 

62.300 

61.400 

583.000 

495.000 

318.000 

219.000 

162.000 

289.000 

236.000 

146.000 

72 

108.000 

98.000 

71.900 

62.000 

60.900 

578.000 

484.000 

314.000 

209.000 

150.000 

282.000 

233.000 

145.000 

73 

105.000 

97.000 

69.900 

62.000 

60.000 

569.000 

479.000 

311.000 

202.000 

145.000 

276.000 

230.000 

144.000 

74 

101.000 

96.000 

69.000 

61.200 

60.000 

552.000 

475.000 

306.000 

189.000 

145.000 

266.000 

227.000 

143.000 

75 

98.000 

95.000 

68.500 

60.300 

60.000 

524.000 

467.000 

303.000 

179.000 

142.000 

259.000 

224.000 

142.000 

76 

95.700 

94.000 

68.000 

59.700 

59.700 

487.000 

459.000 

303.000 

176.000 

138.000 

254.000 

221.000 

140.000 

77 

92.300 

92.000 

67.400 

58.900 

59.000 

470.000 

453.000 

300.000 

172.000 

130.000 

250.000 

220.000 

139.000 

78 

89.200 

91.000 

66.500 

57.000 

57.500 

439.000 

446.000 

297.000 

167.000 

126.000 

243.000 

215.000 

138.000 

79 

86.400 

89.200 

66.000 

56.000 

56.900 

430.000 

439.000 

294.000 

162.000 

122.000 

230.000 

213.000 

137.000 

ao 

84.000 

87.800 

65.400 

55.000 

56.600 

402.000 

436.000 

292.000 

160.000 

117.000 

216.000 

211.000 

136.000 

e: 

81.800 

86.000 

65.000 

54.400 

56.400 

380.000 

430.000 

286.000 

155.000 

115.000 

194.000 

208.000 

134.000 

82 

79.600 

85.000 

64.600 

54.000 

55.800 

368.000 

425.000 

282.000 

152.000 

114.000 

184.000 

202.000 

133.000 

83 

77.900 

83.500 

64.000 

53.700 

55.200 

349.000 

419.000 

275.000 

151.000 

113.000 

173.000 

198.000 

132.000 

84 

76.000 

82.000 

63.500 

53.500 

54.700 

330.000 

416.000 

271.000 

148.000 

112.000 

162.000 

196.000 

131.000 

85 

74.000 

80.700 

62.600 

53.500 

54.400 

306.000 

410.000 

263.000 

144.000 

111.000 

158.000 

190.000 

130.000 

86 

72.500 

79.300 

62.000 

53.200 

54.100 

285.000 

405.000 

254.000 

140.000 

110.000 

153.000 

187.000 

127.000 

87 

70.200 

78.000 

61.200 

53.200 

54.000 

274.000 

398.000 

242.000 

139.000 

110.000 

137.000 

181.000 

125.000 

-88 

68.500 

76.500 

60.500 

52.000 

53.800 

261.000 

391.000 

232.000 

137.000 

108.000 

126.000 

176.000 

123.000 

89 

67.000 

75.000 

60.000 

50.400 

53.500 

238.000 

390.000 

220.000 

135.000 

98.300 

117.000 

173.000 

120.000 

90 

65.400 

74.000 

58.900 

46.500 

53.200 

224.000 

385.000 

217.000 

134.000 

95.100 

108.000 

167.000 

117.000 

91 

64.500 

72.800 

57.500 

45.900 

53.000 

210.000 

377.000 

212.000 

131.000 

91.700 

106.000 

159.000 

113.000 

92 

63.100 

71.600 

56.600 

45.500 

51.800 

187.000 

370.000 

210.000 

128.000 

85.800 

106.000 

149.000 

110.000 

93 

62.000 

70.800 

54.500 

45.200 

50.700 

167.000 

351.000 

207.000 

124.000 

82.300 

105.000 

145.000 

105.000 

94 

60.300 

68.000 

52.700 

45.000 

50.000 

147.000 

343.000 

202.000 

121.000 

81.600 

105.000 

141.000 

97.100 

96 

58.00T 

63.700 

51.300 

44.800 

49.400 

128.000 

326.000 

195.000 

117.000 

80.700 

103.000 

94.300 

61.400 

96 

55.200 

61.400 

50.500 

44.700 

48.500 

110.000 

309.000 

187.000 

109.000 

79.300 

99.100 

85.500 

56.900 

97 

53.500 

59.200 

49.600 

44.500 

48.000 

97.700 

296.000 

182.000 

100.000 

78.700 

87.100 

79.900 

53.000 

96 

50.700 

56.600 

48.400 

43.600 

47.000 

83.000 

277.000 

172.000 

94.900 

77.500 

82.500 

73.600 

49.000 

99 

46.200 

54.900 

47.900 

43.300 

45.700 

63.700 

255.000 

168.000 

85.800 

76.000 

78.500 

67.400 

45.900 

00 

43.300 

53.500 

46.700 

43.300 

43.600 

56.100 

231.000 

164.000 

80.500 

73.100 

76.300 

64.000 

43.900 
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PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


LAKE  ST.  JOSEW  OUTFLOW  TO  ALBANY  RIVER 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER     NCSB6ES    Z~^B€E? 


0 

541.000 

345.000 

161.000 

142.000 

146.000 

365.000 

541.000 

493.000 

518.000 

377.000 

379.000 

294.000 

:-::  :■:•: 

1 

365.000 

161.000 

143.000 

136.000 

142.000 

309.000 

459.000 

445.000 

334.000 

314.000 

345.000 

277.000 

242. OOC 

2 

306.000 

135.000 

113.000 

128.000 

138.000 

237.000 

422.000 

402.000 

279.000 

280.000 

328.000 

239.000 

::■:  :■:•: 

3 

277.000 

127.000 

110.000 

116.000 

122.000 

187.000 

416.000 

382.000 

264.000 

270.000 

277.000 

222.000 

202  SOt 

4 

254.000 

122.000 

107.000 

113.000 

120.000 

180.000 

388.000 

377.000 

245.000 

257.000 

266.000 

217.000 

177.00C 

5 

224.000 

118.000 

104.000 

112.000 

116.000 

164.000 

365.000 

371.000 

194.000 

236.000 

246.000 

213.000 

:~   '•: 

6 

200.000 

115.000 

94.900 

108.000 

114.000 

154.000 

328.000 

362.000 

178.000 

204.000 

214.000 

205.000 

167.000 

7 

177.000 

113.000 

93.200 

104.000 

109.000 

146.000 

314.000 

311.000 

173.000 

184.000 

209.000 

193.000 

154  XC 

8 

166.000 

109.000 

90.600 

102.000 

106.000 

142.000 

309.000 

306.000 

166.000 

184.000 

195.000 

173.000 

L4K  jX 

9 

157.000 

106.000 

87.500 

98.500 

102.000 

137.000 

306.000 

297.000 

161.000 

174.000 

171.000 

153  DOC 

127.000 

10 

145.000 

98.000 

83.500 

86.900 

100.000 

107.000 

300.000 

294.000 

159.000 

162.000 

170.000 

123.000 

124.000 

11 

135.000 

98.000 

80.100 

80.700 

100.000 

100.000 

289.000 

289.000 

153.000 

149.000 

163.000 

119.000 

123. OOC 

12 

125.000 

97.100 

79.000 

77.600 

97.700 

97.400 

280.000 

286.000 

148.000 

141.000 

153.000 

Hi  :■•: 

117.000 

13 

118.000 

96.600 

78.200 

76.700 

92.300 

91.200 

259.000 

277.000 

138.000 

129.000 

119.000 

113.000 

IK  :o: 

14 

114.000 

95.100 

77.300 

76.200 

78.200 

81.800 

255.000 

264.000 

135.000 

127.000 

113.000 

111.000 

115.000 

15 

110.000 

91.700 

77.300 

75.900 

75.600 

76.500 

245.000 

261.000 

133.000 

126.000 

95.100 

100.000 

113.000 

16 

105.000 

84.100 

76.700 

75.300 

74.800 

68.500 

235.000 

259.000 

130.000 

115.000 

86.700 

97  ttt 

112.000 

17 

100.000 

80.700 

75.900 

74.800 

74.200 

67.400 

217.000 

255.000 

120.000 

112.000 

85.200 

93.400 

110.000 

18 

97.100 

79.600 

75.600 

73.900 

73.100 

66.500 

217.000 

251.000 

114.000 

103.000 

83.300 

90.600 

105. OOC 

19 

93.200 

77.900 

75.000 

73.100 

70.200 

65.700 

200.000 

245.000 

111.000 

96.300 

83.000 

-<   ii 

100.000 

20 

86.900 

77.600 

74.500 

72.500 

68.800 

64.000 

177.000 

201.000 

108.000 

95.100 

80.100 

85.200 

99  40C 

21 

83.300 

77.300 

73.900 

70.800 

67.700 

63.700 

167.000 

183.000 

106.000 

88.900 

70.500 

82.400 

98  000 

22 

79.600 

77.300 

73.100 

69.700 

66.300 

63.100 

164.000 

180.000 

105.000 

85.000 

64.300 

80.400 

■    tv« 

23 

77.300 

76.700 

71.400 

66.800 

65.100 

62.600 

160.000 

176.000 

102.000 

84.100 

61.400 

7B   4." 

85.90C 

24 

76.200 

71.400 

69.100 

66.000 

63.400 

62.300 

150.000 

172.000 

99.700 

81.800 

60.600 

77.600 

78.700 

25 

74.200 

69.900 

66.800 

65.400 

62.900 

61.700 

144.000 

168.000 

97.100 

78.400 

58.300 

77    " 

77.900 

26 

71.400 

66.500 

66.000 

64.800 

62.000 

61.400 

136.000 

165.000 

95.700 

75.900 

57.800 

67.700 

77.300 

27 

68.200 

64.000 

65.400 

63.700 

60.900 

60.900 

112.000 

162.000 

94.600 

73.600 

56.900 

66.000 

•.  n 

28 

66.500 

62.300 

64.300 

62.900 

60.600 

60.600 

99.100 

158.000 

90.600 

70.500 

56.400 

: ■  ■   4.. 

H  xv 

29 

64.300 

61.700 

62.900 

62.000 

60.300 

60.300 

92.600 

156.000 

85.500 

68.000 

S     90 

62.300 

H    u 

H 

63.100 

61.400 

62.300 

61.200 

60.300 

59.500 

82.100 

154.000 

82.100 

66.300 

54.700 

I   BO 

$4. arc 

31 

62.300 

60.900 

61.700 

60.600 

59.500 

59.000 

74.200 

148.000 

76.500 

63.700 

53.200 

58  300 

63.400 

32 

61.400 

58.600 

60.900 

60.300 

59.500 

57.800 

68.000 

140.000 

72.800 

60.600 

51.800 

-  •    H« 

62  600 

33 

60.600 

57.200 

59.500 

59.700 

58.300 

56.400 

64.300 

131.000 

68.200 

59.700 

51.500 

v     4.. 

•v      1« 

M 

59.700 

56.600 

58.900 

59.500 

56.600 

54.900 

63.700 

123.000 

64.000 

58.000 

51.000 

•       *, 

■  *. 

35 

58.300 

55.800 

58.000 

58.900 

56.100 

53.000 

62.900 

119.000 

63.100 

55.500 

50.100 

54  400 

0 

36 

57.200 

55.500 

57.500 

57.800 

55.800 

51.800 

62.600 

115.000 

61.200 

54.700 

49.600 

54.400 

5*  BOB 

37 

55.800 

55.500 

55.800 

56.100 

55.500 

51.300 

62.000 

110.000 

60.300 

54.100 

4.    >« 

•      <. 

0 

■ 

55.200 

55.200 

55.500 

55.500 

54.100 

50.400 

61.400 

100.000 

58.900 

53.000 

48.100 

53.200 

39 

54.400 

54.400 

55.200 

55.200 

53.800 

48.700 

60.900 

95.400 

57.200 

53.000 

4:     .'< 

53.000 

0 

M 

53.500 

52.700 

54.100 

54.100 

51.800 

45.300 

60.300 

87.800 

54.100 

B  *-< 

4         ». 

1 

a 

41 

52.400 

51.500 

53.000 

51.500 

50.700 

■  BOO 

59.200 

83.300 

53.200 

•     «> 

■  • 

42 

51.500 

50.700 

50.700 

51.300 

49.600 

37.100 

57.800 

75.900 

53.000 

51.800 

J. 

1 

D 

41 

50.100 

50.400 

49.800 

49.800 

47.300 

34.000 

56.600 

71.400 

• :  D 

•  |   '.» 

v        «« 

0 

44 

49.000 

49.600 

49.000 

48.700 

43.600 

17.300 

55.200 

71.400 

51.300 

51.000 

D 

.     4.1 

45 

47.900 

48.700 

49.000 

48.100 

37.700 

2.830 

53.000 

r.    ,u 

4.   r,« 

4.     •> 

36.000 

46 

44.500 

48.400 

48.400 

43.900 

24.900 

1.420 

52.100 

■  BOO 

47.000 

0 

44     'V 

47 

42.800 

47.600 

48.100 

43.900 

17.100 

1.420 

47.900 

63.100 

41.  600 

4'    *l 

48 

I'J    UK! 

44.500 

45.600 

43.600 

2.830 

1.420 

35.400 

t.    t.« 

4,<  n 

4.1 

' 

49 

II,    .1X1 

43.300 

43.600 

43.0OO 

1.840 

1.420 
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«> 

> 
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50 

34.500 

42.500 

43.300 

17.100 

1.420 

1.420 

28.000 

52.700 

38.200 

36.000 

29.400 

36.800 

41.900 

51 

29.700 

30.000 

43.000 

16.600 

1.420 

1.420 

4.250 

49.600 

35.400 

35.400 

28.600 

36.000 

35.700 

52 

22.200 

22.800 

41.100 

2.830 

1.420 

1.420 

1.420 

39.900 

34.800 

34.300 

26.400 

34.000 

34.300 

53 

16.300 

18.800 

16.600 

2.830 

1.420 

1.420 

1.420 

37.400 

34.800 

31.100 

22.900 

29.700 

24.500 

54 

2.830 

16.800 

16.300 

2.410 

1.420 

0.850 

1.420 

36.000 

34.500 

29.400 

13.600 

18.000 

18.700 

55 

2.410 

2.830 

2.830 

2.410 

1.420 

0.425 

1.420 

34.800 

28.300 

28.200 

1.420 

2.410 

15.700 

56 

1.840 

2.830 

2.830 

2.410 

1.420 

0.425 

1.420 

30.600 

21.200 

22.700 

1.420 

1.420 

3.110 

57 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

1.420 

0.425 

1.420 

21.200 

1.420 

19.300 

1.420 

1.420 

2.410 

58 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

10.300 

1.420 

1.420 

2.410 

59 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

60 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

61 

1.420 

2.410 

2.410 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

62 

1.420 

1.420 

2.410 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

63 

0.850 

1.420 

1.840 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.708 

0.708 

1.420 

1.420 

0.425 

1.420 

64 

0.850 

1.420 

1.840 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.708 

0.566 

1.420 

1.420 

0.425 

0.850 

65 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.850 

66 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.566 

67 

0.425 

1.270 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

68 

0.425 

0.850 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

69 

0.425 

0.850 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

70 

0.425 

0.566 

1.420 

0.850 

0.000 

0.000 

0.425 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

71 

0.000 

0.425 

0.850 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

72 

0.000 

0.425 

0.850 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

73 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

74 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

75 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

76 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

77 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

78 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

79 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

80 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

81 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

85 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

86 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

87 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

88 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

89 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

54.175 

40.672 

37.559 

36.570 

35.323 

40.643 

87.479 

101.729 

59.770 

56.497 

52.472 

50.413 

49.922 
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MAY 


JUNE 


JULY 
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0 

225.000 

66.500 

49.000 

36.800 

69.000 

134.000 

225.000 

209.000 

113.000 

114.000 

104.000 

83.000 

63. see 

1 

129.000 

63.400 

46.700 

34.500 

46.500 

124.000 

223.000 

190.000 

106.000 

114.000 

100.000 

73.900 

67.000 

2 

124.000 

60.000 

44.700 

33.100 

43.500 

122.000 

220.000 

172.000 

102.000 

113.000 

94.900 

~  .:>: 

64.600 

3 

113.000 

56.900 

42.800 

32.400 

39.600 

116.000 

215.000 

153.000 

98.500 

113.000 

88.600 

77.600 

64.30C 

4 

102.000 

54.000 

41.600 

32.000 

37.500 

109.000 

199.000 

135.000 

97.700 

111.000 

85.600 

77.100 

63.  IX 

5 

96.400 

53.000 

41.200 

31.400 

35.400 

101.000 

165.000 

127.000 

96.300 

109.000 

85.400 

76.500 

a  at 

6 

91.200 

51.800 

40.000 

30.900 

34.000 

94.100 

138.000 

127.000 

94.000 

106.000 

85.000 

75.600 

Bt  x>: 

7 

87.000 

50.700 

39.100 

30.600 

33.400 

88.900 

129.000 

125.000 

93.200 

81.300 

84.300 

74.200 

58.600 

8 

84.800 

49.600 

38.500 

30.200 

32.300 

88.200 

129.000 

123.000 

92.000 

79.500 

84.000 

72.700 

57.700 

9 

81.300 

48.700 

37.900 

29.700 

31.400 

85.900 

128.000 

122.000 

91.700 

78.000 

83.200 

72.200 

56.60C 

10 

78.000 

47.700 

37.200 

29.200 

31.100 

84.300 

128.000 

121.000 

91.100 

76.800 

82.200 

71.400 

SE  St 

11 

76.200 

47.300 

37.100 

28.900 

30.400 

82.200 

128.000 

119.000 

90.600 

76.200 

79.900 

K  ~X 

55.800 

12 

73.900 

46.700 

36.500 

28.600 

29.700 

79.800 

127.000 

118.000 

89.200 

75.100 

74.200 

59  BOC 

54.80C 

13 

71.900 

45.600 

36.200 

28.300 

29.200 

77.400 

126.000 

115.000 

88.100 

73.900 

67.400 

a  sot 

•-  lot 

14 

69.400 

44.800 

35.700 

28.000 

28.600 

74.200 

126.000 

112.000 

87.800 

73.200 

66.300 

::  iX 

53.200 

15 

67.400 

44.600 

35.400 

27.800 

28.200 

73.600 

125.000 

106.000 

87.100 

72.500 

65.400 

63.700 

52   i.'. 

16 

66.000 

44.200 

34.900 

27.600 

27.900 

72.200 

122.000 

102.000 

86.800 

71.700 

65.100 

60.300 

51.300 

17 

64.600 

43.600 

34.500 

27.400 

27.500 

70.200 

106.000 

101.000 

85.900 

71.400 

64.300 

59.200 

50.700 

18 

63.500 

43.300 

34.300 

27.400 

27.200 

69.400 

100.000 

100.000 

85.100 

69.100 

63.500 

se  n 

St   .X 

19 

62.500 

42.700 

34.000 

27.200 

26.900 

68.400 

99.000 

99.400 

83.900 

63.400 

63.100 

56.300 

a  boc 

20 

61.400 

42.200 

34.000 

27.100 

26.800 

67.700 

96.800 

98.100 

82.500 

63.100 

62.900 

56.000 

49.300 

21 

60.000 

41.300 

33.800 

26.800 

26.500 

67.000 

94.600 

96.300 

78.700 

62.900 

62.000 

56.600 

if   -a 

22 

59.200 

41.100 

33.600 

26.700 

26.300 

66.500 

93.200 

94.700 

73.600 

62.000 

61.700 

H  MX 

a  .... 

23 

58.600 

40.500 

33.400 

26.600 

26.200 

65.400 

88.400 

91.200 

69.000 

60.000 

61.200 

55.800 

47.900 

24 

57.500 

40.200 

33.300 

26.500 

25.900 

64.600 

87.200 

87.900 

65.700 

58.600 

60.900 

55.800 

4-  n 

25 

56.400 

39.800 

33.100 

26.400 

25.500 

63.700 

86.000 

81.500 

65.400 

58.100 

60.600 

55.800 

46  400 

26 

55.800 

39.500 

32.800 

26.300 

25.300 

62.600 

85.700 

76.900 

64.700 

57.600 

60.300 

55.500 

4:  n 

27 

54.700 

39.400 

32.700 

26.200 

25.100 

62.300 

85.700 

74.500 

64.000 

57.400 

60.300 

55.200 

45  90C 

28 

53.800 

38.800 

32.600 

26.100 

24.900 

61.400 

84.900 

71.900 

63.700 

57.200 

59.700 

;-  ii 

45  30C 

29 

52.700 

38.500 

32.600 

25.900 

24.600 

61.000 

83.900 

69.900 

63.700 

57.000 

59.700 

53.500 

4:    U 

30 

51.500 

38.500 

32.500 

25.700 

24.600 

60.000 

83.200 

68.600 

63.100 

56.600 

59.500 

52.700 

44.700 

31 

50.600 

37.900 

32.400 

25.700 

24.400 

59.200 

81.300 

67.700 

62.600 

56.400 

59.100 

52.400 

44   TV 

32 

49.700 

37.700 

32.300 

25.600 

24.200 

58.600 

80.100 

67.100 

62.000 

55.800 

58.900 

n  a 

44  200 

33 

48.500 

37.500 

32.100 

25.500 

24.100 

58.300 

79.300 

66.800 

61.200 

55.200 

-v-     t. 

51.000 

43  900 

(4 

47.600 

37.400 

32.000 

25.400 

24.000 

57.800 

78.700 

66.600 

60.000 

54.100 

a  -.i 

s    10 

43  600 

35 

46.400 

37.100 

31.800 

25.300 

24.000 

57.200 

78.200 

66.200 

59.700 

53.200 

v    n 

-,     4. 

|    a 

36 

45.600 

36.800 

31.700 

25.200 

23.900 

56.400 

77.900 

65.700 

59.500 

53.000 

57.800 

•.      .   « 

37 

44.700 

36.800 

31.400 

24.900 

23.800 

55.500 

77.600 

65.100 

58.900 

52.400 

57.500 

50.100 

38 

44.200 

36.500 

31.200 

24.900 

23.700 

54.400 

77.300 

64.800 

58.000 

52.100 

M    »v 

m  B 

|      Of 

39 

43.300 

36.400 

31.000 

24.700 

23.600 

54.100 

76.800 

64.600 

56.900 

51.700 

M   |  » 

4        11 

4;  AX 

40 

42.800 

36.300 

30.800 

24.600 

23.500 

53.200 

76.700 

64.300 

56.400 

51.500 

II   »> 

4      4v> 

41 

42.500 

36.300 

30.600 

24.500 

23.400 

51.800 

76.200 

64.000 

55.800 

51.000 

• 

42 

42.000 

36.200 

30.400 

24.400 

23.300 

51.500 

75.500 

63.600 

54.900 

50.700 

4! 

41.600 

36.200 

30.300 

24.300 

23.200 

50.800 

74.900 

|  i  BOO 

54.700 

••    '.  » 

i    o 

44 

41.100 

36.200 

30.200 

24.200 

23.200 

50.300 

74.500 

62.300 

54.200 

49  400 

45 

40.800 

36.100 

30.000 

24.100 

23.100 

49.600 

74.200 

r.    ,U 

54.100 

49.000 

4'.    AV 

46 

40.100 

36.000 

30.000 

24.000 

22.900 

48.700 

74.100 

61.700 

53.000 

|    •.< 

4.     <v* 

4         «l 

4.    -4V 

47 

n  mxi 

36.000 

29.800 

24.000 

22.800 

47.800 

73.700 

61.400 

53.500 

4      J. 

4.  n 

48 

39.100 

36.000 

29.600 

23.800 

22.700 

47.600 

73.100 

t.     4.1 

<■ 

4       »* 

49 

38.500 

iv  bq 

29.400 

23.700 

22.700 

47.100 

72.800 

|       1. 

51.900 

|        .. 

4         V. 
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50      37.900        35.700        29.200        23.600  22.400  46.400        72.200        59.700        51.500        46.300        40.700        42.800        41.100 


51 

37.500 

35.700 

29.200 

23.500 

22.100 

45.900 

71.900 

59.200 

50.800 

45.600 

40.500 

42.600 

40.800 

52 

37.000 

35.400 

28.900 

23.400 

22.100 

45.300 

71.400 

58.900 

50.300 

45.000 

40.200 

42.400 

40.400 

53 

36.400 

35.400 

28.800 

23.300 

22.000 

44.700 

70.500 

58.800 

50.000 

44.500 

39.600 

42.200 

40.200 

54 

36.200 

35.300 

28.600 

23.100 

21.900 

44.200 

69.100 

58.300 

49.700 

43.600 

39.100 

42.000 

39.900 

55 

35.900 

35.200 

28.600 

23.100 

21.700 

43.300 

68.800 

57.000 

49.400 

42.800 

38.800 

41.900 

39.600 

56 

35.400 

35.100 

28.300 

23.000 

21.500 

42.500 

68.000 

56.300 

48.500 

42.500 

38.200 

41.800 

39.200 

57 

35.100 

35.000 

28.200 

23.000 

21.400 

41.900 

67.100 

56.000 

48.200 

41.900 

38.200 

41.600 

38.800 

58 

34.700 

34.800 

28.100 

22.700 

21.200 

41.300 

66.500 

54.400 

45.500 

41.600 

37.900 

41.400 

38.500 

59 

34.200 

34.800 

28.000 

22.600 

20.900 

41.100 

66.300 

53.600 

44.500 

41.300 

37.600 

40.500 

38.200 

60 

33.700 

34.500 

27.800 

22.500 

20.800 

41.100 

65.400 

53.500 

44.200 

41.000 

37.200 

39.600 

38.000 

61 

33.100 

34.500 

27.600 

22.300 

20.700 

40.800 

63.400 

53.300 

43.600 

40.800 

36.500 

39.400 

37.700 

62 

32.600 

34.400 

27.300 

22.300 

2O.6O0 

39.800 

61.200 

52.000 

42.800 

40.200 

36.000 

39.300 

37.300 

63 

32.400 

34.200 

27.000 

22.200 

20.500 

39.100 

55.500 

49.700 

42.500 

39.700 

35.500 

39.200 

37.000 

64 

32.000 

34.000 

26.800 

22.000 

20.500 

38.500 

55.000 

48.100 

41.900 

39.400 

35.400 

39.000 

36.800 

65 

31.500 

33.700 

26.500 

21.900 

20.400 

37.700 

54.400 

47.300 

41.600 

39.200 

35.100 

38.700 

36.600 

66 

31.100 

33.300 

26.300 

21.700 

20.300 

37.400 

53.100 

46.700 

41.100 

38.500 

34.800 

37.900 

36.400 

67 

30.600 

33.100 

26.100 

21.400 

20.300 

37.100 

50.600 

46.200 

40.800 

36.600 

34.600 

37.500 

36.300 

68 

30.100 

32.800 

25.900 

21.300 

20.100 

36.500 

46.500 

45.900 

40.000 

35.200 

34.200 

36.200 

36.200 

69 

29.800 

32.500 

25.800 

21.200 

20.100 

36.000 

44.700 

45.300 

39.600 

34.300 

34.000 

35.400 

36.200 

70 

29.300 

32.300 

25.600 

21.100 

20.000 

34.300 

44.200 

45.000 

39.100 

31.700 

33.800 

35.400 

36.100 

71 

28.900 

32.000 

25.500 

21.000 

19.900 

32.800 

43.600 

44.500 

38.500 

30.200 

33.200 

35.100 

36.000 

72 

28.500 

31.500 

25.300 

20.800 

19.900 

32.600 

43.000 

44.200 

37.900 

29.900 

32.900 

34.800 

36.000 

73 

28.000 

31.300 

25.100 

20.800 

19.900 

32.600 

42.200 

43.900 

37.700 

29.500 

32.600 

34.500 

35.800 

74 

27.600 

30.900 

25.000 

20.700 

19.800 

32.300 

41.900 

42.400 

37.600 

29.000 

32.400 

33.900 

35.500 

75 

27.200 

30.600 

24.800 

20.600 

19.800 

32.300 

41.300 

42.100 

37.100 

28.900 

32.200 

33.700 

35.400 

76 

26.800 

30.200 

24.500 

20.600 

19.700 

31.400 

40.900 

41.800 

36.800 

28.600 

31.600 

33.300 

35.300 

77 

26.500 

29.500 

24.400 

20.500 

19.600 

30.300 

39.800 

41.400 

35.800 

28.400 

31.300 

33.100 

35.000 

78 

26.200 

28.800 

24.300 

20.400 

19.500 

29.700 

38.400 

41.200 

34.900 

28.200 

31.200 

32.600 

34.900 

79 

25.800 

28.200 

24.100 

20.300 

19.400 

29.200 

37.400 

40.500 

33.200 

27.800 

30.800 

32.300 

34.700 

80 

25.500 

28.000 

24.000 

20.200 

19.300 

28.100 

36.400 

40.100 

32.600 

27.400 

30.300 

32.000 

34.300 

81 

25.200 

28.000 

23.800 

19.900 

19.300 

27.000 

33.700 

39.600 

32.200 

27.200 

29.700 

31.700 

33.600 

82 

24.600 

28.000 

23.700 

19.700 

19.000 

26.800 

32.900 

39.400 

31.700 

26.800 

28.100 

31.400 

30.600 

83 

24.200 

27.900 

23.600 

19.300 

18.900 

26.300 

32.600 

39.000 

31.400 

26.500 

27.700 

31.100 

29.900 

84 

23.800 

27.700 

23.400 

19.100 

18.800 

26.000 

32.600 

38.500 

30.900 

25.900 

27.000 

31.000 

29.600 

85 

23.500 

27.200 

23.000 

18.900 

18.700 

25.900 

32.300 

38.100 

30.300 

25.700 

26.500 

30.400 

29.400 

86 

23.100 

26.800 

22.900 

18.800 

18.500 

25.700 

31.700 

37.700 

29.700 

25.600 

26.200 

30.200 

29.200 

87 

22.700 

26.600 

22.700 

18.700 

18.300 

25.400 

31.400 

37.300 

29.200 

25.400 

25.800 

30.100 

29.000 

88 

22.100 

26.400 

22.600 

18.700 

18.300 

25.100 

31.100 

36.900 

28.300 

21.400 

22.600 

30.100 

28.900 

89 

21.700 

25.900 

22.400 

18.500 

18.200 

24.600 

30.600 

36.500 

27.800 

21.000 

21.500 

30.000 

28.900 

90 

21.200 

25.400 

22.000 

18.400 

18.200 

23.800 

29.900 

36.000 

27.400 

20.600 

20.900 

29.900 

28.700 

91 

20.600 

24.800 

21.500 

17.500 

18.100 

23.500 

28.600 

35.500 

26.900 

20.100 

19.600 

28.400 

28.300 

92 

20.200 

24.500 

21.300 

17.100 

18.100 

23.100 

26.700 

34.600 

26.400 

19.300 

19.000 

27.000 

27.900 

93 

19.700 

24.400 

20.700 

16.900 

18.000 

23.000 

26.500 

34.300 

25.900 

19.200 

18.900 

25.100 

27.300 

94 

19.000 

10.900 

11.000 

10.600 

17.900 

22.900 

26.400 

33.700 

25.300 

18.900 

15.900 

13.300 

11.700 

95 

18.500 

10.400 

10.600 

10.600 

15.500 

22.700 

26.300 

33.400 

24.200 

18.700 

14.900 

12.700 

11.500 

96 

17.500 

10.300 

10.300 

10.500 

12.100 

22.300 

26.000 

33.100 

23.300 

18.500 

14.600 

12.500 

11.300 

97 

13.500 

10.300 

10.300 

10.200 

10.600 

21.900 

25.800 

32.600 

22.400 

17.800 

14.400 

12.300 

11.200 

98 

11.000 

10.300 

10.300 

10.100 

9.850 

21.600 

25.600 

32.300 

22.000 

17.200 

14.200 

12.200 

10.900 

99 

10.300 

10.100 

10.200 

9.940 

9.540 

21.200 

25.400 

32.000 

21.400 

16.900 

13.500 

12.000 

10.800 

100 

9.370 

10.000 

10.100 

9.770 

9.370 

20.600 

25.300 

32.000 

20.600 

16.700 

13.300 

11.900 

10.400 

MEAN 

45.365 

35.502 

29.009 

23.334 

23.500 

51.122 

75.622 

68.517 

54.912 

48.794 

46.957 

45.435 

40.606 

SlffWRY  TABLE  FRCM  aCW  ORATION  ANALYSIS  04GB001  OQOKI  RIVER  AT  WABOOSE  FALLS  DAM 

YEARS  OF  RECORD:         45  STATION  AREA:       13600 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  N0V&6ER  DEC9-6E? 

0  1320.000      169.000        90.600        69.900  233.000  1320.000  1250.000  521.000  396.000  317.000  295.000  256.000  251. OOC 

1  351.000      157.000       82.700        63.100  159.000  439.000      765.000  416.000  343.000  253.000  253.000  247.000  213.000 

2  283.000        94.600        69.400        58.300  96.600  300.000      688.000  382.000  328.000  210.000  241.000  233.000  157.000 

3  242.000        70.800        51.500        45.000  75.600  278.000      643.000  334.000  317.000  190.000  226.000  212.000  96.30C 

4  217.000        54.400        47.000        38.200  58.900  255.000      603.000  326.000  311.000  181.000  217.000  198.000  SI. 600 

5  192.000        45.000        33.700        30.600  56.400  218.000      561.000  323.000  282.000  165.000  206.000  170.000  73.60C 


6 

170.000 

39.900 

30.600 

27.100 

37.100 

192.000 

521.000 

314.000 

250.000 

163.000 

174.000 

142.000 

:"r   ~< 

7 

151.000 

34.500 

28.900 

15.200 

33.100 

186.000 

334.000 

300.000 

238.000 

161.000 

169.000 

107  KH 

63.700 

8 

120.000 

20.100 

22.400 

11.200 

25.600 

177.000 

248.000 

286.000 

228.000 

157.000 

151.000 

97.700 

57  an 

9 

95.700 

8.500 

2.440 

2.890 

11.200 

152.000 

227.000 

268.000 

207.000 

142.000 

142.000 

47.900 

34.000 

10 

73.300 

3.000 

2.320 

2.720 

9.600 

129.000 

215.000 

253.000 

203.000 

130.000 

126.000 

8.950 

3.910 

11 

58.300 

3.000 

2.320 

2.550 

3.000 

113.000 

202.000 

246.000 

197.000 

121.000 

119.000 

5.180 

3.620 

12 

43.900 

2.780 

2.320 

2.440 

2.490 

100.000 

183.000 

239.000 

192.000 

117.000 

19.500 

5.040 

3.480 

13 

32.300 

2.270 

2.210 

2.380 

2.150 

73.600 

175.000 

231.000 

168.000 

95.700 

11.400 

4.670 

3.260 

14 

19.100 

2.210 

0.000 

0.000 

0.000 

56.400 

157.000 

223.000 

150.000 

42.200 

6.680 

4.620 

0.000 

15 

8.380 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

39.900 

134.000 

207.000 

130.000 

11.600 

5.100 

0.000 

0.000 

16 

5.100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

27.100 

108.000 

184.000 

107.000 

7.020 

4.620 

0.000 

0.000 

17 

3.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

7.650 

101.000 

177.000 

90.300 

6.170 

0.000 

0.000 

0.000 

18 

2.380 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.920 

77.000 

170.000 

60.000 

5.660 

0.000 

0.000 

0.000 

19 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.560 

69.900 

145.000 

34.300 

5.490 

0.000 

.  in 

0.000 

20 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

62.600 

102.000 

14.600 

3.140 

0.000 

vi. 

0.000 

21 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

57.800 

96.800 

7.190 

0.765 

0.000 

0.000 

0.000 

22 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

52.400 

89.800 

6.430 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

23 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

47.300 

75.300 

4.450 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

24 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

41.100 

43.000 

0.289 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

25 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

32.300 

31.400 

0.000 

0.000 

0.000 

o 

0.000 

26 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

26.900 

21.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

27 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.400 

16.400 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

28 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

7.390 

10.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

20 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.990 

4.500 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

K 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.370 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

31 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.680 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

32 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

33 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

*4 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

35 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

36 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

37 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

\000 

0.000 

0.000 

0.000 

■ 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

39 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

■ 

41) 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

«> 

0.000 

IX 

0.000 

41 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

>» 

n 

0.000 

0.000 

42 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

l< 

0.000 

0.000 

IX 

0.000 

43 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

u 

0.000 

u 

w 

M 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1. 

0.000 

u 

u 

0.000 

■ 

4'. 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

o  000 

0.000 

n  mi 

0.000 

n 

0.000 

0.000 

>» 

■ 

46 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

u 

l« 

0.000 

>» 

>« 

n 

47 

0.000 

0.000 

0.000 

ii  oqq 

0.000 

o  ooo 

0.000 

0.000 

0.000 

n 

IV 

l» 

01 

48 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0  000 

0  000 

11 

<> 

>» 

0.000 

0.000 

<> 

l> 

49        0.000  0.000  0.000  O.UOO  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  ^     <>  >> 


SOfWflY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AD0O9  OGOKI  RIVER  DIVERSION  TO  LAKE  NIPIGON 

YEARS  OF  RECORD:         44  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEM3ER    DECEM3ER 


50 

91.700 

87.000 

69.900 

61.200 

63.100 

125.000 

207.000 

166.000 

123.000 

101.000 

93.200 

96.800 

98.000 

51 

90.400 

86.700 

69.500 

60.900 

62.900 

123.000 

205.000 

164.000 

121.000 

101.000 

92.100 

95.600 

97.100 

52 

88.900 

85.800 

68.500 

60.900 

62.300 

120.000 

199.000 

161.000 

119.000 

99.100 

90.900 

94.300 

96.300 

53 

87.800 

85.000 

68.100 

60.600 

62.300 

118.000 

196.000 

159.000 

118.000 

99.100 

90.400 

93.800 

94.900 

54 

86.900 

84.100 

67.700 

60.300 

62.000 

116.000 

194.000 

157.000 

117.000 

97.300 

88.900 

92.900 

93.400 

55 

85.500 

83.500 

66.600 

60.000 

61.400 

114.000 

191.000 

155.000 

116.000 

95.700 

88.300 

92.100 

91.500 

56 

84.100 

82.400 

66.000 

59.700 

61.200 

113.000 

188.000 

154.000 

114.000 

94.600 

87.500 

91.200 

90.000 

57 

83.000 

81.300 

65.100 

59.500 

61.200 

111.000 

186.000 

153.000 

113.000 

93.800 

87.000 

90.900 

88.600 

58 

81.800 

79.900 

65.100 

59.500 

60.600 

109.000 

184.000 

151.000 

112.000 

92.600 

86.400 

90.400 

86.400 

59 

80.500 

77.600 

64.300 

59.500 

60.300 

108.000 

182.000 

150.000 

111.000 

92.100 

85.500 

89.500 

85.400 

60 

79.000 

75.700 

64.000 

59.200 

59.700 

107.000 

180.000 

149.000 

110.000 

91.700 

84.400 

88.700 

83.800 

61 

77.600 

74.800 

63.700 

58.300 

59.500 

106.000 

178.000 

146.000 

108.000 

90.400 

83.800 

87.500 

83.300 

62 

76.500 

73.600 

63.700 

58.200 

59.500 

104.000 

176.000 

144.000 

107.000 

89.200 

83.000 

86.900 

82.400 

63 

75.700 

72.800 

63.700 

57.800 

59.200 

103.000 

174.000 

142.000 

106.000 

88.300 

82.400 

85.500 

81.800 

64 

74.800 

72.500 

63.100 

57.500 

58.600 

102.000 

173.000 

138.000 

105.000 

87.500 

81.300 

84.400 

81.600 

65 

73.900 

71.000 

62.900 

57.200 

58.300 

101.000 

171.000 

134.000 

104.000 

86.400 

80.500 

83.700 

80.400 

66 

72.800 

70.800 

62.600 

56.600 

58.200 

99.100 

168.000 

132.000 

103.000 

85.800 

79.300 

83.300 

78.900 

67 

71.400 

69.900 

62.300 

56.400 

57.200 

97.400 

164.000 

126.000 

103.000 

85.200 

77.900 

82.400 

78.400 

68 

70.500 

69.700 

62.300 

56.100 

56.800 

96.300 

162.000 

123.000 

102.000 

84.400 

77.000 

81.600 

77.600 

69 

69.500 

69.500 

61.400 

55.800 

56.600 

95.100 

160.000 

121.000 

101.000 

83.500 

75.700 

79.600 

77.300 

70 

68.200 

69.100 

61.200 

55.500 

56.400 

93.700 

156.000 

117.000 

101.000 

83.000 

75.600 

78.200 

75.700 

71 

67.400 

68.200 

61.200 

55.500 

55.800 

92.100 

153.000 

112.000 

99.100 

82.100 

73.900 

77.300 

75.700 

72 

66.300 

68.100 

61.200 

55.500 

55.500 

90.400 

151.000 

106.000 

96.300 

81.600 

72.500 

75.700 

75.700 

73 

65.100 

67.700 

60.600 

55.200 

55.500 

89.500 

147.000 

99.100 

92.600 

81.000 

71.400 

74.800 

75.700 

74 

64.000 

67.400 

60.300 

54.700 

55.200 

88.300 

144.000 

97.300 

89.500 

80.400 

70.500 

74.100 

74.800 

75 

63.100 

66.800 

59.700 

54.200 

54.700 

87.000 

140.000 

88.700 

87.000 

78.900 

69.700 

74.100 

74.100 

76 

62.300 

66.600 

59.500 

53.500 

54.200 

85.400 

134.000 

77.300 

85.200 

77.600 

67.700 

72.600 

73.300 

77 

61.400 

66.300 

59.200 

52.900 

54.200 

83.700 

129.000 

69.500 

82.400 

77.000 

65.400 

70.200 

72.600 

78 

60.600 

66.000 

58.200 

52.700 

53.500 

81.800 

127.000 

56.600 

78.400 

75.600 

64.000 

69.100 

72.200 

79 

59.500 

65.400 

57.800 

51.800 

52.900 

80.400 

125.000 

28.900 

75.300 

73.900 

63.100 

66.800 

71.600 

80 

58.600 

65.100 

56.800 

51.600 

52.400 

78.900 

123.000 

11.900 

70.800 

70.500 

61.400 

66.000 

71.400 

81 

57.200 

64.000 

55.800 

51.300 

51.800 

77.300 

116.000 

6.000 

62.900 

66.300 

59.500 

64.000 

70.800 

82 

55.800 

63.100 

55.200 

50.400 

51.600 

75.700 

110.000 

0.000 

56.800 

64.300 

56.600 

62.300 

70.500 

83 

55.200 

62.300 

54.400 

O.100 

51.600 

74.200 

110.000 

0.000 

54.700 

62.300 

54.200 

61.400 

69.700 

84 

53.500 

60.900 

54.200 

49.300 

51.500 

72.800 

106.000 

0.000 

49.300 

59.700 

51.800 

59.200 

67.400 

85 

51.600 

59.500 

50.400 

48.700 

50.400 

71.000 

86.900 

0.000 

37.100 

57.500 

49.600 

55.800 

59.700 

86 

50.400 

58.200 

49.200 

47.900 

50.400 

69.100 

34.000 

0.000 

20.900 

54.700 

48.000 

51.500 

58.600 

87 

47.600 

56.800 

48.000 

46.800 

49.800 

68.000 

11.100 

0.000 

4.640 

46.800 

46.800 

38.800 

55.200 

88 

44.200 

51.300 

46.800 

46.400 

48.000 

66.300 

10.300 

0.000 

4.500 

44.400 

43.600 

37.100 

52.700 

89 

35.700 

50.700 

45.300 

45.900 

44.200 

63.700 

0.000 

0.000 

0.000 

41.100 

39.600 

36.000 

51.800 

90 

33.100 

50.100 

44.700 

45.600 

38.800 

59.500 

0.000 

0.000 

0.000 

20.900 

34.300 

34.000 

49.300 

91 

28.600 

47.900 

36.200 

37.700 

36.500 

56.800 

0.000 

0.000 

0.000 

20.300 

20.900 

32.500 

34.500 

92 

20.900 

38.500 

34.300 

36.200 

34.500 

39.600 

0.000 

0.000 

0.000 

4.590 

20.900 

29.900 

33.400 

93 

6.000 

33.100 

32.300 

35.400 

33.700 

33.400 

0.000 

0.000 

0.000 

4.560 

4.530 

26.100 

31.100 

94 

0.000 

29.700 

28.900 

33.700 

29.900 

1.360 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

4.390 

20.300 

29.700 

95 

0.000 

28.900 

28.600 

30.000 

29.100 

0.425 

0.000 

0.000 

o.uoo 

0.000 

0.000 

19.700 

25.400 

96 

0.000 

22. 100 

20.300 

24.700 

1.500 

0.255 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

24.000 

97 

0.000 

20.900 

19.700 

20.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

19.700 

9B 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.700 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

112.068 

88.822 

71.175 

61.726 

63.259 

139.291 

200.745 

152.701 

125.893 

112.674 

107.982 

111.984 

106.243 

SUfttRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02AD010 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:  650 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BLA0C4ATER  RIVER  AT  BEARDMDRE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     0CTO3ER     N0VEM3ER     Z^ZBGF 


0 

72.500 

8.500 

1.920 

2.730 

72.500 

58.000 

55.500 

49.300 

18.100 

59.800 

50.400 

23.COC 

.-:  r>: 

1 

50.100 

5.650 

1.820 

2.370 

64.600 

54.200 

45.000 

38.800 

15.200 

40.700 

29.500 

20. 300 

13.60C 

2 

44.800 

4.100 

1.800 

2.210 

59.200 

53.200 

42.500 

20.300 

11.400 

22.300 

24.600 

17.200 

11.400 

3 

39.200 

3.340 

1.770 

2.140 

53.000 

52.300 

37.400 

19.200 

10.600 

18.300 

21.100 

15.700 

.:  so: 

4 

35.200 

3.060 

1.760 

1.950 

51.400 

51.800 

36.800 

16.300 

9.970 

13.300 

18.700 

14.800 

9.960 

5 

30.800 

2.950 

1.720 

1.770 

49.400 

50.500 

35.700 

14.200 

9.200 

11.800 

17.300 

13.900 

9.230 

6 

26.800 

2.870 

1.700 

1.700 

47.200 

49.600 

31.700 

12.900 

8.840 

10.400 

17.100 

13.000 

8.470 

7 

23.300 

2.800 

1.680 

1.680 

46.200 

49.300 

28.300 

12.500 

8.130 

9.300 

16.400 

12.200 

7.800 

8 

21.400 

2.730 

1.670 

1.630 

45.600 

48.500 

24.800 

11.800 

7.520 

8.980 

15.800 

11.800 

7.250 

9 

19.100 

2.680 

1.660 

1.610 

43.900 

47.900 

22.400 

11.400 

7.110 

8.080 

15.100 

11.300 

6.850 

10 

17.700 

2.640 

1.650 

1.590 

43.000 

46.800 

21.900 

10.800 

6.690 

7.430 

14.900 

10.800 

6.510 

11 

16.400 

2.610 

1.640 

1.560 

40.000 

45.200 

21.100 

10.400 

6.510 

6.970 

14.700 

10.300 

6.260 

12 

15.200 

2.570 

1.640 

1.550 

39.600 

44.200 

19.600 

9.970 

6.430 

6.590 

14.300 

10.100 

6.030 

13 

14.200 

2.550 

1.620 

1.540 

39.000 

42.800 

18.700 

9.630 

6.310 

6.270 

14.000 

9.940 

5.850 

14 

13.000 

2.520 

1.610 

1.530 

36.500 

41.900 

18.000 

9.320 

6.150 

6.200 

13.600 

9.740 

5.660 

15 

12.100 

2.500 

1.600 

1.520 

34.200 

41.300 

17.600 

9.160 

6.090 

5.910 

13.500 

9.600 

5.520 

16 

11.400 

2.460 

1.590 

1.510 

32.000 

40.500 

16.900 

8.690 

5.720 

5.850 

12.900 

9.420 

5.410 

17 

10.800 

2.430 

1.580 

1.500 

27.800 

39.700 

16.400 

8.520 

5.380 

5.720 

12.500 

9.120 

5.270 

18 

10.400 

2.410 

1.570 

1.470 

24.200 

39.100 

16.000 

8.410 

5.130 

5.690 

12.100 

8.910 

5.120 

19 

9.970 

2.380 

1.570 

1.440 

23.700 

38.200 

15.100 

8.130 

4.670 

5.370 

11.800 

8.810 

4.990 

20 

9.630 

2.370 

1.550 

1.420 

22.800 

37.700 

14.800 

7.940 

4.380 

5.100 

11.500 

8.610 

4.900 

21 

9.200 

2.330 

1.550 

1.390 

21.500 

37.200 

14.400 

7.860 

4.220 

4.810 

11.000 

8.490 

4.760 

22 

8.890 

2.310 

1.540 

1.370 

19.800 

36.400 

13.800 

7.730 

4.080 

4.640 

10.800 

8.410 

4.700 

23 

8.520 

2.290 

1.530 

1.360 

18.500 

36.200 

12.500 

7.620 

3.910 

4.550 

10.700 

8.380 

4.620 

24 

8.260 

2.290 

1.510 

1.350 

16.400 

35.200 

12.400 

7.560 

3.880 

4.420 

10.600 

8.270 

4.510 

25 

7.860 

2.260 

1.510 

1.340 

15.700 

34.500 

12.000 

7.430 

3.710 

4.300 

10.400 

8.210 

4  450 

26 

7.570 

2.240 

1.490 

1.330 

15.100 

34.100 

11.700 

7.330 

3.600 

4.130 

10.100 

8.130 

4  380 

27 

7.280 

2.210 

1.480 

1.320 

12.900 

33.700 

11.400 

7.210 

3.480 

4.000 

10.000 

8.070 

4.300 

2ft 

6.980 

2.190 

1.480 

1.310 

11.800 

33.100 

11.200 

7.020 

3.430 

3.930 

9.970 

7.990 

4.220 

:3 

6.770 

2.180 

1.470 

1.300 

10.200 

32.300 

11.100 

6.980 

3.370 

3.760 

9.850 

J  ■ 

4.160 

30 

6.570 

2.150 

1.460 

1.280 

9.770 

31.800 

10.900 

6.880 

3.310 

3.680 

9.750 

7.760 

4.100 

31 

6.390 

2.130 

1.460 

1.260 

8.270 

31.400 

10.700 

6.820 

3.230 

3.620 

9.700 

7.620 

1      ' 

V 

6.230 

2.120 

1.440 

1.250 

7.760 

30.900 

10.600 

6.770 

3.200 

3.390 

9.540 

7.530 

4.050 

33 

6.050 

2.090 

1.430 

1.240 

6.910 

30.100 

10.500 

6.700 

3.170 

3.360 

9.480 

J  44' 

3  990 

34 

5.890 

2.070 

1.410 

1.240 

6.370 

29.900 

10.400 

6.590 

3.110 

3.240 

.  i< 

3.920 

35 

5.750 

2.050 

1.400 

1.230 

5.750 

29.700 

10.300 

6.400 

3.060 

3.090 

9.180 

7.160 

3.910 

36 

5.600 

2.030 

1.390 

1.230 

5.440 

29.200 

10.100 

6.370 

3.030 

3.030 

9.070 

7.140 

3.870 

37 

5.410 

2.010 

1.380 

1.210 

5.070 

29.000 

9.880 

6.260 

3.000 

2.940 

. 

38 

5.240 

2.000 

1.360 

1.210 

4.950 

28.300 

9.750 

6.090 

2.970 

2.880 

8.640 

6.910 

39 

5.070 

1.980 

1.350 

1.200 

4.700 

27.800 

9.590 

5.890 

2.920 

2.860 

8.320 

. 

■   -v 

(0 

4.860 

1.970 

1.330 

1.190 

4.250 

27.600 

9.380 

5.790 

2.860 

2.830 

7.930 

3  680 

41 

4.690 

1.950 

1.320 

1.190 

4.050 

27.000 

9.280 

5.720 

2.780 

.   -o 

7.730 

6.630 

:<v 

42 

4.470 

1.940 

1.300 

1.180 

3.820 

26.600 

9.160 

5.670 

2.710 

.    *> 

8 

■  ■ 

3  SBC 

43 

4.250 

1.920 

1.290 

1.180 

3.640 

26.400 

9.120 

|   VI 

2.650 

2.780 

■ 

•a 

44 

4.070 

1.910 

1.290 

1.170 

3.370 

26.000 

9.010 

5.410 

:  610 

2.760 

J  SOP 

45 

3.910 

1.890 

1.270 

1.170 

3.150 

25.400 

9.000 

'    .H 

.  •.« 

2.750 

1 

46 

3.750 

1.880 

1.260 

1.160 

3.030 

25.000 

I  M 

5.240 

:  5io 

.      •*. 

•  w 

3  490 

47 

3.580 

1.860 

1.250 

1.160 

2.880 

24.300 

8.820 

5  180 

.     4'. 

.      • 

B 

*> 

<a 

3.430 

1.850 

1.240 

1.150 

.'  (/«> 

24.100 

8  790 

5.140 

2.380 

" 

49 

3.280 

1.840 

1.230 

1.140 

2.570 

23.200 

8  610 

5.070 

I  M 

|  c«*i 

SU*WRY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02AD010 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:  650 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      hWRCH  APRIL 


BLAOCWATER  RIVER  AT  BEARDMORE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVB6ER     DECE*€EP 


50 

3.140 

1.820 

1.220 

1.140 

2.530 

22.900 

8.580 

4.960 

2.220 

2.680 

5.950 

6.190 

3.310 

51 

3.000 

1.820 

1.200 

1.130 

2.480 

22.600 

8.450 

4.860 

2.120 

2.650 

5.860 

6.130 

3.240 

52 

2.920 

1.790 

1.200 

1.130 

2.410 

22.400 

8.350 

4.810 

2.090 

2.640 

5.790 

6.090 

3.220 

53 

2.800 

1.780 

1.190 

1.120 

2.320 

22.200 

8.180 

4.770 

2.050 

2.620 

5.720 

6.040 

3.170 

54 

2.730 

1.770 

1.180 

1.120 

2.230 

21.600 

8.070 

4.700 

2.040 

2.600 

5.550 

6.000 

3.150 

55 

2.650 

1.760 

1.170 

1.120 

2.200 

21.100 

7.820 

4.610 

1.990 

2.550 

5.410 

5.970 

3.110 

56 

2.580 

1.740 

1.160 

1.100 

2.070 

20.600 

7.760 

4.480 

1.950 

2.520 

5.280 

5.920 

3.090 

57 

2.510 

1.720 

1.140 

1.100 

1.970 

20.500 

7.620 

4.330 

1.910 

2.460 

5.120 

5.890 

3.030 

58 

2.430 

1.710 

1.130 

1.090 

1.880 

20.300 

7.560 

4.280 

1.880 

2.380 

5.070 

5.840 

3.000 

59 

2.360 

1.690 

1.120 

1.080 

1.780 

19.800 

7.300 

4.210 

1.840 

2.250 

5.C-1 

5.750 

2.970 

60 

2.280 

1.680 

1.100 

1.070 

1.730 

19.400 

7.160 

4.130 

1.810 

2.210 

4.930 

5.690 

2.970 

61 

2.210 

1.670 

1.100 

1.060 

1.670 

19.100 

7.080 

4.070 

1.780 

2.100 

4.770 

5.640 

2.920 

62 

2.130 

1.640 

1.080 

1.050 

1.610 

18.800 

6.990 

4.010 

1.750 

2.060 

4.700 

5.610 

2.890 

63 

2.070 

1.630 

1.080 

1.040 

1.570 

18.500 

6.930 

3.940 

1.680 

1.960 

4.620 

5.550 

2.880 

64 

2.010 

1.610 

1.070 

1.030 

1.520 

18.200 

6.850 

3.910 

1.660 

1.930 

4.480 

5.510 

2.820 

65 

1.950 

1.590 

1.060 

1.010 

1.480 

18.100 

6.790 

3.850 

1.630 

1.890 

4.420 

5.480 

2.780 

66 

1.900 

1.580 

1.060 

1.010 

1.470 

18.000 

6.770 

3.820 

1.620 

1.870 

4.370 

5.440 

2.750 

67 

1.840 

1.530 

1.060 

1.000 

1.440 

17.600 

6.740 

3.770 

1.610 

1.810 

4.070 

5.410 

2.700 

68 

1.790 

1.510 

1.050 

0.997 

1.430 

17.400 

6.650 

3.740 

1.580 

1.770 

3.540 

5.380 

2.650 

69 

1.740 

1.490 

1.040 

0.991 

1.390 

17.200 

6.560 

3.680 

1.550 

1.740 

3.430 

5.360 

2.630 

70 

1.680 

1.450 

1.040 

0.985 

1.380 

16.600 

6.500 

3.620 

1.520 

1.660 

3.200 

5.300 

2.570 

71 

1.640 

1.440 

1.030 

0.980 

1.340 

16.400 

6.460 

3.570 

1.480 

1.600 

2.920 

5.240 

2.520 

72 

1.610 

1.410 

1.030 

0.980 

1.300 

16.100 

6.410 

3.480 

1.460 

1.520 

2.730 

5.150 

2.500 

73 

1.570 

1.360 

1.020 

0.972 

1.290 

15.900 

6.340 

3.400 

1.430 

1.470 

2.430 

5.130 

2.420 

74 

1.530 

1.330 

1.010 

0.966 

1.270 

15.600 

6.290 

3.310 

1.400 

1.450 

2.170 

5.080 

2.360 

75 

1.490 

1.310 

1.010 

0.963 

1.250 

14.900 

6.180 

3.200 

1.370 

1.400 

2.130 

5.010 

2.300 

76 

1.460 

1.260 

0.985 

0.959 

1.250 

14.700 

6.090 

3.140 

1.340 

1.360 

2.080 

4.930 

2.260 

77 

1.420 

1.210 

0.971 

0.954 

1.240 

14.400 

6.000 

3.030 

1.290 

1.310 

2.050 

4.840 

2.170 

78 

1.380 

1.160 

0.951 

0.952 

1.220 

14.000 

5.950 

2.960 

1.270 

1.260 

2.030 

4.700 

2.150 

79 

1.340 

1.130 

0.929 

0.948 

1.200 

13.500 

5.870 

2.890 

1.250 

1.180 

2.000 

4.420 

2.100 

80 

1.300 

1.100 

0.915 

0.945 

1.190 

13.300 

5.840 

2.860 

1.200 

1.030 

1.990 

3.370 

2.050 

81 

1.260 

1.100 

0.906 

0.940 

1.170 

13.100 

5.780 

2.670 

1.150 

1.000 

1.980 

3.170 

2.000 

82 

1.230 

1.080 

0.889 

0.932 

1.170 

12.800 

5.760 

2.630 

1.070 

0.983 

1.940 

2.860 

1.950 

83 

1.200 

1.080 

0.878 

0.926 

1.160 

12.700 

5.680 

2.570 

1.040 

0.970 

1.920 

2.700 

1.950 

84 

1.180 

1.050 

0.855 

0.920 

1.140 

12.300 

5.630 

2.500 

1.030 

0.949 

1.900 

2.600 

1.800 

85 

1.150 

1.030 

0.850 

0.915 

1.140 

12.000 

5.520 

2.400 

1.000 

0.915 

1.880 

2.530 

1.730 

86 

1.120 

1.020 

0.841 

0.882 

1.120 

11.700 

5.470 

2.380 

0.977 

0.904 

1.860 

2.500 

1.670 

87 

1.100 

1.010 

0.722 

0.855 

1.120 

11.500 

5.300 

2.290 

0.931 

0.883 

1.810 

2.460 

1.610 

88 

1.070 

0.970 

0.705 

0.833 

1.120 

11.200 

5.130 

2.230 

0.886 

0.875 

1.760 

2.440 

1.560 

89 

1.040 

0.930 

0.680 

0.821 

1.100 

11.000 

5.020 

2.130 

0.808 

0.864 

1.670 

2.420 

1.510 

90 

1.010 

0.895 

0.634 

0.813 

1.100 

10.600 

4.820 

2.030 

0.783 

0.821 

1.620 

2.390 

1.460 

91 

0.985 

0.864 

0.626 

0.804 

1.090 

10.300 

4.590 

1.960 

0.770 

0.776 

1.560 

2.340 

1.420 

92 

0.957 

0.838 

0.614 

0.799 

1.060 

10.000 

4.470 

1.880 

0.762 

0.590 

1.400 

2.320 

1.390 

93 

0.926 

0.802 

0.606 

0.685 

1.020 

9.630 

4.310 

1.710 

0.736 

0.558 

1.2S0 

2.280 

1.330 

94 

0.880 

0.787 

0.595 

0.553 

0.971 

9.120 

4.130 

1.510 

0.722 

0.553 

1.160 

2.250 

1.300 

95 

0.827 

0.765 

0.589 

0.544 

0.943 

8.580 

4.030 

1.420 

0.716 

0.544 

1.130 

2.220 

1.270 

96 

0.765 

0.746 

0.557 

0.540 

0.934 

8.130 

3.940 

1.380 

0.692 

0.539 

0.994 

2.180 

1.230 

97 

0.680 

0.714 

0.545 

0.535 

0.735 

7.710 

3.430 

1.210 

0.665 

0.526 

0.618 

2.110 

1.200 

98 

0.595 

0.680 

0.520 

0.517 

0.625 

7.160 

2.580 

1.060 

0.635 

0.509 

0.583 

2.060 

1.160 

99 

0.541 

0.651 

0.503 

0.503 

0.559 

6.540 

1.870 

0.861 

0.607 

0.489 

0.544 

1.990 

1.100 

100 

0.469 

0.637 

0.497 

0.498 

0.550 

6.030 

1.690 

0.803 

0.601 

0.469 

0.533 

1.830 

1.050 

>£AN 

7.149 

1.879 

1.216 

1.181 

11.828 

25.822 

11.457 

6.386 

3.222 

4.227 

7.595 

6.766 

3.867 

SU+V\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  02AE001 

YEARS  OF  RECORD:         12  STATION  AREA:  616 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


GRAVEL  RIVER  NEAR  CAVERS 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     NCVB-eE?     Z^^GE? 


0 

105.000 

7.450 

2.510 

6.000 

105.000 

91.100 

59.700 

30.800 

39.400 

92.900 

48.500 

77.900 

x  3CC 

1 

54.000 

5.350 

2.270 

4.790 

69.400 

76.000 

37.900 

23.100 

27.900 

55.700 

35.200 

48.200 

::  x>: 

2 

44.700 

4.700 

2.180 

4.470 

59.200 

62.700 

32.500 

19.200 

19.800 

46.700 

31.400 

3S.500 

.9  20C 

3 

36.800 

4.250 

2.110 

3.680 

56.400 

59.200 

29.700 

18.400 

15.000 

35.900 

29.500 

34.400 

Is  90C 

4 

32.000 

4.110 

2.040 

2.610 

53.000 

57.400 

27.000 

16.500 

13.300 

29.700 

28.800 

2S.600 

15  ::•: 

5 

28.800 

3.960 

2.000 

2.500 

51.300 

54.600 

24.800 

15.800 

10.800 

27.300 

27.700 

26.500 

.:  ax 

6 

26.800 

3.850 

1.910 

2.420 

47.500 

53.200 

22.700 

15.400 

9.100 

24.000 

26.500 

23.200 

.;  soi 

7 

24.800 

3.680 

1.870 

2.350 

44.700 

51.000 

21.200 

14.300 

8.370 

21.000 

25.200 

21.300 

U  ::■: 

8 

22.400 

3.620 

1.830 

2.280 

42.700 

48.100 

20.600 

13.900 

8.050 

18.900 

23.500 

20.300 

10.500 

9 

20.800 

3.480 

1.810 

2.230 

38.800 

47.100 

19.400 

13.400 

7.160 

17.900 

22.200 

19.000 

9.850 

10 

19.300 

3.430 

1.780 

2.160 

37.100 

46.000 

18.600 

12.900 

6.650 

15.700 

20.900 

18.500 

9.250 

11 

18.300 

3.300 

1.770 

2.120 

36.300 

44.200 

17.500 

12.500 

5.940 

14.800 

20.500 

16.500 

6.350 

12 

17.100 

3.200 

1.760 

2.000 

34.500 

42.400 

17.200 

12.000 

5.160 

12.500 

19.600 

it  :■:■: 

8.150 

13 

16.000 

3.140 

1.730 

1.850 

33.000 

40.800 

16.700 

11.600 

4.940 

11.900 

18.600 

15.500 

7.930 

14 

15.200 

3.020 

1.710 

1.740 

31.100 

38.800 

16.300 

11.400 

4.710 

11.400 

18.400 

14.800 

7.750 

15 

14.300 

2.940 

1.680 

1.720 

31.000 

37.700 

16.000 

11.100 

4.460 

11.200 

18.100 

:-  BOB 

7.S00 

16 

13.800 

2.870 

1.660 

1.700 

30.200 

36.800 

15.800 

10.800 

4.340 

10.500 

17.300 

14.300 

7.280 

17 

13.100 

2.830 

1.650 

1.670 

28.500 

34.900 

15.400 

10.500 

4.200 

10.300 

16.000 

13.700 

7.020 

18 

12.500 

2.740 

1.630 

1.660 

27.500 

34.000 

14.900 

10.300 

4.100 

9.620 

15.900 

13.600 

6.850 

19 

12.000 

2.700 

1.620 

1.640 

26.600 

33.400 

14.400 

9.680 

3.960 

8.960 

15.500 

12.900 

6.650 

20 

11.500 

2.660 

1.610 

1.620 

25.900 

32.100 

14.200 

9.370 

3.870 

8.730 

14.800 

12.800 

6.500 

21 

11.100 

2.630 

1.590 

1.600 

24.800 

30.800 

14.100 

8.910 

3.840 

8.060 

14.600 

12.700 

6.230 

22 

10.600 

2.620 

1.580 

1.590 

22.200 

30.300 

13.700 

8.720 

3.690 

7.340 

14.200 

12.500 

6.080 

23 

10.200 

2.580 

1.560 

1.580 

21.500 

29.000 

13.600 

8.200 

3.650 

7.140 

13.900 

12.000 

5.950 

24 

9.840 

2.510 

1.540 

1.510 

20.300 

28.300 

13.200 

8.050 

3.620 

6.530 

13.400 

11.900 

5.660 

25 

9.490 

2.480 

1.530 

1.490 

18.200 

28.200 

13.100 

7.960 

3.560 

6.040 

13.300 

11.500 

5.650 

20 

9.200 

2.420 

1.510 

1.460 

16.200 

27.800 

12.400 

7.700 

3.410 

5.670 

13.100 

11.400 

5.450 

27 

8.870 

2.350 

1.510 

1.440 

15.400 

27.300 

12.200 

7.630 

3.390 

5.340 

12.800 

11.300 

5.320 

28 

8.540 

2.290 

1.490 

1.430 

14.400 

27.000 

12.000 

7.410 

3.290 

5.250 

12.500 

11.100 

5.200 

29 

8.290 

2.250 

1.460 

1.420 

13.900 

26.600 

11.800 

7.230 

3.240 

4.910 

12.300 

10.800 

5.100 

% 

8.030 

2.180 

1.450 

1.400 

12.900 

26.200 

11.700 

6.990 

3.170 

4.830 

12.100 

10.600 

5.010 

31 

7.790 

2.150 

1.440 

1.380 

12.400 

25.900 

11.400 

6.920 

3.090 

4.480 

11.800 

10.400 

4  900 

32 

7.560 

2.100 

1.420 

1.360 

12.000 

25.400 

11.200 

6.740 

2.980 

4.340 

11.400 

10.200 

4  800 

33 

7.290 

2.070 

1.410 

1.350 

11.500 

25.100 

11.000 

6.540 

2.950 

4.100 

11.100 

10.000 

4  "5C 

M 

6.990 

2.020 

1.380 

1.330 

11.100 

24.600 

10.800 

6.450 

2.870 

3.970 

10.500 

-   ^H 

4.650 

35 

6.710 

2.000 

1.360 

1.320 

10.800 

24.300 

10.800 

6.370 

2.840 

3.780 

'.     4> 

9.770 

4.550 

36 

6.460 

1.970 

1.340 

1.310 

10.600 

24.100 

10.600 

6.200 

2.800 

3.540 

10.200 

9.660 

4  500 

37 

6.150 

1.930 

1.330 

1.300 

10.100 

23.900 

10.300 

6.070 

2.750 

3.390 

9.770 

9  4T 

4   4V 

IB 

5.920 

1.900 

1.320 

1.290 

9.750 

22.800 

10.100 

6.030 

2.740 

3.330 

9.640 

9.350 

39 

5.690 

1.870 

1.310 

1.260 

8.720 

22.400 

9.990 

5.930 

2.720 

3.260 

9.550 

9.250 

4   HO 

10 

5.470 

1.840 

1.300 

1.250 

8.500 

22.300 

9.840 

5.920 

2.660 

3.140 

9.340 

9.200 

41 

5.250 

1.830 

1.290 

1.230 

7.900 

21.800 

9.740 

5.840 

2.630 

M 

9.2X 

9.150 

4  ne 

42 

5.040 

1.800 

1.270 

1.220 

7.590 

21.600 

9.520 

5.790 

2.590 

2.920 

M 

|     4. 

4  AX 

41 

4.850 

1.780 

1.250 

1.220 

7.100 

21.400 

9  430 

5.720 

2.550 

.    t« 

|    ■ 

:      ■*« 

1 

u 

4.680 

1.770 

1.230 

1.210 

6.800 

21.000 

9.230 

5.610 

2.510 

2.780 

8  550 

I  Bfl 

B 

45 

4.500 

1.740 

1.200 

1.210 

6.700 

.v    .» 

9.120 

5.490 

2.470 

2.720 

:     4.1 

'» 

Q 

46 

4.340 

1.720 

1.140 

1.200 

6.460 

20.200 

|  .in 

5.470 

.    ■ 

2.660 

0  130 

47 

4.150 

1.700 

1.120 

1.190 

•   u»i 

n  on 

8.870 

•     4.1 

|    U' 

2.5JO 

0  160 

|  ■ 

48 

3.960 

1.680 

1.100 

1.180 

5.580 

19  400 

8.720 

5.290 

2.J50 

.    *. 

.« 

49 

3.770 

1.670 

1.090 

1.170 

5.520 

19.200 

8.620 

5.150 

I  BO 

.    *> 

7  700 

• 
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JUNE 


JULY 
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50 

3.590 

1.640 

1.070 

1.170 

5.350 

19.100 

8.520 

5.080 

2.280 

2.320 

7.650 

8.310 

3.320 

51 

3.400 

1.610 

1.060 

1.170 

5.270 

18.800 

8.380 

5.010 

2.230 

2.220 

7.320 

8.230 

3.250 

52 

3.260 

1.560 

1.050 

1.160 

5.100 

18.700 

8.300 

4.960 

2.200 

2.140 

7.240 

8.130 

3.200 

53 

3.110 

1.540 

1.040 

1.160 

5.010 

18.400 

8.210 

4.890 

2.170 

2.090 

7.000 

8.100 

3.120 

54 

2.970 

1.510 

1.030 

1.150 

4.850 

18.100 

8.020 

4.830 

2.140 

2.010 

6.900 

8.040 

3.100 

55 

2.840 

1.490 

1.020 

1.150 

4.500 

18.000 

7.960 

4.760 

2.100 

1.980 

6.630 

7.950 

3.000 

56 

2.740 

1.460 

1.020 

1.140 

4.350 

17.500 

7.870 

4.670 

2.040 

1.900 

6.310 

7.940 

2.950 

57 

2.630 

1.430 

1.010 

1.130 

4.100 

17.300 

7.730 

4.620 

1.980 

1.800 

6.080 

7.850 

2.900 

58 

2.530 

1.420 

1.000 

1.120 

3.820 

17.100 

7.700 

4.560 

1.920 

1.770 

5.930 

7.800 

2.840 

59 

2.440 

1.400 

1.000 

1.110 

3.660 

16.800 

7.600 

4.450 

1.850 

1.720 

5.500 

7.650 

2.800 

60 

2.350 

1.380 

1.000 

1.100 

3.510 

16.500 

7.530 

4.420 

1.750 

1.700 

5.350 

7.620 

2.750 

61 

2.260 

1.360 

0.995 

1.080 

3.400 

16.400 

7.440 

4.390 

1.690 

1.670 

5.240 

7.550 

2.700 

62 

2.180 

1.350 

0.985 

1.060 

3.160 

15.800 

7.380 

4.340 

1.600 

1.630 

5.010 

7.370 

2.670 

63 

2.120 

1.320 

0.975 

1.050 

3.000 

15.600 

7.370 

4.230 

1.550 

1.610 

4.770 

7.200 

2.610 

64 

2.040 

1.300 

0.975 

1.040 

2.890 

15.200 

7.180 

4.190 

1.480 

1.510 

4.610 

7.110 

2.560 

65 

1.980 

1.280 

0.965 

1.030 

2.790 

15.000 

7.140 

4.150 

1.460 

1.500 

4.450 

7.040 

2.530 

66 

1.910 

1.270 

0.954 

1.020 

2.650 

14.800 

7.080 

4.110 

1.420 

1.390 

4.330 

6.710 

2.490 

67 

1.840 

1.250 

0.940 

1.000 

2.480 

14.300 

6.910 

3.990 

1.380 

1.330 

4.160 

6.450 

2.430 

68 

1.780 

1.240 

0.930 

0.995 

2.380 

14.200 

6.850 

3.920 

1.340 

1.300 

3.960 

6.380 

2.410 

69 

1.740 

1.230 

0.925 

0.990 

2.230 

14.000 

6.780 

3.830 

1.280 

1.160 

3.850 

6.180 

2.380 

70 

1.690 

1.210 

0.892 

0.983 

2.120 

13.500 

6.650 

3.650 

1.260 

1.080 

3.600 

6.100 

2.320 

71 

1.650 

1.190 

0.864 

0.978 

2.070 

13.400 

6.520 

3.510 

1.220 

1.060 

3.400 

5.900 

2.300 

72 

1.610 

1.180 

0.850 

0.974 

2.040 

13.000 

6.460 

3.350 

1.200 

1.020 

3.190 

5.730 

2.250 

73 

1.560 

1.170 

0.838 

0.970 

2.020 

12.800 

6.440 

3.190 

1.190 

1.000 

3.030 

5.700 

2.220 

74 

1.510 

1.160 

0.829 

0.965 

1.930 

12.500 

6.340 

3.000 

1.160 

0.981 

2.940 

5.430 

2.190 

75 

1.470 

1.150 

0.810 

0.963 

1.840 

12.200 

6.200 

2.970 

1.140 

0.963 

2.690 

5.350 

2.160 

76 

1.420 

1.140 

0.807 

0.962 

1.780 

11.800 

6.130 

2.800 

1.130 

0.939 

2.370 

5.300 

2.100 

77 

1.380 

1.130 

0.799 

0.934 

1.710 

11.700 

6.090 

2.750 

1.120 

0.920 

2.190 

5.230 

2.040 

78 

1.340 

1.120 

0.793 

0.929 

1.680 

11.100 

5.920 

2.610 

1.090 

0.895 

2.160 

5.110 

2.010 

79 

1.300 

1.110 

0.790 

0.920 

1.610 

11.000 

5.850 

2.580 

1.070 

0.847 

2.120 

4.900 

2.000 

80 

1.270 

1.090 

0.785 

0.900 

1.570 

10.800 

5.800 

2.410 

1.060 

0.816 

2.100 

4.800 

1.960 

81 

1.230 

1.080 

0.780 

0.892 

1.500 

10.400 

5.670 

2.320 

1.040 

0.790 

2.030 

4.580 

1.890 

82 

1.190 

1.070 

0.779 

0.880 

1.450 

10.300 

5.470 

2.250 

1.020 

0.770 

1.940 

4.420 

1.850 

83 

1.160 

1.060 

0.774 

0.870 

1.420 

10.100 

5.300 

2.170 

1.000 

0.762 

1.880 

3.810 

1.830 

84 

1.140 

1.040 

0.770 

0.860 

1.390 

9.910 

5.230 

2.050 

0.965 

0.736 

1.750 

3.450 

1.800 

85 

1.100 

1.030 

0.768 

0.855 

1.370 

9.770 

5.100 

1.940 

0.951 

0.725 

1.430 

3.370 

1.760 

86 

1.070 

1.020 

0.762 

0.845 

1.320 

9.680 

4.890 

1.940 

0.934 

0.716 

1.380 

3.140 

1.730 

87 

1.040 

1.010 

0.756 

0.835 

1.300 

9.430 

4.810 

1.910 

0.918 

0.711 

1.320 

3.030 

1.690 

88 

1.010 

0.991 

0.750 

0.835 

1.290 

9.360 

4.690 

1.870 

0.892 

0.702 

1.160 

2.920 

1.660 

89 

0.990 

0.970 

0.740 

0.830 

1.260 

9.260 

4.560 

1.820 

0.862 

0.697 

1.110 

2.770 

1.610 

90 

0.965 

0.963 

0.730 

0.825 

1.2S0 

9.200 

4.420 

1.800 

0.824 

0.657 

1.080 

2.650 

1.580 

91 

0.934 

0.940 

0.720 

0.770 

1.230 

8.920 

4.160 

1.750 

0.776 

0.623 

1.060 

2.480 

1.540 

92 

0.900 

0.926 

0.710 

0.419 

1.130 

8.740 

4.000 

1.690 

0.723 

0.614 

1.030 

2.000 

1.490 

93 

0.860 

0.910 

0.700 

0.385 

1.070 

8.520 

3.750 

1.650 

0.701 

0.597 

1.010 

1.950 

1.460 

94 

0.825 

0.900 

0.694 

0.337 

1.020 

8.090 

3.630 

1.620 

0.624 

0.572 

0.983 

1.870 

1.400 

95 

0.781 

0.883 

0.680 

0.309 

0.970 

7.710 

3.370 

1.570 

0.543 

0.567 

0.954 

1.720 

1.360 

96 

0.740 

0.870 

0.643 

0.278 

0.708 

7.210 

2.780 

1.530 

0.410 

0.556 

0.920 

1.610 

1.300 

97 

0.699 

0.861 

0.606 

0.255 

0.453 

6.760 

2.230 

1.510 

0.399 

0.533 

0.869 

1.550 

1.270 

98 

0.570 

0.840 

0.566 

0.249 

0.382 

6.350 

1.880 

1.410 

0.391 

0.353 

0.776 

1.370 

1.230 

99 

0.380 

0.810 

0.510 

0.238 

0.354 

6.020 

1.700 

1.170 

0.374 

0.340 

0.705 

1.160 

1.190 

100 

0.229 

0.800 

0.481 

0.229 

0.326 

5.260 

1.610 

0.991 

0.363 

0.338 

0.668 

1.090 

1.180 

(CAN 

7.782 

1.941 

1.206 

1.346 

13.365 

23.372 

10.660 

6.428 

3.453 

6.461 

9.573 

10.285 

5.021 

SIM*RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         17  STATION  AREA:         1190 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


APRIL 


STEEL  RIVER  NEAR  TERRACE  BAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    sCVB€c=    2-ZBGE? 


0 

109.000 

16.600 

10.400 

7.930 

97.700 

109.000 

79.600 

37.400 

47.600 

56.600 

73.600 

73.60C 

38.20C 

1 

76.000 

13.400 

9.500 

7.450 

85.000 

101.000 

69.700 

30.000 

42.100 

44.700 

48.100 

57.600 

35.70C 

2 

65.700 

12.400 

8.350 

7.390 

77.900 

95.800 

67.000 

28.100 

34.500 

34.800 

40.700 

53.50C 

28.001 

3 

60.600 

11.500 

7.440 

7.110 

74.500 

91.200 

62.900 

27.200 

28.700 

31.100 

37.400 

48.  COO 

25  BOt 

4 

55.700 

10.700 

6.700 

6.910 

64.500 

87.500 

57.500 

26.300 

19.500 

28.900 

36.000 

4:  -.■: 

23.20C 

5 

52.100 

10.400 

6.500 

6.380 

59.200 

84.700 

53.800 

25.800 

16.900 

27.900 

35.100 

4C.900 

22.300 

6 

47.600 

10.000 

6.300 

6.330 

55.200 

82.700 

50.100 

24.900 

15.500 

27.300 

34.000 

38.200 

22.000 

7 

44.200 

9.800 

6.170 

6.200 

53.800 

79.600 

48.400 

24.300 

14.700 

25.900 

33.200 

36.800 

::  BDC 

8 

41.100 

9.460 

6.050 

5.980 

49.800 

77.000 

46.400 

23.500 

14.300 

24.000 

32.800 

36.300 

9 

38.200 

9.290 

5.950 

5.800 

47.300 

75.900 

45.100 

23.300 

13.900 

22.400 

31.700 

35.700 

::  ?.: 

10 

36.500 

9. ..j 

5.890 

5.640 

45.400 

74.000 

43.100 

22.900 

13.600 

20.400 

31.100 

35.400 

20.000 

11 

34.800 

8.900 

5.800 

5.460 

43.500 

72.500 

41.900 

22.700 

13.400 

18.400 

30.600 

?4  :o: 

19.800 

12 

32.800 

8.750 

5.750 

5.350 

42.500 

70.200 

40.200 

22.200 

13.300 

17.800 

29.900 

33.400 

19.700 

13 

31.100 

8.550 

5.650 

5.200 

41.100 

69.200 

38.800 

21.900 

13.100 

17.300 

29.700 

32.600 

19.100 

14 

29.600 

8.470 

5.580 

5.020 

40.000 

68.000 

37.900 

21.100 

12.800 

16.400 

29.400 

31.700 

.:  n 

15 

28.300 

8.270 

5.520 

4.960 

36.900 

66.800 

37.100 

20.700 

12.400 

14.600 

28.900 

31.100 

1S.20C 

1C 

27.600 

8.160 

5.450 

4.920 

32.400 

66.300 

36.900 

20.400 

12.200 

13.900 

28.500 

3    BOt 

17.600 

17 

26.500 

8.070 

5.380 

4.790 

29.600 

65.600 

35.800 

20.000 

11.800 

13.300 

28.300 

29  4.x 

17.200 

18 

25.600 

7.960 

5.320 

4.700 

27.200 

64.800 

35.400 

19.800 

11.700 

13.200 

27.800 

29.100 

16.80C 

19 

24.800 

7.870 

5.240 

4.640 

24.300 

64.600 

34.800 

19.600 

11.300 

13.000 

27.100 

.:  n 

U  StK 

20 

23.700 

7.730 

5.200 

4.590 

21.800 

63.900 

34.000 

19.200 

11.100 

12.800 

26.500 

27.800 

16.200 

21 

22.900 

7.700 

5.150 

4.530 

20.800 

63.400 

33.700 

18.800 

10.900 

12.600 

26.200 

27.300 

u  n 

22 

22.200 

7.650 

5.100 

4.500 

18.400 

62.300 

33.100 

18.400 

10.600 

12.500 

25.600 

:-:  4.-. 

15.700 

23 

21.500 

7.560 

5.070 

4.450 

18.000 

61.900 

31.900 

17.900 

10.300 

12.300 

25.200 

26.100 

24 

20.800 

7.480 

5.040 

4.390 

16.800 

61.700 

31.500 

17.700 

10.200 

11.700 

24.900 

25.700 

14.700 

25 

20.200 

7.400 

5.010 

4.330 

16.600 

60.900 

30.900 

17.600 

10.000 

11.300 

24.700 

25.100 

14.60C 

'A 

19.700 

7.360 

5.000 

4.280 

16.000 

60.500 

30.400 

17.200 

9.850 

10.700 

24.100 

24  ^« 

14  IX 

27 

19.000 

7.310 

4.980 

4.250 

15.100 

59.800 

29.900 

16.900 

9.710 

10.200 

23.800 

24  m 

14.200 

28 

18.300 

7.250 

4.950 

4.250 

13.800 

59.100 

29.400 

16.800 

9.600 

9.810 

23.200 

23.700 

14.000 

20 

17.800 

7.190 

4.900 

4.190 

13.200 

58.700 

28.900 

16.600 

9.390 

9.690 

22.700 

23.500 

13.800 

30 

17.300 

7.110 

4.900 

4.190 

12.500 

58.300 

28.600 

16.300 

9.200 

9.370 

22.300 

23.100 

13.500 

31 

16.700 

7.0B0 

4.840 

4.160 

11.300 

57.800 

28.300 

16.200 

9.150 

9.260 

21.900 

.    ^> 

13.300 

B 

16.300 

7.040 

4.810 

4.130 

10.500 

57.500 

28.200 

16.100 

8.980 

9.100 

21.500 

s.eoo 

13.100 

33 

15.800 

7.000 

4.780 

4.110 

10.200 

56.600 

28.000 

16.000 

8.860 

9.030 

21.200 

n   v 

B 

M 

15.300 

6.920 

4.730 

4.110 

9.940 

56.100 

27.800 

15.900 

8.730 

8.890 

8    ii 

:.   n 

12.800 

35 

14.900 

6.870 

4.730 

4.110 

9.740 

55.600 

27.200 

15.800 

8.690 

8.730 

20.300 

0 

M 

14.500 

6.820 

4.670 

4.080 

9.510 

55.200 

27.000 

15.700 

8.620 

8.570 

20.100 

21.400 

0 

37 

14.100 

6.800 

4.670 

4.080 

9.340 

54.700 

26.800 

15.600 

8.520 

8.330 

19.900 

21.000 

D 

■ 

13.700 

6.710 

4.620 

4.060 

6.860 

54.200 

26.600 

15.400 

8.470 

7.960 

.      >> 

0    B 

a 

39 

13.300 

6.650 

4.600 

4.050 

8.400 

54.100 

26.400 

15.300 

8.240 

7.390 

19.200 

20.300 

01 

40 

12.900 

6.630 

4.590 

4.050 

8.270 

53.100 

26.200 

15.200 

8.160 

■ 

19.100 

•  ' 

41 

12.500 

6.580 

4.550 

4.000 

7.900 

52.700 

25.900 

15.100 

8.100 

7.140 

»» 

<i 

42 

12.100 

6.510 

4.530 

3.990 

7.560 

52.300 

25.600 

15.000 

8.070 

7.060 

•>x 

4i 

11.700 

6.450 

4.480 

3.990 

7.280 

B  KM 

25.300 

15.000 

7.930 

•  H 

.     •«« 

D 

0 

44 

11.300 

6.430 

4.450 

3.990 

7.160 

51.500 

25.000 

14.900 

7.870 

n 

18.100 

0 

»> 

45 

10.800 

6.310 

4.420 

3.940 

'  ;in 

50.400 

24.900 

14.700 

7.730 

•     a 

<> 

«' 

<< 

46 

10.300 

i    .-m 

4.400 

3.930 

1.    'Ml 

49.800 

24.800 

4     .« 

7.670 

6.540 

D 

< 

47 

10.000 

6.200 

4.360 

3.910 

1     Mli 

49.100 

24.400 

14.500 

7.620 

6  310 

16  600 

a 

B 

48 

9.720 

6.120 

4.330 

3.880 

6.650 

48.400 

23.800 

14.400 

7.460 

6  140 

«> 

a 

«« 

49 

9.450 

I,  .... 

4.300 

3.860 

6.480 

47.300 

.     ••• 

14  400 

7.360 

M 

«» 

0 

»> 
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SO 

9.170 

5.990 

4.260 

3.820 

6.140 

46.700 

23.300 

14.200 

7.220 

6.030 

15.100 

17.700 

10.100 

51 

8.880 

5.920 

4.250 

3.820 

5.950 

45.900 

22.800 

14.200 

7.090 

5.970 

15.000 

17.600 

10.000 

52 

8.610 

5.820 

4.250 

3.800 

5.840 

45.500 

22.600 

13.900 

6.970 

5.870 

14.800 

17.400 

9.910 

53 

8.350 

5.780 

4.190 

3.790 

5.690 

45.000 

22.400 

13.900 

6.780 

5.760 

14.500 

17.200 

9.800 

54 

8.100 

5.690 

4.190 

3.770 

5.610 

44.700 

22.300 

13.700 

6.740 

5.670 

14.300 

17.100 

9.710 

55 

7.820 

5.630 

4.170 

3.770 

5.520 

44.100 

22.100 

13.600 

6.570 

5.570 

14.000 

17.000 

9.600 

56 

7.560 

5.560 

4.130 

3.740 

5.380 

43.000 

21.900 

13.400 

6.430 

5.140 

13.700 

16.700 

9.460 

57 

7.350 

5.500 

4.110 

3.710 

5.100 

43.000 

21.700 

13.300 

6.340 

5.-20 

13.500 

16.500 

9.390 

58 

7.140 

5.440 

4.080 

3.710 

5.010 

42.200 

21.500 

13.200 

6.200 

4.990 

13.000 

16.300 

9.200 

59 

6.960 

5.400 

4.050 

3.700 

4.940 

41.600 

21.400 

13.100 

6.120 

4.690 

12.600 

16.200 

9.150 

60 

6.740 

5.350 

4.050 

3.690 

4.830 

41.300 

21.100 

13.000 

6.050 

4.530 

12.300 

16.100 

9.000 

61 

6.510 

5.300 

4.000 

3.670 

4.770 

41.000 

20.900 

12.800 

5.920 

4.470 

12.200 

16.000 

8.890 

62 

6.300 

5.250 

3.970 

3.660 

4.700 

40.500 

20.800 

12.600 

5.890 

4.420 

12.000 

15.700 

8.850 

63 

6.090 

5.200 

3.960 

3.640 

4.630 

39.800 

20.600 

12.400 

5.780 

4.390 

11.300 

15.600 

8.720 

64 

5.920 

5.130 

3.930 

3.600 

4.550 

39.100 

20.500 

12.300 

5.690 

4.330 

10.700 

15.400 

8.620 

65 

5.760 

5.020 

3.910 

3.570 

4.470 

38.700 

20.500 

12.100 

5.610 

4.280 

9.660 

15.300 

8.520 

66 

5.610 

4.960 

3.900 

3.510 

4.380 

38.200 

20.100 

12.000 

5.550 

4.220 

9.410 

15.100 

8.500 

67 

5.450 

4.750 

3.730 

3.410 

4.340 

37.300 

19.800 

11.800 

5.410 

4.160 

8.520 

14.700 

8.350 

68 

5.300 

4.670 

3.610 

3.320 

4.220 

36.800 

19.700 

11.600 

5.350 

4.130 

7.930 

14.600 

8.240 

69 

5.100 

4.530 

3.500 

3.060 

4.190 

36.500 

19.400 

11.500 

5.300 

4.050 

7.170 

14.400 

8.160 

70 

4.980 

4.380 

3.400 

3.010 

4.110 

36.000 

19.200 

11.200 

5.210 

4.030 

6.630 

14.100 

8.050 

71 

4.840 

4.190 

3.330 

2.970 

3.990 

35.700 

18.900 

11.100 

5.100 

3.940 

6.250 

13.900 

7.890 

72 

4.730 

4.050 

3.260 

2.900 

3.940 

35.100 

18.400 

11.000 

4.970 

3.850 

5.890 

13.500 

7.790 

73 

4.590 

3.960 

3.200 

2.830 

3.850 

34.800 

18.200 

10.800 

4.930 

3.770 

5.610 

12.700 

7.680 

74 

4.500 

3.910 

3.140 

2.780 

3.790 

34.400 

17.900 

10.600 

4.890 

3.680 

5.450 

12.200 

7.500 

75 

4.400 

3.780 

3.090 

2.720 

3.770 

33.700 

17.600 

10.200 

4.840 

3.620 

5.150 

11.900 

7.200 

76 

4.300 

3.540 

3.020 

2.720 

3.710 

33.400 

17.400 

10.200 

4.790 

3.560 

4.810 

11.800 

6.910 

77 

4.220 

3.170 

2.780 

2.720 

3.670 

32.700 

17.200 

9.970 

4.760 

3.540 

4.590 

11.500 

6.600 

78 

4.130 

3.000 

2.780 

2.720 

3.600 

32.000 

16.800 

9.810 

4.700 

3.450 

4.540 

11.200 

6.200 

79 

4.080 

2.890 

2.720 

2.720 

3.510 

31.500 

16.600 

9.570 

4.670 

3.430 

4.470 

10.400 

5.950 

80 

3390 

2.890 

2.720 

2.660 

3.470 

31.000 

16.300 

9.400 

4.630 

3.340 

4.300 

10.000 

5.700 

81 

3.910 

2.830 

2.720 

2.660 

3.450 

30.300 

15.800 

9.150 

4.590 

3.310 

4.150 

9.540 

5.470 

82 

3.790 

2.830 

2.720 

2.630 

3.410 

29.200 

15.300 

8.780 

4.530 

3.260 

4.100 

8.520 

5.040 

83 

3.700 

2.830 

2.690 

2.610 

3.340 

28.400 

15.100 

8.580 

4.480 

3.170 

4.070 

3.600 

3.200 

84 

3.570 

2.800 

2.570 

2.570 

3.140 

27.800 

14.600 

8.440 

4.450 

3.110 

3.310 

3.480 

3.110 

85 

3.450 

2.780 

2.440 

2.550 

3.060 

27.300 

14.300 

8.330 

4.420 

3.030 

3.260 

3.430 

3.030 

86 

3.310 

2.750 

2.290 

2.510 

3.000 

26.700 

13.900 

8.210 

4.370 

2.970 

3.140 

3.370 

2.980 

87 

3.150 

2.730 

2.270 

2.460 

2.920 

26.400 

13.400 

7.950 

4.330 

2.940 

3.000 

3.330 

2.950 

88 

3.030 

2.700 

2.270 

2.420 

2.900 

26.000 

13.000 

7.800 

4.250 

2.870 

2.910 

3.280 

2.920 

89 

2.940 

2.450 

2.250 

2.320 

2.860 

25.400 

12.600 

7.590 

4.180 

2.830 

2.820 

3.170 

2.880 

90 

2.860 

2.440 

2.250 

2.200 

2.800 

24.500 

12.300 

7.480 

4.110 

2.800 

2.720 

3.120 

2.860 

91 

2.780 

2.420 

2.240 

2.170 

2.610 

24.000 

12.000 

7.310 

3.940 

2.740 

2.620 

3.020 

2.750 

92 

2.720 

2.410 

2.220 

2.110 

2.550 

23.100 

11.600 

7.080 

3.780 

2.630 

2.540 

2.990 

2.650 

93 

2.620 

2.380 

2.210 

2.080 

2.510 

22.300 

11.000 

6.870 

3.630 

2.480 

2.440 

2.940 

2.560 

94 

2.510 

2.360 

2.200 

2.060 

2.490 

21.500 

10.600 

6.630 

3.510 

2.360 

2.360 

2.130 

2.530 

95 

2.420 

2.350 

2.190 

1.850 

2.460 

20.700 

9.850 

6.380 

3.370 

2.280 

2.310 

2.040 

2.520 

96 

2.320 

2.340 

2.180 

1.820 

2.450 

19.700 

9.660 

6.190 

3.310 

2.120 

2.270 

1.870 

2.490 

97 

2.240 

2.320 

2.150 

1.780 

2.440 

18.900 

9.490 

5.870 

2.950 

2.000 

2.110 

1.850 

2.460 

98 

2.110 

2.310 

2.140 

1.770 

2.420 

18.500 

9.000 

5.710 

2.890 

1.890 

1.730 

1.840 

1.950 

99 

1.850 

2.290 

1.980 

1.760 

2.300 

16.300 

8.280 

5.290 

2.650 

1.850 

1.670 

1.800 

1.710 

100 

1.630 

2.280 

1.920 

1.750 

2.250 

11.300 

7.280 

4.800 

2.150 

1.720 

1.630 

1.740 

1.700 

f€AN 

15.408 

5.949 

4.260 

3.862 

15.379 

48.721 

26.251 

14.666 

8.760 

9.216 

16.495 

19.338 

11.285 
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0 

262.000 

12.000 

6.900 

18.300 

218.000 

262.000 

124.000 

59.000 

77.400 

101.000 

116.000 

137.000 

s  ax 

1 

101.000 

10.400 

6.550 

10.800 

170.000 

152.000 

90.700 

35.300 

51.800 

47.500 

85.400 

72.300 

::  -:■: 

2 

81.000 

9.600 

6.300 

9.970 

136.000 

126.000 

84.100 

31.700 

47.000 

39.900 

60.300 

65.500 

27.100 

3 

66.900 

9.350 

6.240 

9.430 

114.000 

115.000 

67.700 

28.000 

42.200 

32.600 

48.900 

57.200 

23.000 

4 

59.500 

9.000 

6.170 

9.000 

109.000 

106.000 

55.500 

26.500 

35.100 

29.800 

47.800 

51.300 

20.40C 

5 

53.500 

8.830 

6.000 

8.520 

103.000 

103.000 

52.100 

25.000 

30.900 

28.700 

44.500 

46.700 

15.500 

6 

49.800 

8.640 

5.900 

8.040 

95.100 

94.800 

47.600 

24.200 

27.200 

25.800 

43.300 

40.800 

13.500 

7 

46.400 

8.550 

5.800 

7.450 

92.400 

89.500 

46.200 

23.000 

25.200 

24.100 

42.300 

37.400 

17.300 

8 

42.500 

8.470 

5.650 

7.200 

89.600 

85.800 

44.500 

22.000 

22.500 

22.800 

39.400 

34.900 

16.600 

9 

39.300 

8.300 

5.580 

7.000 

81.400 

83.000 

43.200 

21.400 

18.900 

21.600 

37.800 

32.200 

15.600 

10 

36.500 

8.100 

5.500 

6.750 

79.900 

79.000 

42.500 

20.800 

17.800 

21.200 

36.200 

30.700 

15.200 

11 

33.900 

7.850 

5.400 

6.570 

75.000 

75.300 

39.700 

20.400 

16.600 

20.300 

35.400 

28.600 

.-  -X 

12 

31.700 

7.700 

5.240 

6.310 

69.900 

73.300 

37.900 

19.800 

15.300 

19.900 

33.400 

27.800 

13 

30.200 

7.500 

5.010 

6.050 

68.700 

69.900 

36.200 

19.600 

14.300 

19.100 

32.300 

26.800 

13.30C 

14 

28.700 

7.400 

4.970 

5.930 

65.400 

67.900 

35.500 

19.500 

13.400 

18.500 

31.900 

26.400 

13.400 

15 

27.400 

7.220 

4.900 

5.600 

64.400 

66.300 

34.800 

18.800 

11.900 

18.000 

30.000 

:-:  :o: 

12.300 

16 

26.400 

7.100 

4.840 

5.450 

62.000 

65.400 

32.600 

18.500 

11.100 

17.400 

29.800 

25.100 

12.400 

17 

25.400 

7.020 

4.790 

5.380 

60.200 

64.500 

31.700 

18.300 

10.600 

17.000 

29.400 

24.900 

12.000 

ie 

24.400 

6.910 

4.730 

5.250 

59.000 

61.700 

31.100 

18.000 

10.200 

16.800 

28.700 

24.200 

11.900 

19 

23.400 

6.800 

4.660 

5.200 

57.800 

60.400 

30.400 

17.800 

9.880 

16.300 

28.500 

23.800 

11.600 

20 

22.500 

6.680 

4.640 

5.020 

56.400 

59.000 

29.700 

17.400 

9.640 

16.200 

27.800 

23.000 

11.400 

21 

21.500 

6.570 

4.620 

4.960 

53.500 

58.000 

28.800 

16.900 

9.430 

15.800 

26.900 

22.600 

11.300 

22 

20.800 

6.510 

4.600 

4.940 

52.400 

57.500 

28.700 

16.700 

9.220 

15.600 

26.500 

21.900 

11.200 

23 

20.100 

6.460 

4.560 

4.870 

49.800 

56.100 

28.200 

16.400 

9.030 

15.400 

26.200 

:.  401 

11.100 

24 

19.500 

6.350 

4.530 

4.800 

48.700 

55.200 

27.800 

16.200 

8.900 

15.000 

25.000 

20.900 

n 

25 

18.800 

6.280 

4.500 

4.800 

47.600 

54.400 

27.400 

16.000 

8.740 

14.600 

24.500 

20.800 

n 

20 

18.300 

6.230 

4.470 

4.800 

43.300 

53.200 

26.700 

15.800 

8.660 

14.100 

24.200 

20.100 

10.700 

27 

17.700 

6.170 

4.420 

4.550 

40.500 

52.900 

26.600 

15.300 

8.550 

13.700 

23.300 

19.800 

10.500 

28 

17.100 

6.100 

4.390 

4.450 

38.800 

52.200 

26.200 

15.300 

8.340 

13.300 

23.000 

19.500 

10.300 

29 

16.600 

6.000 

4.360 

4.350 

36.400 

51.000 

25.800 

15.000 

8.130 

12.600 

22.700 

19.000 

.     .\\ 

30 

16.100 

5.950 

4.330 

4.250 

35.100 

50.400 

25.400 

14.900 

7.990 

12.400 

21.800 

U    M 

10.100 

31 

15.600 

5.900 

4.300 

4.160 

31.700 

49.800 

25.100 

14.700 

7.930 

12.100 

21.500 

.   n 

-u 

V 

15.200 

5.850 

4.280 

4.110 

31.000 

49.300 

24.800 

14.200 

7.840 

11.700 

21.100 

U  -v< 

9.850 

33 

14.700 

5.750 

4.250 

4.050 

29.900 

49.000 

24.400 

14.000 

7.560 

11.200 

20.400 

18.000 

9.680 

M 

14.200 

5.720 

4.220 

3.990 

27.500 

48.200 

24.200 

13.900 

7.450 

10.900 

20.200 

17.900 

9.570 

35 

13.800 

5.680 

4.220 

3.960 

26.700 

47.900 

24.000 

13.700 

7.310 

10.700 

19.700 

17.  700 

9.530 

36 

13.300 

5.640 

4.190 

3.910 

25.200 

46.700 

23.600 

13.400 

7.190 

9.820 

19.300 

17.500 

9.400 

37 

12.700 

5.580 

4.160 

3.890 

24.200 

46.300 

23  200 

13.200 

7.120 

9.660 

19.200 

•■  w 

■ 

12.400 

5.520 

4.160 

3.830 

23  500 

45.400 

22.900 

13.100 

7.000 

9.370 

19.100 

17.100 

- 

39 

11.900 

5.480 

4.130 

3.780 

21.500 

44.100 

22.700 

12.900 

6.940 

9.190 

U    4a 

16.900 

9.  ISO 

40 

11.400 

5.450 

4.110 

3.740 

20.700 

43.200 

22.500 

..    '.« 

6.900 

8.780 

.      u 

Q 

>• 

41 

11.100 

5.410 

4.110 

3.710 

19.900 

42.500 

22.300 

12.500 

!     HI 

8.510 

*» 

■       vl 

9  000 

42 

10.800 

5.370 

4.090 

3.680 

18.400 

42.200 

21.900 

12.300 

6.690 

.-    .4. 

17.400 

•    u 

»> 

4) 

10.400 

5.320 

4.050 

3.670 

17.400 

41.100 

21.000 

12.000 

6.630 

8.100 

.:     '» 

16  100 

1 

u 

10.100 

5.280 

4.050 

3.660 

16.500 

40.800 

H  '«« 

12.000 

6  560 

7.890 

<> 

4'. 

9.760 

5.240 

4.050 

3.620 

15.300 

40.000 

21.400 

11.700 

t   u 

7.680 

15  000 

«i 

•    ■ 

46 

9.430 

5.210 

4.020 

3.620 

14  600 

39.300 

21.000 

11.000 

6  400 

7.500 

*. 

15  000 

■    •■« 

47 

9.170 

5.160 

4.010 

3.620 

14.200 

39.100 

.v  n 

11.500 

6.310 

•  Bfl 

1 

" 

•    **, 

46 

8  900 

5.130 

3.990 

3.600 

13.500 

i  n 

.V    '.l' 

11  300 

6.170 

7.080 

14   '« 

0 

<< 

49 

8.670 

5.100 

i  •«) 

3.590 

13.100 

38.200 

20.100 

11.200 

(     »» 

6  910 

.4    *-» 

1 

1 

SIM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         14  STATION  AREA:         1320 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


APRIL 


LITTLE  PIC  RIVER  NEAR  COLDWELL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    DECB6ER 


50 

8.440 

5.070 

3.970 

3.570 

12.200 

37.400 

20.000 

11.000 

5.990 

6.720 

14.200 

14.900 

8.050 

51 

8.130 

5.040 

3.960 

3.570 

11.900 

36.800 

19.800 

10.900 

5.890 

6.610 

13.900 

14.600 

7.990 

52 

7.900 

5.010 

3.960 

3.550 

11.300 

36.300 

19.700 

10.800 

5.830 

6.540 

13.600 

14.500 

7.930 

53 

7.650 

4.980 

3.950 

3.540 

10.800 

35.600 

_9.500 

10.600 

5.660 

6.370 

13.100 

14.400 

7.790 

54 

7.390 

4.960 

3.940 

3.540 

10.400 

35.100 

18.800 

10.600 

5.610 

6.260 

12.900 

14.200 

7.700 

55 

7.190 

4.930 

3.910 

3.520 

10.300 

34.500 

18.700 

10.500 

5.550 

6.090 

12.500 

14.000 

7.650 

56 

6.970 

4.870 

3.910 

3.510 

9.340 

33.900 

18.300 

10.300 

5.460 

5.940 

12.200 

13.800 

7.500 

57 

6.800 

4.840 

3.910 

3.500 

9.020 

33.400 

17.900 

10.100 

5.370 

5.840 

11.900 

13.600 

7.450 

58 

6.600 

4.810 

3.880 

3.490 

8.490 

33.100 

17.700 

10.100 

5.340 

5.640 

11.300 

13.300 

7.350 

59 

6.450 

4.750 

3.870 

3.490 

8.000 

32.300 

17.400 

10.000 

5.320 

5.570 

10.900 

13.000 

7.250 

60 

6.250 

4.730 

3.850 

3.480 

7.430 

32.100 

17.100 

9.850 

5.270 

5.420 

10.700 

12.800 

7.170 

61 

6.090 

4.700 

3.820 

3.450 

6.940 

31.100 

16.800 

9.740 

5.210 

5.310 

10.300 

12.600 

7.050 

62 

5.940 

4.640 

3.810 

3.450 

6.730 

30.600 

16.500 

9.430 

5.130 

5.220 

9.830 

12.600 

6.950 

63 

5.780 

4.590 

3.790 

3.430 

6.500 

30.300 

16.400 

9.320 

5.080 

5.090 

9.340 

12.400 

6.900 

64 

5.600 

4.560 

3.770 

3.400 

6.280 

30.000 

16.100 

9.200 

5.040 

5.060 

8.960 

12.300 

6.800 

65 

5.480 

4.500 

3.740 

3.350 

6.000 

29.700 

15.900 

9.060 

4.960 

4.920 

8.570 

12.100 

6.730 

66 

5.360 

4.470 

3.710 

3.330 

5.800 

29.200 

15.700 

9.030 

4.930 

4.700 

8.270 

11.900 

6.600 

67 

5.250 

4.420 

3.670 

3.310 

5.580 

28.600 

15.400 

8.750 

4.870 

4.650 

7.900 

11.700 

6.500 

68 

5.120 

4.360 

3.580 

3.300 

5.480 

28.300 

15.200 

8.690 

4.830 

4.590 

7.540 

11.500 

6.370 

69 

5.010 

4.350 

3.540 

3.290 

5.410 

27.600 

15.200 

8.550 

4.790 

4.450 

7.450 

11.300 

6.260 

70 

4.920 

4.300 

3.500 

3.280 

5.400 

27.400 

15.100 

8.390 

4.730 

4.390 

6.930 

11.200 

6.150 

71 

4.810 

4.250 

3.470 

3.220 

5.250 

26.900 

15.000 

8.270 

4.590 

4.310 

6.300 

10.700 

5.930 

72 

4.700 

4.230 

3.430 

3.170 

5.060 

26.400 

14.600 

8.140 

4.570 

4.220 

6.140 

10.500 

5.900 

73 

4.570 

4.200 

3.400 

3.120 

4.980 

26.000 

14.400 

8.040 

4.560 

4.160 

5.940 

10.200 

5.800 

74 

4.450 

4.140 

3.360 

3.100 

4.800 

25.700 

14.200 

7.900 

4.470 

4.040 

5.660 

10.000 

5.700 

75 

4.340 

4.050 

3.320 

3.020 

4.600 

25.400 

13.800 

7.780 

4.410 

3.960 

5.410 

9.680 

5.600 

76 

4.250 

3.940 

3.300 

3.000 

4.300 

24.900 

13.600 

7.700 

4.330 

3.770 

5.300 

8.950 

5.500 

77 

4.160 

3.750 

3.170 

2.970 

4.190 

24.600 

13.300 

7.620 

4.280 

3.620 

5.210 

8.690 

5.350 

3 

4.050 

3.630 

3.060 

2.950 

4.020 

24.200 

12.900 

7.580 

4.220 

3.570 

5.150 

8.260 

5.150 

79 

3.960 

2.700 

2.530 

2.890 

3.950 

23.700 

12.700 

7.520 

4.190 

3.480 

5.040 

6.510 

3.600 

80 

3.910 

2.680 

2.520 

2.830 

3.910 

23.300 

12.500 

7.370 

4.120 

3.400 

4.930 

5.100 

3.370 

81 

3.800 

2.660 

2.510 

2.750 

3.850 

22.900 

12.200 

7.310 

4.050 

3.310 

4.840 

4.730 

3.260 

82 

3.710 

2.650 

2.500 

2.690 

3.790 

22.600 

11.900 

7.220 

3.970 

3.280 

4.720 

4.590 

3.110 

83 

3.600 

2.630 

2.480 

2.650 

3.770 

22.100 

11.700 

7.080 

3.820 

3.240 

4.450 

4.390 

3.000 

84 

3.540 

2.620 

2.470 

2.620 

3.740 

21.500 

11.300 

6.950 

3.770 

3.190 

4.130 

4.250 

2.970 

8S 

3.480 

2.610 

2.460 

2.610 

3.620 

21.200 

11.100 

6.830 

3.650 

3.170 

3.910 

4.050 

2.940 

86 

3.400 

2.590 

2.380 

2.580 

3.510 

20.500 

10.800 

6.740 

3.530 

3.120 

3.680 

3.910 

2.890 

87 

3.310 

2.570 

2.360 

2.550 

3.450 

20.200 

10.700 

6.670 

3.540 

3.060 

3.450 

3.740 

2.860 

88 

3.220 

2.560 

2.340 

2.520 

3.340 

19.900 

10.400 

6.600 

3.510 

3.050 

3.370 

3.550 

2.840 

89 

3.100 

2.550 

2.310 

2.490 

3.290 

19.400 

10.200 

6.480 

3.440 

2.990 

3.260 

3.380 

2.810 

90 

3.010 

2.520 

2.290 

2.490 

3.280 

18.800 

9.980 

6.360 

3.370 

2.970 

3.090 

3.170 

2.780 

91 

2.940 

2.460 

2.270 

2.480 

3.090 

18.500 

9.740 

6.300 

3.320 

2.940 

3.060 

3.100 

2.760 

92 

2.840 

2.420 

2.240 

2.460 

3.030 

17.800 

9.290 

6.080 

3.280 

2.920 

2.970 

3.040 

2.720 

93 

2.720 

2.240 

2.060 

2.450 

3.000 

17.300 

9.090 

5.870 

3.200 

2.870 

2.940 

2.970 

2.620 

94 

2.640 

2.200 

2.040 

2.450 

2.940 

17.100 

8.690 

5.650 

3.150 

2.860 

2.890 

2.830 

2.520 

95 

2.560 

2.170 

2.030 

2.440 

2.690 

16.600 

8.370 

5.520 

3.090 

2.830 

2.860 

2.750 

2.440 

96 

2.510 

2.150 

2.020 

2.430 

2.560 

16.400 

7.830 

5.350 

3.070 

2.740 

2.830 

2.720 

2.410 

97 

2.460 

2.120 

2.000 

2.320 

2.550 

15.700 

7.410 

5.240 

3.020 

2.690 

2.600 

2.680 

2.350 

98 

2.340 

2.100 

1.990 

1.980 

2.530 

13.500 

6.940 

4.960 

2.950 

2.640 

2.530 

2.660 

2.320 

99 

2.120 

2.080 

1.980 

1.970 

2.510 

12.500 

6.140 

4.590 

2.840 

2.530 

2.460 

2.590 

2.270 

100 

1.970 

2.060 

1.980 

1.970 

2.500 

11.300 

5.690 

4.360 

2.820 

2.490 

2.390 

2.220 

2.270 

MEAN 

15.814 

5.193 

3.921 

4.225 

29.844 

45.102 

23.799 

12.824 

9.370 

10.623 

17.892 

17.568 

8.940 

simw  table  from  flow  duration  analysis       02BB002 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         I960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BLACK  RIVER  MEAR  MARATHON 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     NCVEM3EK     D£3«E? 


0 

301.000 

16.200 

12.100 

45.600 

246.000 

301.000 

154.000 

118.000 

124.000 

168.000 

145.000 

124.000 

55.00C 

1 

186.000 

15.200 

10.800 

25.900 

233.000 

238.000 

114.000 

82.600 

85.000 

90.900 

128.000 

101.000 

50.000 

2 

149.000 

14.700 

9.200 

22.700 

228.000 

224.000 

93.700 

68.000 

73.600 

65.800 

113.000 

86.400 

43  50C 

3 

126.000 

14.200 

9.000 

21.700 

215.000 

208.000 

86.700 

62.300 

61.700 

59.200 

99.300 

77.000 

«  :■:■: 

4 

112.000 

13.700 

8.780 

20.400 

203.000 

197.000 

80.100 

58.600 

54.800 

52.700 

91.000 

72.000 

36.700 

5 

101.000 

13.400 

8.690 

15.100 

189.000 

191.000 

77.900 

55.500 

50.300 

48.900 

84.800 

70.000 

34  eo: 

6 

90.000 

13.000 

8.520 

14.200 

178.000 

189.000 

72.500 

53.800 

46.200 

46.200 

81.000 

65.100 

32.400 

7 

83.100 

12.700 

8.350 

12.700 

164.000 

182.000 

69.200 

52.700 

39.100 

45.200 

76.500 

61.500 

30.900 

8 

77.100 

12.500 

8.160 

10.200 

158.000 

174.000 

65.100 

51.300 

34.800 

42.800 

75.100 

59.800 

29.60C 

9 

71.900 

12.200 

8.000 

10.000 

155.000 

170.000 

61.700 

49.600 

32.300 

41.600 

73.700 

58.900 

2S.60C 

10 

68.000 

11.900 

7.850 

9.710 

151.000 

165.000 

60.300 

47.600 

28.800 

41.300 

71.400 

58.000 

27.800 

11 

63.400 

11.700 

7.800 

9.450 

146.000 

157.000 

58.400 

45.600 

27.200 

39.400 

70.700 

55.500 

26.700 

12 

60.100 

11.600 

7.730 

9.400 

140.000 

153.000 

57.800 

42.800 

26.200 

38.500 

66.400 

53.000 

26.100 

13 

56.600 

11.200 

7.670 

8.550 

136.000 

148.000 

56.900 

41.000 

24  900 

37.700 

62.500 

51.800 

24.900 

14 

54.400 

10.900 

7.600 

8.070 

133.000 

145.000 

56.400 

39.100 

23.600 

36.800 

58.400 

49.600 

24.100 

15 

51.800 

10.700 

7.550 

7.860 

127.000 

139.000 

56.100 

38.100 

22.600 

35.900 

56.100 

47.300 

23.700 

16 

49.500 

10.600 

7.450 

7.620 

125.000 

133.000 

55.200 

37.100 

22.200 

34.300 

55.400 

m  m 

23.300 

17 

46.800 

10.300 

7.330 

7.500 

121.000 

128.000 

54.700 

36.500 

21.600 

33.400 

54.100 

45.500 

23.100 

18 

44.700 

10.200 

7.250 

7.400 

118.000 

126.000 

54.100 

35.400 

20.900 

32.800 

53.000 

44.500 

22.500 

19 

42.700 

9.970 

7.080 

7.360 

113.000 

124.000 

53.800 

34.500 

20.200 

31.300 

50.700 

43.900 

21.900 

20 

41.000 

9.940 

6.910 

7.250 

112.000 

119.000 
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SU*V\RY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02B8OQ3          PIC  RIVER  NEAR  MURATHON 

YEARS  OF  RECORD:         16  STATION  AREA:         427D 

PER    ANNUAL  JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NOVEM3ER  DECEMBER 

50  26.100  14.100  10.300  9.850  31.100  146.000  69.700  39.100  23.700  21.000  44.300  41.600  23.100 

51  25.200  13.900  10.100  9.800  29.200  145.000  68.700  38.200  23.500  20.700  43.000  40.500  22.600 

52  24.600  13.900  9.970  9.740  28.300  142.000  67.300  37.700  23.400  20.400  42.100  39.100  22.200 

53  23.700  13.600  9.880  9.650  26.800  140.000  66.800  37.100  23.100  20.200  40.500  38.400  21.700 

54  22.900  13.500  9.630  9.630  25.800  138.000  66.000  36.900  22.900  19.600  40.200  37.900  21.200 

55  22.300  13.300  9.570  9.570  25.100  137.000  65.700  36.500  22.800  19.200  39.400  37.200  21.000 

56  21.700  13.200  9.460  9.510  23.400  136.000  65.200  36.000  22.700  18.700  38.500  36.200  20.400 

57  21.000  13.000  9.400  9.500  22.100  133.000  64.900  35.400  22.500  18.400  37.900  35.100  20.000 

58  20.400  12.900  9.340  9.460  20.400  131.000  64.300  34.800  22.200  17.700  36.800  34.000  19.700 

59  19.800  12.700  9.290  9.400  19.200  130.000  63.700  34.000  22.000  17.100  34.800  33.400  19.300 

60  19.300  12.500  9.220  9.290  18.700  127.000  63.400  33.400  21.900  16.700  32.800  32.500  18.800 

61  18.600  12.300  9.170  9.170  18.000  126.000  62.300  32.700  21.600  16.500  31.400  32.200  18.500 

62  17.900  12.200  9.100  8.830  17.100  123.000  61.400  32.200  21.400  16.300  29.900  31.300  18.100 

63  17.300  11.900  9.060  8.720  16.600  122.000  60.900  31.700  21.300  15.900  28.200  30.500  17.800 

64  16.800  11.800  9.050  8.610  16.300  121.000  60.300  30.600  21.000  15.600  27.400  29.400  17.600 

65  16.400  11.700  8.950  8.610  16.200  120.000  59.200  30.500  20.800  15.500  26.700  28.600  17.300 

66  16.000  11.600  8.950  8.580  16.000  118.000  58.600  30.300  20.600  15.200  26.000  28.000  17.100 

67  15.600  11.300  8.920  8.500  15.100  115.000  57.000  29.400  20.200  14.900  25.200  27.100  16.900 

68  15.100  11.000  8.830  8.500  14.400  113.000  56.600  29.300  20.200  14.800  24.600  26.700  16.600 

69  14.700  10.800  8.810  8.500  13.700  112.000  55.300  28.900  19.900  14.700  22.600  26.100  16.300 

70  14.300  10.500  8.720  8.410  13.100  110.000  54.900  28.600  19.700  14.500  19.800  25.600  16.000 

71  13.900  10.300  8.720  8.380  12.300  109.000  54.500  28.200  19.500  14.100  19.500  25.200  15.700 

72  13.500  10.100  8.600  8.380  11.800  107.000  53.700  27.900  18.900  14.000  19.400  24.600  15.500 

73  13.100  10.000  8.410  8.330  11.400  106.000  52.700  27.400  18.600  13.700  19.200  24.000  15.200 

74  12.700  9.880  8.250  8.270  11.000  104.000  51.900  27.000  17.800  13.600  18.300  23.600  14.800 

75  12.300  9.750  8.100  7.850  10.800  103.000  51.500  27.000  17.500  13.300  17.500  23.200  14.400 

76  12.100  9.630  8.000  7.650  10.400  102.000  50.700  26.600  17.300  13.000  16.500  22.800  14.100 

77  11.800  9.450  7.870  7.470  10.100       99.700  49.800  26.100  17.000  12.700  15.900  22.200  13.700 

78  11.500  9.100  7.750  7.370  10.100       97.400  48.200  26.000  16.400  12.200  15.600  21.900  13.300 

79  11.200  8.750  7.620  7.260  9.910       96.000  47.000  25.700  16.200  11.800  15.100  21.000  12.300 

80  10.800  8.350  7.530  7.180  9.800        95.000  46.400  25.300  15.900  11.300  14.400  20.100  11.300 

81  10.400  8.100  7.450  7.100  9.650       93.300  45.000  25.000  15.700  11.000  13.800  18.200  9.350 

82  10.100  6.950  5.720  7.030  9.550       91.500  43.200  24.700  15.100  10.600  13.300  13.400  8.950 

83  9.910  6.660  5.500  6.970  9.400       86.700  40.200  24.500  14.800  10.400  12.600  13.100  8.500 

84  9.630  6.400  5.380  6.880  9.290       85.000  38.800  24.200  14.600  10.200  12.300  12.900  8.100 

85  9.400  6.170  5.350  6.820  9.260       84.400  38.200  23.500  14.500  10.000  11.800  12.800  7.900 

86  9.170  6.060  5.300  6.770  9.170       82.200  37.400  23.300  14.200  9.570  11.400  12.300  7.700 

87  8.920  5.980  5.240  6.740  9.060        79.100  36.800  22.600  13.800  9.060  10.900  11.900  7.550 

88  8.610  5.920  5.210  6.570  8.920        77.200  36.500  22.300  13.500  8.600  9.850  11.000  7.400 

89  8.380  5.800  5.170  6.430  8.810        75.900  34.000  22.100  12.900  8.180  8.640  9.500  7.250 

90  8.150  5.720  5.130  6.310  8.500        71.600  33.100  21.800  12.300  8.130  7.960  9.190  6.970 

91  7.650  5.660  5.030  5.720  8.270        70.200  31.400  21.300  11.900  7.760  7.330  8.750  6.680 

92  7.240  5.550  4.930  4.600  8.270        68.000  30.800  21.000  11.700  7.620  7.170  8.350  6.460 

93  6.890  5.440  4.760  4.480  8.160        66.500  30.300  20.800  11.600  7.240  6.990  7.600  6.230 
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4.640 
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MEAN    52.692        13.990        10.154        10.588       96.334      172.056       80.765        46.865        33.256        32.540        57.581        49.098       26.850 


SLKKWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  02BC004 

YEARS  OF  RECORD:         26  STATION  AREA:         4170 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 
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SIHWRY  TABLE  FRCM  FLCW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:        26  STATION  AREA:        4170 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


02BCOO4         VHITE  RIVER  BELOW  WITE  LAKE 


APRIL 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     CCTC8ER     NGVEM3ER    DECEM3ER 
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123.000 

351.000 

453.000 

377.000 

294.000 

228.000 

262.000 

262.000 

190.000 

61 

180.000 

137.000 

104.000 

101.000 

122.000 

351.000 

446.000 

377.000 

292.000 

225.000 

259.000 

258.000 

188.000 

62 

175.000 

136.000 

102.000 

100.000 

122.000 

348.000 

444.000 

368.000 

286.000 

225.000 

258.000 

256.000 

186.000 

63 

171.000 

134.000 

101.000 

99.400 

119.000 

343.000 

436.000 

365.000 

280.000 

222.000 

254.000 

252.000 

184.000 

64 

167.000 

132.000 

101.000 

96.800 

119.000 

340.000 

430.000 

360.000 

274.000 

217.000 

252.000 

249.000 

182.000 

65 

162.000 

131.000 

100.000 

95.400 

118.000 

337.000 

422.000 

354.000 

267.000 

215.000 

250.000 

245.000 

180.000 

66 

159.000 

128.000 

99.700 

94.000 

118.000 

331.000 

411.000 

349.000 

265.000 

212.000 

248.000 

242.000 

177.000 

67 

155.000 

126.000 

99.100 

93.200 

116.000 

326.000 

407.000 

348.000 

262.000 

211.000 

244.000 

239.000 

176.000 

68 

152.000 

124.000 

98.500 

92.600 

112.000 

323.000 

399.000 

343.000 

258.000 

204.000 

243.000 

235.000 

174.000 

69 

150.000 

121.000 

96.300 

92.300 

111.000 

317.000 

377.000 

337.000 

253.000 

203.000 

241.000 

231.000 

172.000 

70 

147.000 

119.000 

94.600 

92.000 

109.000 

314.000 

355.000 

334.000 

251.000 

201.000 

237.000 

228.000 

170.000 

71 

144.000 

117.000 

93.700 

90.000 

108.000 

307.000 

350.000 

331.000 

247.000 

198.000 

231.000 

224.000 

168.000 

72 

142.000 

116.000 

93.200 

88.300 

107.000 

303.000 

341.000 

326.000 

245.000 

197.000 

228.000 

216.000 

166.000 

73 

140.000 

114.000 

92.900 

84.600 

105.000 

301.000 

334.000 

319.000 

237.000 

195.000 

214.000 

209.000 

163.000 

74 

138.000 

113.000 

92.600 

84.000 

104.000 

295.000 

331.000 

316.000 

234.000 

194.000 

210.000 

206.000 

161.000 

75 

136.000 

111.000 

92.300 

83.500 

103.000 

289.000 

328.000 

311.000 

232.000 

191.000 

209.000 

201.000 

159.000 

76 

135.000 

110.000 

92.000 

83.000 

100.000 

280.000 

326.000 

308.000 

228.000 

187.000 

206.000 

199.000 

156.000 

77 

133.000 

108.000 

91.000 

83.000 

99.000 

272.000 

323.000 

304.000 

226.000 

185.000 

203.000 

197.000 

155.000 

78 

131.000 

107.000 

89.500 

82.800 

98.300 

266.000 

321.000 

300.000 

224.000 

183.000 

200.000 

192.000 

152.000 

79 

128.000 

106.000 

88.500 

82.400 

96.600 

261.000 

320.000 

295.000 

223.000 

178.000 

192.000 

187.000 

150.000 

80 

126.000 

105.000 

87.500 

81.300 

94.900 

254.000 

314.000 

289.000 

219.000 

176.000 

190.000 

183.000 

148.000 

81 

124.000 

104.000 

86.700 

80.100 

91.500 

247.000 

311.000 

285.000 

217.000 

174.000 

187.000 

173.000 

145.000 

82 

122.000 

102.000 

86.000 

79.900 

89.800 

236.000 

309.000 

280.000 

211.000 

173.000 

181.000 

168.000 

141.000 

83 

119.000 

100.000 

84.700 

79.400 

87.500 

229.000 

304.000 

276.000 

207.000 

170.000 

170.000 

161.000 

137.000 

84 

117.000 

98.000 

83.800 

79.200 

86.400 

225.000 

300.000 

267.000 

205.000 

165.000 

162.000 

159.000 

135.000 

85 

115.000 

96.000 

83.000 

78.700 

85.800 

218.000 

297.000 

240.000 

201.000 

157.000 

159.000 

157.000 

131.000 

86 

112.000 

93.200 

82.100 

78.400 

85.500 

212.000 

292.000 

232.000 

198.000 

150.000 

158.000 

155.000 

128.000 

87 

108.000 

90.200 

81.300 

78.200 

85.000 

207.000 

289.000 

223.000 

193.000 

146.000 

155.000 

152.000 

125.000 

88 

104.000 

88.300 

80.400 

78.000 

84.000 

202.000 

282.000 

214.000 

189.000 

144.000 

149.000 

149.000 

120.000 

89 

101.000 

86.900 

78.900 

74.000 

82.200 

197.000 

279.000 

208.000 

183.000 

142.000 

146.000 

147.000 

117.000 

90 

98.500 

85.000 

77.900 

73.800 

82.000 

193.000 

275.000 

202.000 

172.000 

138.000 

141.000 

143.000 

111.000 

91 

94.300 

84.700 

76.700 

73.200 

81.800 

187.000 

264.000 

193.000 

157.000 

134.000 

139.000 

140.000 

106.000 

92 

92.000 

83.400 

75.900 

72.600 

81.500 

183.000 

255.000 

189.000 

153.000 

133.000 

133.000 

138.000 

99.200 

93 

88.100 

81.000 

75.300 

72.400 

80.400 

177.000 

232.000 

183.000 

147.000 

129.000 

127.000 

132.000 

96.000 

94 

84.800 

79.800 

74.500 

72.200 

79.000 

170.000 

221.000 

170.000 

138.000 

128.000 

120.000 

123.000 

92.000 

95 

82.400 

49.000 

37.100 

36.800 

78.000 

157.000 

208.000 

158.000 

136.000 

122.000 

110.000 

93.700 

70.800 

96 

79.900 

45.300 

36.200 

34.300 

74.000 

150.000 

197.000 

155.000 

134.000 

120.000 

104.000 

91.500 

68.200 

97 

76.500 

42.200 

35.700 

34.000 

70.800 

142.000 

181.000 

147.000 

128.000 

117.000 

101.000 

88.900 

64.000 

98 

70.200 

39.900 

35.100 

34.000 

63.400 

138.000 

170.000 

144.000 

119.000 

114.000 

99.700 

87.800 

60.600 

99 

39.600 

38.500 

34.500 

33.700 

58.000 

132.000 

166.000 

141.000 

116.000 

108.000 

95.700 

77.600 

56.600 

100 

33.700 

37.700 

34.300 

33.700 

53.000 

107.000 

138.000 

136.000 

112.000 

102.000 

92.300 

73.900 

53.800 

MEAN  288.523 

153.291 

115.008 

106.302 

140.438 

411.396 

489.157 

441.530 

363.676 

323.470 

347.325 

314.720 

244.391 
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0 

72.100 

3.180 

2.570 

2.280 

35.400 

48.100 

72.100 

70.500 

38.800 

55.200 

39.400 

15.300 

5.240 

1 

34.300 

3.110 

2.480 

2.230 

30.000 

43.500 

40.600 

34.700 

31.400 

45.000 

30.300 

13.100 

4.700 

2 

28.700 

2.910 

2.460 

2.200 

28.500 

40.500 

34.800 

26.800 

30.300 

26.700 

21.300 

9.800 

4.460 

3 

25.800 

2.790 

2.440 

2.190 

27.500 

37.600 

30.000 

23.600 

28.600 

20.800 

17.300 

9.000 

4.290 

4 

23.100 

2.680 

2.410 

2.170 

26.600 

36.100 

28.100 

20.300 

27.000 

19.900 

15.300 

8.270 

4.200 

5 

20.800 

2.550 

2.290 

2.110 

24.000 

34.500 

26.500 

18.800 

24.700 

18.600 

14.800 

8.130 

4.130 

6 

19.500 

2.180 

1.530 

1.150 

22.700 

32.800 

25.200 

17.300 

23.500 

17.600 

13.700 

7.930 

4.080 

7 

18.200 

2.070 

1.460 

1.130 

21.500 

31.500 

24.000 

15.500 

21.800 

17.000 

12.800 

7.700 

3.970 

8 

17.100 

2.010 

1.400 

1.100 

19.700 

30.300 

22.400 

14.400 

20.100 

15.600 

12.400 

7.510 

3.910 

9 

16.000 

1.980 

1.380 

1.060 

18.800 

29.500 

21.500 

13.500 

18.500 

15.300 

12.200 

7.350 

3.820 

10 

15.100 

1.970 

1.360 

1.040 

18.000 

28.900 

20.700 

13.200 

18.000 

14.800 

12.000 

7.220 

3.770 

11 

14.100 

1.940 

1.340 

1.030 

17.000 

28.100 

20.000 

12.700 

17.500 

14.200 

11.500 

7.150 

3.680 

12 

13.200 

1.910 

1.310 

1.020 

16.100 

27.600 

19.400 

12.400 

16.600 

13.500 

11.200 

7.050 

3.590 

13 

12.300 

1.890 

1.290 

1.010 

15.100 

27.100 

19.100 

11.800 

16.100 

13.300 

10.700 

6.990 

3.570 

14 

11.500 

1.890 

1.270 

1.010 

13.200 

26.400 

18.400 

11.600 

15.800 

12.400 

10.600 

6.940 

3.550 

15 

10.800 

1.860 

1.250 

1.000 

12.700 

25.600 

17.600 

11.100 

14.900 

11.500 

10.300 

6.800 

3.510 

16 

10.300 

1.840 

1.240 

1.000 

12.100 

25.300 

16.800 

10.700 

14.400 

10.800 

9.950 

6.710 

3.460 

17 

9.850 

1.830 

1.240 

0.997 

10.700 

24.800 

16.300 

10.400 

13.900 

10.600 

9.790 

6.600 

3.450 

18 

9.540 

1.810 

1.220 

0.991 

9.740 

24.000 

16.100 

10.200 

13.500 

10.300 

9.540 

6.480 

3.430 

19 

9.190 

1.770 

1.210 

0.985 

8.780 

23.900 

15.600 

9.970 

12.600 

10.000 

9.460 

6.360 

3.370 

20 

8.750 

1.750 

1.210 

0.980 

7.970 

23.300 

15.100 

9.490 

12.300 

9.710 

9.230 

6.230 

3.310 

21 

8.360 

1.740 

1.200 

0.975 

7.160 

22.500 

14.700 

9.170 

11.800 

9.510 

8.890 

6.120 

3.280 

22 

8.070 

1.720 

1.190 

0.971 

6.710 

22.100 

13.900 

8.750 

11.500 

9.420 

8.740 

5.970 

3.260 

23 

7.790 

1.720 

1.190 

0.968 

6.500 

21.800 

13.400 

8.440 

11.000 

9.230 

8.240 

5.890 

3.230 

24 

7.510 

1.700 

1.180 

0.963 

6.410 

21.400 

13.000 

8.210 

10.700 

9.130 

8.180 

5.770 

3.200 

25 

7.280 

1.690 

1.170 

0.957 

5.570 

20.800 

12.200 

8.010 

10.200 

8.910 

8.100 

5.700 

3.170 

26 

7.100 

1.680 

1.160 

0.951 

5.430 

20.400 

11.400 

7.820 

9.710 

8.660 

7.950 

5.610 

3.130 

27 

6.910 

1.670 

1.160 

0.945 

5.010 

20.100 

11.100 

7.530 

9.290 

8.470 

7.870 

5.550 

3.100 

28 

6.710 

1.650 

1.150 

0.940 

4.460 

20.000 

10.700 

7.370 

8.860 

8.300 

7.790 

5.410 

3.070 

29 

6.540 

1.640 

1.140 

0.937 

3.950 

19.900 

10.400 

7.140 

8.520 

8.130 

7.650 

5.270 

3.030 

30 

6.340 

1.640 

1.140 

0.929 

3.600 

19.700 

10.300 

6.990 

8.180 

7.900 

7.530 

5.220 

3.000 

31 

6.090 

1.630 

1.140 

0.929 

3.350 

19.500 

10.100 

6.940 

7.990 

7.760 

7.360 

5.210 

2.9*) 

32 

5.880 

1.620 

1.130 

0.920 

2.890 

19.100 

9.900 

6.880 

7.690 

7.560 

7.300 

5.070 

2.930 

33 

5.640 

1.600 

1.120 

0.912 

2.510 

18.900 

9.710 

6.710 

7.560 

7.310 

7.250 

5.040 

2.870 

H 

5.380 

1.590 

1.120 

0.902 

2.510 

18.800 

9.670 

6.600 

7.350 

7.250 

7.190 

4  900 

:  ax 

35 

5.180 

1.570 

1.110 

0.898 

2.330 

18.300 

9.510 

6.480 

7.080 

7.080 

7.080 

4.810 

D 

36 

4.960 

1.570 

1.100 

0.892 

2.120 

18.100 

9.380 

6.330 

6.740 

6.910 

7.020 

4.730 

1 

37 

4.710 

1.560 

1.100 

0.835 

2.100 

18.000 

9.250 

6.120 

6.540 

t   ■ 

6.990 

4.710 

^ 

38 

4.550 

1.550 

1.090 

0.878 

1.840 

17.800 

9.120 

5.960 

6.200 

6.650 

6.950 

i    ■ 

39 

4.360 

1.540 

1.080 

0.872 

1.610 

17.500 

8.950 

5.750 

5.890 

6.480 

|    ^i 

:  GBC 

40 

4.220 

1.530 

1.080 

0.867 

1.540 

17.300 

8.830 

5.570 

5.440 

6.480 

o 

;   ■ 

■ 

41 

4.090 

1.510 

1.070 

0.862 

1.510 

17.000 

8.700 

5.380 

4.820 

6.370 

4  550 

. 

42 

3.990 

1.500 

1.070 

0.856 

1.400 

16.900 

8.560 

5.270 

4.430 

6.190 

:     +. 

4   *' 

;  sbc 

41 

3.850 

1.490 

1.060 

0.850 

1.330 

16.600 

8.430 

5.180 

4.280 

t    ■ 

•     >« 

■ 

u 

3.680 

1.480 

1.060 

0.850 

1.270 

16.300 

8.350 

5.150 

4.090 

5.950 

6  650 

4     «Cv 

4'. 

3.540 

1.470 

1.050 

0.844 

1.170 

16.000 

8. 130 

•    u 

3.910 

•    «. 

:   •■*> 

*      IX 

46 

3.430 

1.460 

1.040 

0.837 

1.150 

15.900 

■  M 

'     u 

3  540 

5.640 

*   n 

■ 

47 

3.310 

1.450 

1.040 

0.830 

1.120 

IV    '111 

7.740 

4.850 

3.430 

■    ■ 

.  m 

48 

3.200 

1.430 

1.040 

0.825 

1.090 

li  n 

7.600 

4.770 

3.370 

•    V, 

49 

3.090 

1.420 

1.030 

0.823 

1.070 

14.900 

7.520 

t  •<. 

3.320 

■ 
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50 

2.960 

1.400 

1.030 

0.820 

1.030 

14.600 

7.330 

4.590 

3.190 

5.160 

6.140 

4.100 

2.420 

51 

2.830 

1.400 

1.020 

0.816 

1.020 

14.300 

7.260 

4.500 

2.970 

4.860 

6.120 

4.080 

2.390 

52 

2.720 

1.380 

1.010 

0.813 

0.991 

14.100 

7.150 

4.450 

2.900 

4.690 

6.030 

4.050 

2.370 

53 

2.590 

1.370 

1.000 

0.810 

0.968 

13.800 

7.050 

4.280 

2.800 

4.530 

5.970 

4.020 

2.350 

54 

2.490 

1.360 

0.991 

0.804 

0.954 

13.400 

6.880 

4.120 

2.740 

4.400 

5.920 

4.000 

2.330 

55 

2.410 

1.350 

0.983 

0.801 

0.937 

13.200 

6.710 

4.050 

2.600 

4.360 

5.870 

3.990 

2.310 

56 

2.280 

1.330 

0.977 

0.796 

0.928 

12.800 

6.570 

3.910 

2.490 

4.320 

5.780 

3.940 

2.280 

57 

2.200 

1.320 

0.968 

0.790 

0.917 

12.600 

6.520 

3.830 

2.420 

4.220 

5.690 

3.910 

2.260 

58 

2.100 

1.310 

0.963 

0.787 

0.906 

12.300 

6.300 

3.710 

2.330 

4.080 

5.640 

3.880 

2.240 

59 

2.010 

1.300 

0.951 

0.785 

0.902 

12.000 

6.170 

3.650 

2.260 

3.870 

5.580 

3.820 

2.210 

60 

1.910 

1.300 

0.940 

0.780 

0.895 

11.700 

5.970 

3.580 

2.140 

3.710 

5.440 

3.790 

2.200 

61 

1.840 

1.290 

0.940 

0.776 

0.887 

11.300 

5.820 

3.540 

2.070 

3.420 

5.370 

3.770 

2.180 

62 

1.750 

1.280 

0.933 

0.775 

0.878 

11.200 

5.690 

3.470 

2.030 

3.260 

5.310 

3.710 

2.160 

63 

1.660 

1.270 

0.921 

0.771 

0.868 

10.800 

5.380 

3.420 

1.970 

3.140 

5.210 

3.680 

2.120 

64 

1.610 

1.270 

0.915 

0.767 

0.867 

10.700 

5.240 

3.390 

1.920 

2.970 

5.150 

3.630 

2.120 

65 

1.550 

1.250 

0.912 

0.765 

0.858 

10.400 

5.040 

3.330 

1.870 

2.600 

5.060 

3.540 

2.090 

66 

1.500 

1.250 

0.906 

0.762 

0.850 

10.300 

4.840 

3.280 

1.810 

2.360 

4.980 

3.510 

2.070 

67 

1.450 

1.240 

0.900 

0.756 

0.847 

10.100 

4.770 

3.200 

1.760 

2.180 

4.920 

3.500 

2.050 

68 

1.380 

1.230 

0.895 

0.750 

0.835 

10.100 

4.670 

3.140 

1.650 

2.000 

4.820 

3.450 

2.030 

69 

1.330 

1.220 

0.889 

0.745 

0.830 

9.850 

4.590 

3.000 

1.630 

1.630 

4.670 

3.370 

2.010 

70 

1.280 

1.210 

0.883 

0.736 

0.827 

9.810 

4.450 

2.920 

1.620 

1.510 

4.470 

3.310 

1.990 

71 

1.240 

1.210 

0.881 

0.731 

0.820 

9.750 

4.330 

2.750 

1.570 
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1.320 
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0.663 
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1.790 

0.789 
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0.571 

0.963 
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1.270 

95 

0.629 

0.657 

0.657 

0.589 

0.561 

5.950 

1.600 

0.742 

0.482 

0.547 

0.360 

0.518 

0.612 

96 

0.599 

0.634 

0.651 

0.578 

0.549 

5.720 

1.260 

0.682 

0.439 

0.374 

0.306 

0.504 

0.586 

97 

0.555 

0.631 
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0.566 
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0.405 

0.309 

0.207 

0.467 
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0.640 
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3.910 
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0.425 
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0.116 

0.617 

0.626 

0.521 

0.521 

3.460 

0.442 

0.405 

0.263 

0.173 

0.116 

0.354 

0.527 

MEAN      5.761  1.458  1.079  0.890  5.120        16.361  9.847  6.572  6.927  6.703  6.783  4.576  2.506 
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14.000 

83 

13.300 

11.900 

10.800 

10.100 

10.300 

20.000 

30.900 

27.400 

20.600 

14.000 

13.000 

13.100 

13.800 

84 

13.100 

10.900 

10.700 

10.000 

10.200 

19.900 

30.900 

25.900 

20.100 

13.900 

12.900 

12.500 

13.600 

85 

12.900 

10.900 

10.600 

9.880 

9.800 

19.200 

30.300 

23.600 

19.600 

13.600 

12.900 

11.900 

13.500 

86 

12.600 

10.800 

10.500 

9.800 

9.710 

18.900 

30.000 

23.400 

19.000 

13.100 

12.800 

11.400 

13.400 

87 

12.200 

10.800 

10.400 

9.590 

9.630 

18.400 

29.500 

23.000 

18.200 

12.800 

12.500 

11.100 

13.100 

88 

11.700 

10.800 

10.400 

9.380 

9.350 

17.800 

28.600 

21.600 

17.500 

12.400 

12.100 

10.800 

12.800 

89 

11.300 

10.100 

9.280 

8.920 

9.150 

17.200 

27.900 

21.400 

16.500 

12.100 

11.500 

10.700 

9.800 

90 

10.900 

10.000 

9.090 

8.730 

9.060 

16.800 

27.400 

20.800 

15.600 

11.600 

10.500 

10.500 

9.620 

91 

10.700 

9.860 

9.040 

8.560 

8.900 

16.400 

26.000 

19.700 

14.900 

11.400 

10.400 

10.400 

9.550 

92 

10.300 

9.670 

8.920 

8.440 

8.820 

15.800 

25.700 

19.300 

14.100 

11.200 

10.200 

10.000 

9.480 

93 

10.000 

9.500 

8.750 

8.300 

8.350 

14.700 

23.800 

19.000 

13.400 

10.900 

10.100 

9.790 

9.310 

94 

9.610 

8.700 

8.400 

7.960 

8.240 

14.200 

22.800 

18.600 

12.700 

10.200 

9.700 

9.450 

9.230 

95 

9.130 

3.940 

4.280 

4.640 

8.060 

13.700 

19.300 

17.800 

12.300 

8.690 

4.840 

3.540 

3.400 

96 

8.490 

3.790 

4.080 

4.470 

5.950 

12.900 

18.000 

17.400 

12.000 

8.440 

4.420 

3.230 

3.370 

97 

5.180 

3.650 

4.050 

4.360 

4.640 

12.300 

16.600 

16.900 

11.700 

7.420 

4.390 

3.170 

3.280 

98 

4.110 

3.570 

4.020 

4.220 

4.280 

12.000 

16.400 

15.400 

11.000 

6.090 

4.280 

3.110 

3.110 

99 

3.540 

3.510 

3.990 

4.080 

3.990 

10.700 

15.500 

14.800 

10.400 

5.610 

4.020 

3.060 

3.030 

100 

2.970 

3.480 

3.940 

4.050 

3.960 

6.870 

14.400 

14.200 

9.290 

5.470 

3.770 

3.000 

2.970 

MEAN 

29.868 

19.940 

16.705 

13.501 

14.069 

41.524 

52.340 

46.516 

36.342 

33.399 

32.018 

27.373 

23.777 
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0 

340.000 

148.000 

80.100 

69.700 

247.000 

249.000 

328.000 

339.000 

300.000 

303.000 

340.000 

297.000 

245  mo 

1 

303.000 

136.000 

77.600 

68.500 

200.000 

244.000 

323.000 

333.000 

297.000 

300.000 

334.000 

236.000 

217  :o: 

2 

289.000 

110.000 

77.000 

68.000 

155.000 

242.000 

317.000 

324.000 

294.000 

300.000 

331.000 

279.000 

:??.30C 

3 

262.000 

106.000 

74.500 

67.700 

130.000 

240.000 

303.000 

312.000 

289.000 

300.000 

323.000 

266.000 

170  :■:■: 

4 

245.000 

105.000 

73.900 

66.500 

112.000 

238.000 

283.000 

301.000 

270.000 

294.000 

311.000 

259. OOC 

156  00c 

5 

238.000 

102.000 

73.600 

65.400 

104.000 

235.000 

280.000 

288.000 

260.000 

289.000 

300.000 

245.000 

152  DO 

6 

231.000 

97.400 

73.100 

65.100 

98.000 

233.000 

272.000 

278.000 

251.000 

262.000 

274.000 

212.000 

147  DC 

7 

220.000 

92.900 

72.800 

64.300 

94.600 

231.000 

263.000 

262.000 

247.000 

237.000 

256.000 

196.000 

137  DOE 

8 

212.000 

90.600 

72.500 

63.400 

91.500 

225.000 

256.000 

251.000 

243.000 

235.000 

249.000 

191.000 

136  x>: 

9 

207.000 

89.500 

71.600 

62.300 

89.000 

221.000 

248.000 

246.000 

240.000 

234.000 

246.000 

136.000 

133. OOC 

10 

200.000 

89.200 

71.400 

62.300 

88.300 

220.000 

238.000 

241.000 

237.000 

233.000 

242.000 

180.000 

132  mo 

11 

194.000 

87.500 

70.500 

62.000 

84.700 

216.000 

221.000 

236.000 

234.000 

232.000 

238.000 

165.000 

12 

190.000 

86.900 

70.500 

61.200 

81.800 

214.000 

214.000 

225.000 

231.000 

229.000 

236.000 

IS  DC 

127.000 

13 

187.000 

86.000 

69.900 

60.900 

80.100 

212.000 

207.000 

217.000 

228.000 

226.000 

230.000 

159.000 

126.000 

14 

184.000 

85.000 

69.700 

60.300 

79.000 

210.000 

205.000 

212.000 

219.000 

220.000 

223.000 

157  no 

124  :o: 

15 

181.000 

84.700 

69.100 

59.700 

75.900 

208.000 

201.000 

211.000 

206.000 

216.000 

216.000 

156.000 

122  fflt 

16 

177.000 

84.400 

68.800 

59.500 

74.500 

207.000 

200.000 

210.000 

201.000 

215.000 

181.000 

155.000 

120  mo 

17 

172.000 

84.100 

68.500 

59.200 

73.100 

206.000 

198.000 

207.000 

198.000 

213.000 

172.000 

154.000 

us  mo 

16 

167.000 

83.500 

68.200 

58.900 

70.800 

203.000 

196.000 

206.000 

195.000 

212.000 

170.000 

154.000 

119.000 

19 

164.000 

83.000 

68.000 

58.900 

69.900 

201.000 

194.000 

204.000 

191.000 

207.000 

167.000 

154.000 

11B. OOC 

20 

159.000 

82.400 

67.700 

58.600 

68.500 

199.000 

193.000 

202.000 

189.000 

204.000 

166.000 

153.000 

117.000 

21 

157.000 

82.100 

67.400 

58.300 

68.000 

198.000 

192.000 

199.000 

188.000 

191.000 

165.000 

153.000 

US  OK 

22 

154.000 

81.600 

67.100 

58.300 

67.700 

196.000 

191.000 

198.000 

187.000 

190.000 

162.000 

152.000 

U4  » 

23 

151.000 

81.000 

66.800 

58.000 

67.400 

194.000 

190.000 

193.000 

186.000 

188.000 

159.000 

151.000 

113.000 

24 

149.000 

80.400 

66.300 

57.800 

67.100 

193.000 

190.000 

190.000 

184.000 

187.000 

157.000 

150.000 

...    0 

25 

145.000 

80.000 

66.000 

57.500 

66.500 

191.000 

189.000 

189.000 

183.000 

185.000 

157.000 

149.000 

us  mc 

26 

143.000 

79.300 

65.700 

56.900 

66.000 

189.000 

188.000 

187.000 

182.000 

183.000 

156.000 

148    ««. 

..c  n 

27 

140.000 

78.600 

65.400 

56.400 

65.400 

185.000 

187.000 

187.000 

180.000 

182.000 

155.000 

147.000 

.  -  XX 

28 

137.000 

77.900 

65.100 

56.100 

65.100 

184.000 

187.000 

186.000 

178.000 

181.000 

154.000 

144    u 

m  n 

29 

135.000 

77.200 

64.600 

55.800 

64.000 

181.000 

185.000 

184.000 

177.000 

180.000 

154.000 

145.000 

mm  a 

90 

133.000 

76.500 

64.300 

55.500 

63.500 

179.000 

184.000 

183.000 

176.000 

174.000 

.:.  a 

144    0 

1  4  u 

31 

132.000 

75.900 

64.200 

55.500 

62.900 

177.000 

182.000 

181.000 

174.000 

171.000 

150.000 

143.000 

mm  n 

3? 

130.000 

75.000 

63.700 

55.500 

62.300 

176.000 

181.000 

180.000 

172.000 

162.000 

149.000 

\i.    >' 

103.000 

33 

127.000 

74.500 

63.200 

55.200 

61.700 

174.000 

179.000 

179.000 

168.000 

159.000 

141   i« 

141  a 

102.000 

34 

126.000 

73.900 

62.900 

54.900 

61.400 

173.000 

178.000 

176.000 

166.000 

151.000 

147.000 

.       u 

0 

35 

124.000 

73.600 

62.300 

54.700 

61.200 

171.000 

176.000 

175.000 

165.000 

144.000 

i4i  a 

137.000 

101.000 

36 

122.000 

73.100 

61.800 

54.500 

60.900 

167.000 

174.000 

173.000 

163.000 

142.000 

145.000 

135.000 

.    0 

37 

120.000 

72.500 

61.400 

54.400 

60.600 

165.000 

170.000 

170.000 

162.000 

140.000 

:«   u 

133.000 

1 

38 

118.000 

71.600 

60.600 

53.800 

60.000 

160.000 

169.000 

168.000 

160.000 

137.000 

143.000 

132.000 

<      O 

39 

116.000 

70.800 

59.700 

53.500 

59.700 

156.000 

167.000 

166.000 

154.000 

137.000 

142.000 

131.000 

■• 

4/1 

114.000 

70.200 

58.800 

53.100 

59.500 

154.000 

166.000 

163.000 

.i    goo 

136.000 

0 

41 

112.000 

69.400 

56.600 

52.600 

58.900 

152.000 

165.000 

161.000 

140.000 

135.000 

141.000 

a 

4.' 

109.000 

68.500 

55.800 

52.100 

58.600 

150.000 

164.000 

159.000 

136.000 

133.000 

L4     x 

0 

41 

106.000 

66.800 

54.700 

51.500 

58.300 

147.000 

163.000 

158.000 

135.000 

131.000 

>> 

>> 

a 

44 

104.000 

64.500 

53.800 

51.300 

58.000 

144.000 

161.000 

157.000 

134   »« 

131.000 

n 

*> 

45 

102.000 

63.000 

53.500 

50.600 

57.800 

143.000 

161.000 

...     ,„ 

133.000 

0 

0 

D 

46 

99.200 

62.000 

53.000 

50.000 

57.000 

142.000 

:•.-  lit 

U4    i> 

:■.    i« 

126  000 

u 

a 

.    0 

47 

97.200 

61.000 

52.700 

49.500 

56.600 

140.000 

157.000 

IS    i« 

1     u 

0 

0 

0 

48 

94.500 

60.500 

52.200 

49.000 

55.800 

138.000 

19    i« 

...    ,, 

128.000 

1:3.000 

0 

49 

91.500 

U)  (IX) 

51.000 

48.700 

55.200 

|  M     ii 

...    ,, 

149  COO 

0 

0 

0 

0 
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SO 

89.800 

59.500 

50.400 

48.400 

54.900 

135.000 

153.000 

148.000 

126.000 

120.000 

131.000 

120.000 

86.000 

51 

88.300 

58.300 

49.800 

47.800 

54.500 

134.000 

151.000 

146.000 

125.000 

116.000 

131.000 

119.000 

84.500 

52 

86.500 

57.800 

49.400 

47.000 

54.000 

132.000 

150.000 

143.000 

124.000 

115.000 

130.000 

118.000 

82.700 

53 

84.500 

57.300 

49.200 

46.600 

F3.500 

131.000 

148.000 

142.000 

123.000 

114.000 

129.000 

116.000 

81.000 

54 

82.700 

57.000 

48.700 

46.000 

53.200 

129.000 

147.000 

139.000 

122.000 

112.000 

129.000 

116.000 

80.000 

55 

81.300 

56.700 

48.400 

45.400 

53.000 

128.000 

145.000 

136.000 

120.000 

110.000 

128.000 

115.000 

79.000 

56 

79.600 

56.400 

48.000 

45.000 

53.000 

127.000 

143.000 

136.000 

118.000 

110.000 

127.000 

114.000 

78.000 

57 

77.500 

56.100 

47.600 

44.800 

52.500 

127.000 

141.000 

134.000 

118.000 

108.000 

123.000 

114.000 

77.000 

58 

75.700 

55.800 

47.400 

44.700 

52.400 

125.000 

139.000 

133.000 

116.000 

98.500 

116.000 

112.000 

76.000 

59 

74.100 

55.500 

47.000 

44.200 

52.100 

124.000 

138.000 

132.000 

116.000 

91.500 

115.000 

110.000 

75.000 

60 

73.000 

54.800 

46.800 

44.000 

51.800 

123.000 

137.000 

132.000 

114.000 

90.000 

110.000 

107.000 

74.000 

61 

71.400 

54.300 

46.600 

43.800 

51.600 

122.000 

135.000 

130.000 

111.000 

89.200 

103.000 

104.000 

73.000 

62 

70.200 

53.800 

46.400 

43.600 

51.300 

121.000 

135.000 

128.000 

107.000 

88  500 

102.000 

103.000 

71.600 

63 

68.800 

53.500 

46.100 

43.000 

51.000 

120.000 

134.000 

125.000 

106.000 

88.100 

100.000 

102.000 

70.500 

64 

68.000 

53.000 

45.900 

42.500 

49.800 

120.000 

133.000 

124.000 

105.000 

86.900 

98.700 

102.000 

70.000 

65 

67.100 

52.500 

45.600 

42.200 

49.000 

119.000 

132.000 

123.000 

104.000 

85.500 

97.700 

101.000 

69.000 

66 

66.000 

52.100 

45.400 

42.000 

48.400 

118.000 

131.000 

122.000 

103.000 

85.000 

96.200 

99.500 

68.200 

67 

65.000 

51.800 

45.200 

41.900 

48.200 

117.000 

130.000 

121.000 

98.800 

83.800 

94.900 

98.600 

67.500 

68 

64.000 

51.500 

44.800 

41.800 

48.000 

116.000 

129.000 

120.000 

95.700 

83.000 

93.100 

97.000 

67.000 

69 

63.000 

51.000 

44.500 

41.600 

47.900 

115.000 

126.000 

119.000 

92.600 

82.100 

91.200 

94.500 

66.000 

70 

62.000 

50.500 

44.300 

41.500 

47.300 

112.000 

125.000 

118.000 

89.300 

81.000 

90.900 

93.500 

65.700 

71 

61.000 

50.200 

44.000 

41.300 

46.600 

111.000 

124.000 

116.000 

85.600 

78.700 

89.200 

90.500 

65.400 

72 

60.200 

49.800 

43.800 

41.200 

46.300 

108.000 

123.000 

114.000 

83.300 

77.300 

88.300 

87.500 

64.600 

73 

59.300 

49.300 

43.500 

41.100 

45.300 

107.000 

122.000 

113.000 

81.900 

75.000 

87.800 

85.500 

64.300 

74 

58.500 

49.000 

43.300 

40.800 

44.700 

105.000 

121.000 

111.000 

80.600 

72.200 

87.500 

83.000 

64.000 

75 

57.800 

48.600 

43.000 

40.800 

43.600 

103.000 

120.000 

108.000 

79.000 

67.700 

86.100 

81.700 

63.400 

76 

56.900 

48.300 

42.800 

40.800 

43.000 

102.000 

118.000 

107.000 

77.100 

66.800 

84.000 

79.900 

62.500 

77 

56.400 

47.900 

42.500 

40.500 

42.800 

101.000 

117.000 

105.000 

75.600 

65.700 

83.300 

76.500 

61.700 

78 

55.500 

47.600 

42.400 

40.500 

42.500 

98.000 

116.000 

103.000 

74.500 

64.200 

81.600 

73.600 

60.900 

79 

54.900 

47.300 

41.600 

40.200 

42.300 

96.400 

115.000 

101.000 

73.700 

63.100 

81.300 

73.100 

60.000 

80 

54.100 

46.800 

41.100 

39.900 

42.000 

93.200 

113.000 

98.600 

71.900 

62.400 

80.100 

72.500 

59.500 

81 

53.200 

46.400 

40.800 

39.600 

41.300 

91.700 

112.000 

97.500 

71.500 

61.400 

78.000 

71.100 

58.500 

82 

52.500 

46.000 

40.500 

39.100 

40.400 

90.600 

110.000 

96.800 

70.500 

60.500 

75.600 

69.400 

57.500 

83 

51.900 

45.600 

40.200 

38.200 

40.200 

89.800 

110.000 

93.700 

70.200 

60.200 

73.100 

66.500 

56.800 

84 

51.000 

45.400 

39.900 

37.400 

40.000 

87.200 

108.000 

91.700 

69.500 

59.500 

66.400 

65.500 

56.200 

85 

49.800 

44.700 

38.700 

32.900 

39.900 

84.400 

108.000 

90.400 

68.800 

59.100 

60.900 

64.000 

55.400 

86 

48.700 

43.900 

37.200 

32.300 

39.600 

82.300 

105.000 

88.800 

67.700 

58.100 

59.400 

63.500 

54.200 

87 

48.000 

43.000 

35.800 

31.900 

38.800 

77.900 

105.000 

85.800 

66.500 

57.800 

58.300 

62.100 

53.000 

88 

46.800 

42.200 

34.900 

31.400 

37.800 

77.000 

96.500 

80.700 

65.700 

57.400 

57.500 

61.100 

51.400 

89 

45.900 

40.700 

34.000 

31.100 

37.100 

75.000 

98.000 

77.900 

65.100 

57.100 

56.900 

59.100 

49.800 

90 

44.700 

36.700 

31.000 

28.700 

36.800 

72.900 

94.300 

74.200 

63.700 

56.700 

56.700 

57.400 

47.600 

91 

43.600 

35.900 

30.300 

28.300 

36.500 

71.400 

90.000 

72.900 

63.100 

56.000 

56.600 

57.100 

47.300 

92 

42.500 

34.900 

29.800 

28.100 

36.500 

69.900 

88.600 

70.300 

60.400 

55.600 

56.400 

56.600 

46.400 

93 

41.600 

34.300 

29.300 

28.000 

35.400 

68.800 

85.500 

65.100 

58.300 

55.100 

55.800 

55.900 

45.900 

94 

40.600 

33.500 

28.900 

27.800 

34.500 

67.400 

82.600 

63.000 

54.800 

54.100 

55.200 

54.100 

44.700 

95 

39.600 

32.800 

28.100 

27.700 

33.700 

64.600 

80.700 

61.700 

52.600 

53.000 

54.600 

52.700 

43.600 

96 

36.800 

32.100 

27.600 

26.400 

32.600 

60.900 

76.700 

60.600 

50.600 

52.100 

53.900 

52.400 

42.700 

97 

33.300 

31.400 

27.300 

26.200 

31.600 

57.500 

71.100 

58.600 

50.100 

51.000 

52.800 

52.100 

41.200 

98 

30.900 

29.400 

27.000 

26.100 

30.000 

55.300 

69.400 

56.000 

48.900 

49.200 

51.600 

52.100 

39.600 

99 

28.100 

28.900 

26.700 

25.900 

28.400 

53.000 

65.100 

53.400 

48.400 

48.500 

51.000 

51.800 

37.500 

100 

25.800 

28.300 

26.600 

25.800 

28.200 

47.000 

62.600 

52.300 

45.700 

44.100 

48.200 

50.000 

36.500 

MEAN 

109.189 

64.295 

52.959 

48.001 

60.850 

144.674 

159.636 

154.962 

138.596 

133.388 

136.862 

122.284 

90.064 
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0  4400.000 

544.000 

402.000 

314.000 

1730.000 

4400.000 

4350.000 

3200.000 

2430.000 

1650.000 

1650.000 

::::  xx 

799. OOC 

1  2520.000 

515.000 

388.000 

303.000 

643.000 

3250.000 

3890.000 

2630.000 

2190.000 

1520.000 

1570.000 

1100.000 

756.000 

2  2310.000 

493.000 

377.000 

292.000 

575.000 

2770.000 

2690.000 

2360.000 

1870.000 

1470.000 

1550.000 

1090.000 

739.000 

3  2120.000 

473.000 

365.000 

286.000 

499.000 

2680.000 

2610.000 

2160.000 

1730.000 

1440.000 

1520.000 

1060.000 

719  IDC 

4  1980.000 

459.000 

354.000 

279.000 

436.000 

2580.000 

2570.000 

1980.000 

1710.000 

1430.000 

1500.000 

105C.000 

705.000 

5  1820.000 

442.000 

343.000 

272.000 

408.000 

2520.000 

2520.000 

1840.000 

1670.000 

1390.000 

1460.000 

1040.000 

691.000 

6  1720.000 

430.000 

331.000 

266.000 

365.000 

2450.000 

2440.000 

1800.000 

1630.000 

1370.000 

1420.000 

1010.000 

674.000 

7  1650.000 

425.000 

323.000 

261.000 

340.000 

2380.000 

2380.000 

1730.000 

1600.000 

1330.000 

.ss:  xx 

991.000 

66C  OOC 

8  1580.000 

419.000 

317  000 

255.000 

305.000 

2330.000 

2350.000 

1700.000 

1420.000 

1320.000 

1330.000 

977.000 

651.- 

9  1500.000 

416.000 

311.000 

249.000 

283.000 

2320.000 

2340.000 

1680.000 

1360.000 

1250.000 

1310.000 

957  XX 

640. 

10  1450.000 

411.000 

307.000 

247.000 

275.000 

2290.000 

2320.000 

1670.000 

1300.000 

1170.000 

1290.000 

946.000 

630., 

11  1390.000 

405.000 

304.000 

244.000 

269.000 

2270.000 

2310.000 

1660.000 

1260.000 

1150.000 

1270.000 

934.000 

620.0.. 

12  1330.000 

400.000 

302.000 

242.000 

258.000 

2240.000 

2220.000 

1640.000 

1240.000 

1130.000 

1240.000 

915.000 

612.000 

13  1270.000 

394.000 

298.000 

240.000 

256.000 

2180.000 

2200.000 

1610.000 

1230.000 

1110.000 

1220.000 

895.000 

603.000 

14  1220.000 

390.000 

294.000 

239.000 

255.000 

2160.000 

2150.000 

1580.000 

1210.000 

:::>:  :o: 

1190.000 

885.000 

532.000 

15  1180.000 

385.000 

293.000 

237.000 

255.000 

2140.000 

2120.000 

1570.000 

1190.000 

1090.000 

1180.000 

S7S  DC 

563.000 

16  1150.000 

382.000 

290.000 

236.000 

253.000 

2090.000 

2100.000 

1550.000 

1190.000 

1080.000 

1160.000 

964   DC 

572.000 

17  1130.000 

378.000 

286.000 

234.000 

252.000 

2070.000 

2050.000 

1520.000 

1180.000 

1070.000 

1150.000 

852.000 

565.000 

18  1100.000 

374.000 

283.000 

232.000 

249.000 

2050.000 

2000.000 

1500.000 

1160.000 

1060.000 

1140.000 

844.000 

56C  000 

19  1090.000 

370.000 

281.000 

231.000 

248.000 

2040.000 

1980.000 

1490.000 

1150.000 

1060.000 

1120.000 

833.000 

545  OOC 

20  1060.000 

366.000 

278.000 

230.000 

244.000 

2010.000 

1930.000 

1480.000 

1130.000 

1050.000 

1110.000 

824.000 

53    X<. 

21  1040.000 

362.000 

276.000 

229.000 

243.000 

2000.000 

1880.000 

1450.000 

1120.000 

1050.000 

1100.000 

815.000 

525.000 

22  1030.000 

360.000 

273.000 

229.000 

239.000 

1980.000 

1840.000 

1420.000 

1120.000 

1040.000 

1100.000 

805.000 

sc  n 

23  1010.000 

357.000 

271.000 

229.000 

238.000 

1950.000 

1810.000 

1410.000 

1110.000 

1040.000 

1090.000 

800  000 

515.000 

24     965.000 

353.000 

269.000 

227.000 

234.000 

1910.000 

1770.000 

1390.000 

1100.000 

1040.000 

1080.000 

791.000 

510.000 

25    951.000 

350.000 

267.000 

225.000 

229.000 

1870.000 

1760.000 

1360.000 

1090.000 

1030.000 

1070.000 

787.000 

507.000 

26    926.000 

345.000 

265.000 

224.000 

229.000 

1860.000 

1730.000 

1350.000 

1080.000 

1020.000 

1060.000 

779.000 

501.000 

27    900.000 

345.000 

264.000 

222.000 

225.000 

1840.000 

1700.000 

1330.000 

1070.000 

1000.000 

1050.000 

770.000 

496  000 

28    880.000 

342.000 

262.000 

219.000 

221.000 

1830.000 

1690.000 

1290.000 

1060.000 

994.000 

1050.000 

767.000 

493.000 

29    861.000 

339.000 

261.000 

217.000 

219.000 

1820.000 

1680.000 

1280.000 

1050.000 

985.000 

1030.000 

m    U 

iJ     .!>. 

30  848.000  337.000  260.000  215.000  217.000  1780.000  1650.000  1260.000  1030.000  980.000  1020.000  753.000  485.000 

31  833.000  334.000  259.000  214.000  216.000  1780.000  1610.000  1230.000  1030.000  946.000  985.000  748.000  480.000 

32  821.000  332.000  258.000  212.000  215.000  1750.000  1580.000  1210.000  1020.000  934.000  940.000  745.000  479.000 

33  807.000  331.000  257.000  211.000  214.000  1720.000  1560.000  1200.000  1010.000  926.000  918.000  733.000  473.000 

34  796.000  328.000  256.000  211.000  212.000  1680.000  1540.000  1180.000  997.000  909.000  910.000  728.000  470.000 

35  782.000  326.000  255.000  210.000  210.000  1650.000  1520.000  1170.000  987.000  898.000  903.000  722.000  470.000 

36  768.000  325.000  255.000  209.000  208.000  1650.000  1490.000  1160.000  974.000  889.000  898.000  716.000  464.000 

37  756.000  323.000  253.000  208.000  204.000  1640.000  1480.000  1150.000  960.000  878.000  892.000  714.000  463.000 

38  742.000  320.000  252.000  208.000  204.000  1600.000  1460.000  1130.000  947.000  866.000  872.000  708.000  460.000 

39  728.000  320.000  252.000  207.000  202.000  1540.000  1440.000  1100.000  943.000  856.000  869.000  702  000  I 

40  714.000  318.000  250.000  207.000  201.000  1480.000  1430.000  1090.000  932.000  853.000  862000  699  000  I 

41  702.000  317.000  249.000  206.000  201.000  1470.000  1420.000  1080.000  917.000  852  000  855.000  600.000  450.000 

42  686.000  315.000  248.000  205.000  200.000  1440.000  1410.000  1070.000  900.000  847.000  852  000  &J:  000 

43  673.000  313.000  247.000  204.000  200.000  1350.000  1400.000  1050.000  898  000  844  000  845.000  671  i\V  44      u 

44  663.000  311.000  246.000  204.000  198.000  1260.000  1390.000  1050.000  885.000  841.000  8J:  000  6t:    <> 

45  646.000  309.000  244.000  203.000  195.000  1210.000  1360.000  1040.000  659.000  833.000  827.000  660.000  44.    U 

46  631.000  306.000  243.000  202.000  194.000  1170.000  1340.000  1040.000  850.000  821.000  «.' •  DM  M    DM 

47  621.000  304.000  242.000  201.000  193.000  1150.000  1330.000  1030.000  843  000  818  000  S.       >•  I      "  «*4  000 

48  609.000  303.000  241.000  200.000  193.000  1130.000  1310.000  1030.000  838.000  816.000  814.000  0  4*6000 

49  598.000  300.000  239.000  200.000  191.000  1120  000  1300.000  1030.000  8J0.0OO  810. 000  810  000  &*  000  41)000 
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YEARS  OF  RECORD:         13  STATION  AREA:       94300 
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50  589.000  300.000  239.000  199.000  191.000  1080.000  1280.000  1020.000  824.000  807.000  805.000  620.000  433.000 

51  575.000  297.000  238.000  198.000  191.000  1050.000  1270.000  1010.000  813.000  795.000  804.000  615.000  430.000 

52  561.000  296.000  236.000  198.000  191.000  1030.000  1250.000  994.000  804.000  790.000  803.000  610.000  428.000 

53  552.000  294.000  236.000  197.000  190.000      991.000  1240.000  974.000  796.000  787.000  796.000  606.000  428.000 

54  538.000  294.000  235.000  197.000  188.000      963.000  1220.000  965.000  793.000  778.000  793.000  603.000  422.000 

55  521.000  292.000  233.000  196.000  188.000      932.000  1210.000  963.000  784.000  774.000  785.000  603.000  420.000 

56  510.000  292.000  232.000  195.000  187.000      879.000  1200.000  946.000  773.000  767.000  782.000  598.000  419.000 

57  495.000  289.000  232.000  195.000  187.000      864.000  1190.000  940.000  762.000  765.000  776.000  595.000  416.000 

58  479.000  289.000  231.000  194.000  187.000      857.000  1170.000  923.000  759.000  757.000  770.000  592.000  415.000 

59  464.000  286.000  229.000  194.000  187.000      850.000  1160.000  912.000  747.000  754.000  767.000  589.000  413.000 


60 

450.000 

286.000 

229.000 

192.000 

187.000 

829.000 

1150.000 

900.000 

741.000 

750.000 

762.000 

586.000 

411.000 

61 

436.000 

285.000 

228.000 

191.000 

186.000 

821.000 

1150.000 

892.000 

735.000 

745.000 

756.000 

580.000 

408.000 

62 

422.000 

283.000 

227.000 

190.000 

185.000 

803.000 

1140.000 

886.000 

723.000 

737.000 

748.000 

578.000 

407.000 

63 

408.000 

283.000 

226.000 

189.000 

185.000 

793.000 

1130.000 

878.000 

714.000 

733.000 

740.000 

578.000 

404.000 

64 

394.000 

281.000 

225.000 

188.000 

185.000 

780.000 

1120.000 

872.000 

700.000 

733.000 

734.000 

569.000 

402.000 

65 

379.000 

280.000 

224.000 

188.000 

185.000 

763.000 

1100.000 

855.000 

690.000 

731.000 

728.000 

566.000 

399.000 

66 

365.000 

279.000 

222.000 

187.000 

181.000 

745.000 

1100.000 

841.000 

683.000 

725.000 

727.000 

566.000 

396.000 

67 

354.000 

278.000 

221.000 

184.000 

176.000 

711.000 

1080.000 

833.000 

677.000 

722.000 

714.000 

564.000 

394.000 

68 

342.000 

276.000 

221.000 

182.000 

174.000 

700.000 

1070.000 

826.000 

671.000 

717.000 

711.000 

561.000 

391.000 

69 

329.000 

275.000 

219.000 

179.000 

172.000 

680.000 

1060.000 

818.000 

668.000 

713.000 

705.000 

561.000 

388.000 

70 

320.000 

273.000 

218.000 

177.000 

168.000 

673.000 

1040.000 

812.000 

662.000 

708.000 

699.000 

560.000 

385.000 

71 

309.000 

272.000 

217.000 

176.000 

167.000 

660.000 

1030.000 

805.000 

660.000 

702.000 

691.000 

558.000 

385.000 

72 

298.000 

270.000 

216.000 

174.000 

164.000 

646.000 

1020.000 

799.000 

648.000 

688.000 

680.000 

558.000 

382.000 

73 

289.000 

269.000 

215.000 

172.000 

163.000 

623.000 

1010.000 

786.000 

643.000 

682.000 

677.000 

555.000 

380.000 
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282.000 
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213.000 

171.000 

161.000 

597.000 

1010.000 

773.000 

635.000 

674.000 

674.000 

552.000 

378.000 
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275.000 

266.000 

210.000 

170.000 

160.000 

594.000 

997.000 

765.000 

632.000 

669.000 

671.000 

550.000 

377.000 

76 

266.000 

265.000 

207.000 

168.000 

159.000 

570.000 

971.000 

746.000 

627.000 

663.000 

658.000 

547.000 

374.000 

77 

259.000 

265.000 

205.000 

165.000 

150.000 

543.000 

963.000 

739.000 

623.000 

651.000 

665.000 

545.000 

371.000 
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255.000 

263.000 

202.000 

163.000 

148.000 

518.000 

933.000 

729.000 

619.000 

636.000 

657  -^0 

544.000 

368.000 
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249.000 

261.000 

200.000 

160.000 

147.000 

490.000 

905.000 

712.000 

614.000 

634.000 

654. uOO 

540.000 

367.000 
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242.000 

259.000 

198.000 

158.000 

145.000 

476.000 

880.000 

695.000 

607.000 

626.000 

651.000 

538.000 

365.000 
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237.000 

258.000 

194.000 

155.000 

143.000 

459.000 

867.000 

691.000 

604.000 

617.000 

648.000 

538.000 

362.000 

82 

232.000 

2S3.000 

190.000 

154.000 

142.000 

425.000 

856.000 

680.000 

601.000 

607.000 

640.000 

533.000 

360.000 

83 

229.000 

249.000 

188.000 

152.000 

141.000 

405.000 

847.000 

671.000 

589.000 

603.000 

631.000 

530.000 

360.000 

84 

222.000 

245.000 

185.000 

144.000 

137.000 

385.000 

845.000 

667.000 

585.000 

601.000 

629.000 

527.000 

357.000 

85 

217.000 

242.000 

181.000 

142.000 

129.000 

360.000 

823.000 

654.000 

574.000 

598.000 

626.000 

521.000 

354.000 

86 

211.000 

239.000 

180.000 

139.000 

125.000 

340.000 

813.000 

640.000 

567.000 

596.000 

623.000 

520.000 

351.000 

87 

206.000 

235.000 

174.000 

136.000 

122.000 

326.000 

804.000 

626.000 

549.000 

592.000 

620.000 

515.000 

350.000 

88 

201.000 

229.000 

167.000 

132.000 

119.000 

303.000 

779.000 

617.000 

535.000 

583.000 

619.000 

510.000 

348.000 

89 

198.000 

224.000 

161.000 

129.000 

119.000 

283.000 

745.000 

600.000 

527.000 

561.000 

609.000 

504.000 

346.000 

90 

193.000 

218.000 

156.000 

126.000 

118.000 

267.000 

725.000 

593.000 

518.000 

552.000 

606.000 

500.000 

345.000 

91 

188.000 

210.000 

150.000 

125.000 

116.000 

250.000 

711.000 

580.000 

510.000 

530.000 

595.000 

498.000 

342.000 

92 

185.000 

198.000 

147.000 

122.000 

116.000 

238.000 

697.000 

572.000 

496.000 

513.000 

586.000 

494.000 

340.000 

93 

177.000 

138.000 

119.000 

106.000 

115.000 

237.000 

538.000 

558.000 

490.000 

479.000 

580.000 

487.000 

337.000 

94 

167.000 

135.000 

117.000 

104.000 

113.000 

237.000 

513.000 

544.000 

476.000 

459.000 

564.000 

484.000 

334.000 

95 

155.000 

133.000 

116.000 

103.000 

113.000 

234.000 

501.000 

524.000 

464.000 

439.000 

555.000 

479.000 

329.000 

96 

142.000 

130.000 

113.000 

102.000 

112.000 

218.000 

439.000 

391.000 

462.000 

430.000 

542.000 

472.000 

326.000 

97 

129.000 

127.000 

112.000 

101.000 

110.000 

204.000 

382.000 

286.000 

453.000 

428.000 

521.000 

465.000 

323.000 

98 

118.000 

125.000 

110.000 

99.400 

109.000 

198.000 

328.000 

278.000 

445.000 

426.000 

507.000 

458.000 

319.000 

99 

110.000 

123.000 

108.000 

98.500 

107.000 

159.000 

317.000 

258.000 

416.000 

414.000 

494.000 

450.000 

314.000 

100 

98.000 

121.000 

108.000 

98.000 

107.000 

135.000 

306.000 

250.000 

402.000 

408.000 

456.000 

445.000 

311.000 

MEAN  711.337 

306.422 

238.120 

195.463 

217.387 

1257.841 

1416.882 

1092.330 

905.429 

849.838 

833.648 

680.869 

458.677 

SJ+WRY  TABLE  FROM  aOW  DURATION  ANALYSIS  04CD002 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         4270 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


SACHIGO  RIVER  BELOW  OUTLET  OF  SACHIGO  LA<E 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     XT03ER     N0VEM3ER     DECS^E7 


0 

143.000 

43.000 

32.000 

25.500 

34.300 

108.000 

132.000 

143.000 

93.900 

78.700 

66.300 

52.500 

4:    4.V 

1 

108.000 

42.200 

30.900 

25.000 

25.700 

105.000 

123.000 

132.000 

90.600 

74.200 

62.900 

52.300 

45.60C 

2 

96.600 

39.600 

30.600 

24.400 

25.400 

98.800 

112.000 

131.000 

86.900 

71.100 

60.600 

52.000 

4-  m 

3 

87.200 

39.100 

29.400 

24.000 

24.400 

90.900 

108.000 

129.000 

86.400 

69.900 

59.500 

51.700 

i-i  DOG 

4 

83.000 

38.500 

28.900 

23.400 

23.900 

90.000 

108.000 

124.000 

85.000 

68.500 

58.300 

51.000 

13.901 

5 

78.200 

37.900 

28.600 

22.900 

22.900 

89.200 

106.000 

122.000 

84.100 

67.400 

57.500 

5C.400 

43.000 

6 

75.000 

37.400 

28.300 

22.700 

22.500 

86.100 

105.000 

120.000 

83.000 

66.800 

56.900 

50.000 

-:  in 

7 

72.500 

36.800 

27.500 

22.100 

21.900 

83.300 

101.000 

117.000 

80.600 

66.300 

56.400 

49.400 

4:  m 

8 

69.900 

36.000 

27.400 

21.900 

21.400 

79.200 

98.600 

114.000 

78.700 

65.700 

55.800 

49.000 

41.UX 

9 

68.500 

34.800 

26.300 

21.600 

21.300 

74.200 

97.400 

108.000 

75.700 

63.700 

54.400 

48.700 

40.500 

10 

66.500 

33.600 

26.100 

20.900 

21.000 

71.900 

96.000 

103.000 

74.800 

62.900 

53.800 

48.100 

39.90C 

11 

64.800 

32.700 

26.000 

20.600 

20.600 

70.500 

94.600 

97.400 

73.300 

62.000 

53.000 

47.600 

39.400 

12 

63.100 

32.400 

25.800 

20.400 

20.500 

69.900 

92.300 

95.800 

72.500 

61.300 

51.800 

47.300 

39.20C 

13 

60.900 

32.200 

25.700 

20.300 

20.200 

69.000 

89.800 

85.800 

71.600 

60.300 

51.300 

47.200 

X  DC 

14 

59.000 

31.700 

25.500 

20.200 

19.800 

68.500 

88.900 

83.000 

70.100 

59.500 

50.700 

47.000 

£  SX 

15 

57.200 

31.700 

25.500 

20.100 

19.100 

67.800 

87.500 

81.600 

69.900 

59.000 

v  at 

46.700 

38.600 

16 

55.500 

31.700 

25.300 

19.900 

18.300 

67.000 

86.400 

79.800 

69.600 

58.200 

50.000 

m  t- 

X  «x 

17 

54.000 

31.400 

25.200 

19.600 

18.000 

66.300 

85.800 

78.100 

69.000 

57.000 

49.800 

46.500 

36.100 

18 

52.400 

31.400 

25.100 

19.600 

17.600 

65.100 

84.600 

77.600 

68.800 

55.400 

49.700 

4-:  i>. 

37.900 

19 

51.400 

31.200 

25.000 

19.500 

17.300 

63.600 

83.800 

77.000 

68.200 

54.000 

49.400 

46.400 

37.700 

20 

50.200 

31.100 

24.800 

19.400 

17.200 

62.900 

83.300 

76.500 

67.800 

52.900 

49.200 

m  a 

37.500 

21 

49.200 

31.100 

24.600 

19.400 

17.000 

61.000 

82.500 

76.200 

67.100 

51.700 

48.900 

«  an 

37.200 

22 

48.100 

31.000 

24.600 

19.300 

16.900 

59.700 

81.900 

75.600 

66.500 

50.500 

48.500 

«  sx 

37.100 

23 

47.300 

30.900 

24.400 

19.300 

16.800 

58.200 

81.600 

75.300 

65.900 

49.100 

a  xx 

IS  ?> 

37.100 

24 

46.600 

30.800 

24.300 

19.100 

16.700 

57.800 

80.700 

75.000 

65.600 

48.000 

47.500 

«S  BOC 

36.900 

25 

46.200 

30.600 

24.200 

18.900 

16.600 

56.600 

78.400 

74.500 

65.000 

47.400 

47.000 

45.500 

36.300 

28 

45.600 

30.300 

24.100 

18.800 

16.500 

55.600 

77.800 

73.900 

64.800 

46.000 

46.900 

4:    *• 

36.700 

27 

44.800 

30.200 

24.000 

18.700 

16.400 

54.900 

76.200 

73.300 

63.900 

45.500 

46.700 

45.000 

«> 

28 

44.200 

30.000 

23.900 

18.700 

16.400 

54.300 

75.300 

72.200 

63.100 

44.200 

46.600 

45.000 

a 

43.600 

29.900 

23.700 

18.500 

16.300 

54.000 

74.200 

71.900 

62.000 

43.200 

K  s> 

44  900 

36.200 

so 

42.600 

29.700 

23.600 

18.400 

16.100 

53.500 

73.600 

71.400 

61.600 

42.500 

46.300 

44  800 

ii 

31 

41.900 

29.500 

23.400 

18.300 

16.100 

53.000 

72.800 

70.500 

60.600 

41.600 

46.100 

44  500 

HI 

32 

41.100 

29.400 

23.400 

18.200 

16.000 

52.200 

72.400 

70.000 

59.100 

41.300 

46.000 

44  400 

35.700 

33 

40.200 

29.300 

23.300 

18.100 

15.900 

51.500 

71.400 

69.100 

57.600 

40.800 

45.800 

44.100 

35  ecc 

M 

39.500 

29.200 

23.200 

18.000 

15.900 

50.200 

70.500 

68.000 

55.800 

40.400 

45.500 

4         J. 

35 

39.100 

29.200 

23.100 

18.000 

15.800 

49.600 

69.700 

67.400 

55.300 

40.200 

45.000 

43  600 

m 

36 

38.500 

29.000 

23.000 

17.800 

15.700 

48.700 

69.100 

65.700 

54.400 

39.900 

44  900 

43  600 

•• 

37 

38.000 

28.900 

22.900 

17.700 

15.500 

47.900 

68.200 

65.100 

53.000 

39.400 

44.700 

43  300 

1 

■ 

37.600 

28.900 

22.800 

17.700 

15.400 

47.300 

67.400 

64.800 

52.100 

39.200 

44      >« 

43  000 

35  IX 

39 

37.200 

28.800 

22.700 

17.600 

15.300 

46.200 

65.400 

64.300 

51.700 

■    «« 

44  200 

41) 

36.800 

28.600 

22.700 

17.500 

15.200 

45.700 

64.600 

63.700 

51.500 

|        v. 

4        41 

4        i. 

41 

36.300 

28.600 

22.600 

17.400 

15.100 

45.000 

63.800 

63.000 

51.200 

i  n 

4        ,1 

D 

•' 

4/ 

36.000 

28.500 

22.500 

17.400 

15.100 

43.600 

63.700 

62.000 

50.700 

v      .«> 

43  200 

4.  a 

43 

35.400 

28.400 

22.400 

17.300 

15.000 

43.000 

63.100 

61.100 

'.     u 

v        l» 

4.  a 

41  800 

44 

35.100 

28.300 

22.200 

17.200 

15.000 

42.100 

61.700 

t.'    i« 

4-  '.» 

37.900 

4.      «» 

4      •>> 

45 

34.800 

28.200 

22.100 

17.200 

15.000 

40.800 

60.700 

• .  n 

48.700 

*» 

4.      M 

4          «. 

46 

34.300 

28.100 

21.900 

17.100 

14.900 

40.200 

f.'    IW 

■  «« 

48  100 

••  .'» 

4.  n 

0 

47 

34.000 

27.900 

21.900 

17.000 

14.900 

39  600 

59.200 

•    ii 

47.300 

37.100 

i    tl 

4J! 

33.400 

27.800 

21.700 

17.000 

14.800 

39.100 

.     i. 

'■     .M 

4-       »« 

.      i. 

4         .» 

• 

n 

II    llll 

27.800 

21.600 

16.900 

14  700 

|    -it 

v    .« 

R.tOf 

4'     '.< 

1!     4,. 

4        »» 

4         M 

•' 

SUMMARY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04CD002 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         4270 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      MARCH  APRIL 


SACHIGO  RIVER  BELOW  OUTLET  OF  SACHIGO  LAKE 


JUNE 


AUGUST      SEPTEM3ER     CCTCBER    N0VEM3ER    DEC^eE? 


50 

32.400 

27.600 

21.600 

16.800 

14.700 

38.500 

57.800 

51.300 

44.600 

36.200 

39.900 

40.000 

33.400 

51 

32.000 

27.400 

21.500 

16.700 

14.600 

38.200 

57.500 

50.700 

44.100 

36.100 

39.400 

39.600 

33.400 

52 

31.700 

27.400 

21.400 

16.700 

14.600 

37.900 

56.900 

48.800 

41.900 

36.000 

39.200 

39.400 

33.300 

53 

31.200 

27.300 

21.300 

16.600 

14.500 

37.700 

56.500 

47.900 

41.700 

35.600 

38.600 

39.100 

33.100 

54 

30.900 

27.200 

21.200 

16.500 

14.400 

37.100 

56.200 

46.900 

40.400 

35.300 

38.200 

39.100 

33.000 

55 

30.600 

27.100 

21.200 

16.500 

14.300 

36.800 

55.700 

46.600 

39.600 

35.000 

37.900 

38.600 

32.800 

56 

30.100 

27.000 

21.100 

16.400 

14.200 

36.300 

55.300 

46.100 

38.700 

34.800 

37.700 

38.000 

32.700 

57 

29.800 

26.900 

21.000 

16.400 

14.100 

36.000 

54.900 

45.700 

37.900 

34.500 

37.400 

37.700 

32.600 

58 

29.400 

26.900 

20.900 

16.300 

14.000 

35.000 

54.400 

45.300 

37.200 

34.300 

37.200 

37.600 

32.500 

59 

29.200 

26.700 

20.800 

16.300 

14.000 

34.800 

53.900 

44.500 

36.500 

34.000 

36.500 

37.400 

32.200 

60 

28.900 

26.600 

20.600 

16.300 

14.000 

34.300 

53.600 

44.100 

36.000 

34.000 

36.300 

37.400 

32.100 

61 

28.600 

26.500 

20.500 

16.200 

13.800 

33.600 

53.200 

43.600 

35.300 

33.700 

36.000 

37.300 

32.000 

62 

28.300 

26.400 

20.400 

16.100 

13.800 

33.100 

52.600 

43.300 

34.900 

33.500 

35.800 

37.100 

31.800 

63 

27.900 

26.200 

20.300 

16.100 

13.700 

32.300 

52.400 

42.800 

34.700 

33.100 

35.600 

36.800 

31.700 

64 

27.700 

26.200 

20.100 

16.000 

13.700 

32.000 

51.700 

42.500 

34.500 

32.800 

35.400 

36.800 

31.500 

65 

27.300 

26.000 

20.000 

15.900 

13.600 

31.400 

51.000 

42.200 

34.100 

32.400 

35.100 

36.500 

31.300 

66 

26.900 

25.900 

19.700 

15.800 

13.500 

31.100 

50.300 

41.800 

33.800 

32.000 

35.000 

36.500 

31.200 

67 

26.400 

25.800 

19.600 

15.700 

13.500 

30.900 

49.900 

41.100 

33.500 

31.500 

34.800 

36.500 

31.000 

68 

26.000 

25.600 

19.600 

15.500 

13.400 

30.300 

49.400 

40.300 

33.400 

30.900 

34.400 

36.200 

30.900 

69 

25.500 

25.500 

19.500 

15.500 

13.400 

30.100 

48.900 

39.900 

33.200 

30.700 

34.100 

36.000 

30.700 

70 

25.100 

25.300 

19.400 

15.300 

13.300 

29.800 

48.600 

39.500 

33.100 

30.300 

33.100 

35.800 

30.300 

71 

24.700 

25.200 

19.300 

15.300 

13.300 

29.400 

48.000 

39.100 

32.600 

30.100 

32.600 

35.500 

30.100 

72 

24.200 

25.100 

19.100 

15.000 

13.200 

29.200 

47.600 

38.500 

32.300 

30.000 

32.300 

35.400 

30.000 

73 

23.700 

24.900 

19.000 

14.700 

13.200 

28.600 

47.100 

38.200 

32.100 

29.900 

32.300 

35.100 

29.700 

74 

23.200 

24.700 

18.800 

14.600 

13.100 

28.300 

46.800 

38.100 

32.000 

29.700 

31.700 

34.900 

29.400 

75 

22.700 

24.400 

18.500 

14.500 

13.100 

27.900 

46.200 

37.800 

31.800 

29.500 

31.400 

34.300 

29.400 

76 

22.200 

24.100 

18.300 

14.400 

13.000 

27.500 

45.400 

37.400 

31.700 

29.400 

31.100 

34.000 

29.200 

77 

21.700 

23.600 

18.200 

14.300 

13.000 

26.900 

44.500 

36.200 

31.700 

29.200 

30.900 

33.700 

29.100 

78 

21.200 

23.400 

18.000 

14.300 

13.000 

26.500 

44.000 

35.700 

31.400 

28.900 

30.500 

33.400 

28.600 

79 

20.600 

23.200 

18.000 

14.200 

12.900 

26.300 

42.800 

35.600 

31.100 

28.600 

30.100 

33.100 

28.500 

80 

20.100 

22.900 

17.900 

14.200 

12.800 

26.000 

40.500 

35.400 

30.900 

28.600 

30.000 

30.300 

28.400 

81 

19.500 

22.700 

17.700 

14.100 

12.700 

25.500 

38.800 

35.100 

30.600 

27.900 

29.700 

29.700 

28.300 

82 

19.100 

22.500 

17.500 

14.000 

12.700 

25.000 

38.200 

34.700 

30.200 

27.700 

29.400 

29.400 

28.100 

83 

18.700 

22.400 

17.400 

14.000 

12.600 

24.400 

37.400 

34.300 

30.000 

27.500 

29.200 

29.200 

27.900 

84 

18.100 

22.200 

17.100 

14.000 

12.500 

23.900 

36.200 

33.700 

29.500 

27.300 

29.200 

29.200 

27.400 

85 

17.700 

22.000 

16.900 

13.800 

12.400 

23.300 

35.100 

33.100 

29.300 

27.100 

28.900 

28.600 

26.900 

86 

17.200 

21.800 

16.800 

13.700 

12.300 

22.900 

34.400 

32.300 

28.900 

26.900 

28.600 

28.100 

26.300 

87 

16.800 

21.400 

16.600 

13.600 

12.200 

22.300 

33.400 

30.000 

28.900 

26.400 

28.400 

27.900 

26.200 

88 

16.500 

21.100 

16.400 

13.500 

12.100 

21.700 

32.500 

29.000 

28.300 

26.000 

28.200 

27.800 

25.800 

89 

16.200 

20.700 

16.200 

13.500 

12.000 

21.100 

31.600 

28.900 

27.700 

25.500 

28.000 

27.700 

24.400 

90 

15.800 

20.200 

16.000 

13.400 

11.900 

20.500 

31.200 

28.300 

27.200 

25.200 

27.900 

27.700 

23.800 

91 

15.400 

20.000 

15.900 

13.300 

11.800 

19.400 

30.900 

28.000 

26.700 

25.000 

27.800 

27.600 

22.400 

92 

15.000 

19.900 

15.600 

13.200 

11.600 

19.100 

30.900 

27.900 

26.300 

24.600 

26.900 

27.600 

21.900 

93 

14.700 

19.500 

15.600 

13.100 

11.600 

18.600 

30.600 

27.600 

25.900 

24.500 

24.400 

26.500 

21.400 

94 

14.300 

19.100 

15.400 

13.000 

11.500 

18.000 

30.500 

27.500 

25.300 

24.500 

23.000 

17.700 

14.600 

95 

14.000 

19.000 

15.100 

12.800 

11.400 

17.400 

30.300 

27.200 

25.100 

24.200 

22.000 

16.800 

14.300 

96 

13.500 

18.700 

15.000 

12.700 

11.400 

16.700 

30.100 

27.000 

25.000 

23.700 

20.800 

16.400 

14.000 

97 

13.200 

18.600 

14.900 

12.600 

11.300 

15.600 

29.900 

26.700 

24.900 

23.400 

19.800 

16.000 

13.700 

98 

12.800 

18.200 

14.800 

12.400 

11.300 

15.100 

29.200 

26.000 

24.500 

23.200 

19.300 

15.400 

13.500 

99 

12.000 

17.700 

14.600 

12.100 

11.200 

12.900 

28.700 

25.300 

23.800 

22.800 

19.100 

15.000 

13.200 

100 

11.200 

17.600 

14.500 

11.900 

11.200 

12.300 

27.600 

25.200 

23.200 

21.200 

18.500 

14.900 

13.000 

MEAN 

37.408 

27.652 

21.578 

17.108 

15.522 

44.256 

62.440 

59.397 

48.478 

40.059 

40.072 

38.636 

32.527 

SU-ffcRY  TABLE  FROH  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04CED02  FAWN  RIVER  BELOW  BIG  TROUT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:         4350 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY            JUNE  JULY          AUGUST  SEPTBCER  OCT03ER  NOVEMBER  ^ZBGE? 

0  109.000        54.100        43.900        36.500  35.500  71.600        99.500  109.000      101.000  92.600  78.200  67.200  62.90C 

1  89.500        52.400        42.200        35.400  35.700  68.200        91.500  105.000        94.600  89.200  72.800  66.000  62.000 

2  82.100        50.100        40.800        34.800  35.100  65.500       81.300  103.000        93.400  87.800  70.400  66.000  5C.0OC 


3 

78.700 

48.700 

39.400 

34.300 

34.000 

63.000 

80.300 

102.000 

90.900 

82.400 

69.900 

65.400 

58.00 

4 

76.300 

47.000 

38.500 

33.700 

33.400 

58.300 

79.100 

99.000 

88.900 

82.000 

69.100 

65.100 

57.500 

5 

71.600 

46.200 

37.900 

33.400 

33.100 

55.900 

78.400 

94.600 

87.600 

79.900 

68.500 

64.800 

56.0H 

6 

68.500 

45.300 

37.400 

33.100 

32.800 

55.500 

76.400 

88.100 

83.800 

78.400 

68.100 

64.500 

55  ax 

7 

66.300 

44.500 

36.800 

32.900 

30.800 

54.700 

75.300 

87.200 

83.200 

76.800 

67.700 

63  CX 

54.70C 

8 

65.400 

43.600 

36.500 

32.600 

30.300 

54.300 

71.700 

85.800 

82.200 

74.800 

67.300 

63.000 

54.400 

9 

64.000 

42.500 

36.200 

32.300 

30.000 

53.800 

70.500 

83.300 

81.300 

72.100 

66.800 

61.700 

53.000 

10 

62.600 

42.200 

36.100 

32.000 

29.800 

53.000 

70.000 

82.100 

80.200 

70.900 

66.400 

61.300 

53.000 

11 

61.400 

41.900 

36.000 

31.700 

29.700 

52.500 

68.200 

80.700 

79.600 

68.400 

66.300 

60.200 

51  3.X 

12 

60.000 

41.600 

35.700 

31.400 

29.500 

51.500 

67.100 

80.100 

78.700 

66.900 

66.000 

59.700 

51.500 

13 

59.200 

41.300 

35.400 

31.400 

29.400 

50.700 

66.000 

78.800 

78.300 

65.400 

65.700 

59.200 

51.000 

14 

58.000 

41.000 

35.400 

31.100 

29.300 

49.800 

65.100 

78.400 

77.900 

64.900 

65.100 

58.600 

50.400 

15 

57.200 

40.600 

35.100 

30.900 

29.200 

49.300 

64.500 

77.900 

76.800 

64.300 

64.600 

56.300 

5C.100 

16 

56.600 

40.300 

35.100 

30.900 

29.200 

48.500 

64.000 

77.600 

75.900 

62.900 

64.000 

58.200 

49.800 

17 

55.900 

40.000 

34.800 

30.900 

29.000 

47.600 

63.100 

76.700 

75.700 

62.000 

63.500 

57.900 

49.600 

18 

55.200 

39.800 

34.700 

30.600 

28.900 

47.000 

62.300 

74.500 

74.500 

61.600 

62.900 

57.500 

49.300 

19 

54.500 

39.600 

34.500 

30.500 

28.800 

46.400 

61.400 

73.300 

72.500 

61.200 

62.500 

57  -x 

49.000 

20 

53.800 

39.400 

34.500 

30.300 

28.700 

45.900 

60.700 

72.200 

71.300 

60.800 

62.000 

57.200 

48.700 

21 

53.200 

39.100 

34.300 

30.000 

28.600 

45.300 

59.700 

70.200 

67.400 

60.000 

61.500 

56.600 

4S.40C 

22 

53.000 

38.800 

34.100 

30.000 

28.600 

44.500 

58.900 

69.100 

66.300 

59.500 

60.700 

56.100 

48.200 

23 

52.400 

38.500 

34.000 

30.000 

28.600 

43.600 

58.300 

68.000 

65.400 

58.300 

59.600 

55.800 

«7.90E 

24 

51.500 

38.200 

33.700 

29.900 

28.300 

43.000 

57.800 

66.500 

64.800 

58.300 

59.200 

55.200 

4'   9LX 

25 

51.000 

37.900 

33.600 

29.700 

28.000 

42.200 

57.500 

66.000 

62.300 

57.500 

57.800 

54.900 

4-    fvl 

26 

50.300 

37.900 

33.400 

29.700 

27.900 

41.900 

57.200 

63.700 

62.300 

57.200 

57.200 

54.800 

4'    IX 

27 

49.600 

37.700 

33.100 

29.500 

27.700 

41.600 

56.600 

63.100 

61.400 

56.600 

56.900 

54.400 

47.000 

2ft 

48.700 

37.700 

33.100 

29.400 

27.600 

41.100 

56.600 

62.600 

60.900 

56.100 

56.400 

54.100 

4       -l 

29 

47.900 

37.700 

32.800 

29.400 

27.400 

40.600 

56.400 

62.000 

60.600 

55.700 

56.400 

53.300 

46  400 

30 

47.000 

37.400 

32.600 

29.400 

27.400 

40.300 

56.400 

61.700 

60.000 

55.200 

56.100 

!       Hi 

N  B 

31 

46.400 

37.400 

32.500 

29.400 

27.300 

39.900 

56.100 

60.900 

59.500 

54.700 

55.500 

53.500 

32 

45.800 

37.100 

32.300 

29.200 

27.300 

39.500 

55.900 

60.000 

58.900 

54.400 

54.700 

53.200 

33 

45.000 

36.900 

32.000 

28.600 

27.200 

39.300 

55.800 

59.500 

57.800 

53.800 

•-  :  i 

53.200 

D 

M 

44.400 

36.800 

31.700 

28.600 

27.100 

38.600 

55.500 

59.200 

57.200 

53.200 

54.100 

n 

35 

43.600 

36.800 

31.700 

28.200 

27.100 

38.000 

55.200 

58.600 

56.900 

'.    »i 

53.800 

•• 

-     <■ 

36 

43.100 

36.500 

31.400 

28.000 

27.000 

37.700 

55.200 

58.300 

56.400 

51.800 

53.500 

•' 

• 

37 

42.500 

36.200 

31.100 

27.900 

26.900 

37.100 

54.900 

58.000 

56.100 

51.500 

53.200 

52.400 

44    U 

■ 

41.900 

36.200 

30.900 

27.700 

26.800 

36.800 

54.700 

57.800 

55.500 

•:    n 

i« 

s:  300 

39 

41.300 

35.900 

30.800 

27.600 

26.800 

36.200 

54.400 

56.600 

54.900 

50.700 

vv 

51.900 

D 

4(1 

40.700 

35.700 

30.600 

27.400 

26.700 

35.900 

54.100 

56.100 

54.100 

.    u 

•« 

0 

1 

41 

39.900 

35.500 

30.500 

27.300 

26.600 

35.500 

53.900 

55.500 

53.000 

i    -.» 

0 

D 

42 

39.400 

35.400 

30.200 

27.200 

26.500 

35.200 

53.800 

54.700 

!  |     4. 

4        1. 

• 

0 

41 

38.700 

35.200 

30.100 

27.100 

26.500 

34.500 

53.500 

54.100 

51.300 

4        l» 

> 

■    0 

44 

37.900 

35.000 

30.000 

26.900 

26.400 

34.300 

53.200 

53.500 

4.     I» 

4        l« 

u 

•     Q 

■ 

45 

37.700 

34.800 

29.700 

26.800 

26.400 

34  000 

53.200 

52.100 

4   n 

4        '1 

51  500 

■    0 

D 

4). 

37.100 

34.600 

29.400 

26.800 

.•I,    in 

33.700 

53.000 

".     r,» 

4-      II 

4        H 

0 

> 

B 

4/ 

36.800 

34.300 

29.200 

26.700 

26.300 

33  400 

52.700 

4.    ii 

*■     .11 

4        l« 

0 

•■ 

•' 

48 

It,    mi 

34.100 

28.900 

26.600 

26.200 

33.100 

52.400 

49.400 

44  900 

4f     4v» 

1. 

4.       U 

49 

II,  IIXI 

33.800 

28.800 

26.400 

26.200 

32.800 

'.    *>« 

4        M 

44      .» 

4-      11 

0 

SOfWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04CE0O2  FAWN  RIVER  BELOW  BIG  TROUT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:         4350 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE           JULY          AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    DECEMBER 

50      35.700        33.400        28.600        26.200  26.100  32.600        51.800       48.900        44.200        45.700        50.700        47.800       41.000 


51 

35.300 

33.000 

28.500 

26.100 

26.000 

32.300 

51.300 

48.400 

44.000 

45.000 

50.500 

47.300 

40.500 

52 

34.900 

32.300 

28.300 

26.100 

25.900 

31.700 

50.600 

47.900 

43.600 

44.400 

49.800 

47.000 

39.900 

53 

34.500 

32.000 

28.200 

26.000 

25.900 

31.400 

49.800 

47.600 

43.300 

43.700 

49.300 

46.700 

39.600 

54 

34.300 

31.800 

28.000 

25.900 

25.800 

31.100 

49.400 

47.200 

43.100 

42.500 

47.900 

45.900 

39.300 

55 

34.000 

31.600 

28.000 

25.900 

25.800 

30.800 

48.300 

47.000 

42.900 

42.000 

47.000 

45.600 

38.800 

56 

33.700 

31.500 

27.800 

25.900 

25.800 

30.300 

47.600 

46.600 

42.600 

41.600 

45.900 

44.700 

38.500 

57 

33.300 

31.300 

27.700 

25.900 

25.700 

30.000 

46.900 

45.900 

42.300 

40.800 

45.400 

44.300 

38.100 

58 

32.800 

31.100 

27.600 

25.800 

25.400 

30.000 

45.800 

45.300 

42.200 

39.900 

45.000 

43.600 

37.800 

59 

32.600 

30.900 

27.400 

25.700 

25.200 

29.700 

44.000 

44.800 

41.800 

39.400 

43.900 

43.300 

37.500 

60 

32.100 

30.600 

27.300 

25.700 

24.900 

29.700 

42.800 

44.500 

41.600 

38.800 

43.300 

43.000 

37.200 

61 

31.700 

30.300 

27.200 

25.700 

24.800 

29.400 

41.900 

44.200 

41.300 

37.700 

42.500 

42.800 

36.600 

62 

31.400 

30.000 

27.100 

25.600 

24.600 

29.300 

40.500 

43.600 

41.100 

37.400 

41.900 

42.500 

36.200 

63 

31.100 

30.000 

27.000 

25.500 

24.400 

29.200 

38.700 

43.300 

40.700 

36.800 

41.300 

42.200 

36.000 

64 

30.900 

29.700 

26.900 

25.400 

24.300 

28.900 

37.700 

42.800 

40.200 

36.500 

40.500 

41.700 

34.800 

65 

30.600 

29.700 

26.800 

25.300 

24.300 

28.900 

37.200 

42.300 

39.900 

36.500 

39.600 

41.500 

34.300 

66 

30.300 

29.400 

26.600 

25.300 

24.200 

28.600 

36.900 

41.900 

39.600 

36.000 

38.800 

40.300 

34.000 

67 

30.000 

29.200 

26.500 

25.200 

24.100 

28.600 

36.500 

41.100 

39.400 

35.700 

38.200 

39.100 

33.500 

68 

29.700 

28.900 

26.500 

25.100 

24.000 

28.600 

36.100 

40.800 

39.100 

35.100 

37.900 

38.200 

33.100 

69 

29.500 

28.700 

26.300 

25.000 

23.900 

28.300 

35.700 

39.800 

38.600 

34.800 

37.500 

37.700 

32.800 

70 

29.300 

28.500 

26.300 

24.800 

23.900 

28.300 

35.100 

39.600 

37.900 

34.300 

37.400 

37.400 

32.600 

71 

29.000 

28.300 

26.300 

24.600 

23.900 

28.200 

35.000 

37.900 

36.800 

34.300 

37.100 

37.400 

32.300 

72 

28.700 

28.100 

26.200 

24.400 

23.800 

27.800 

34.800 

36.500 

36.000 

33.700 

37.000 

37.100 

32.300 

73 

28.600 

27.900 

26.100 

24.300 

23.700 

27.600 

34.500 

35.700 

34.600 

33.400 

36.500 

37.100 

32.000 

74 

28.300 

27.800 

26.100 

24.100 

23.700 

27.300 

34.400 

35.400 

34.000 

33.000 

36.200 

36.800 

31.900 

75 

28.000 

27.600 

26.100 

24.000 

23.700 

27.000 

34.000 

35.100 

32.800 

32.600 

36.200 

36.500 

31.800 

76 

27.800 

27.400 

26.100 

23.900 

23.600 

26.700 

33.700 

34.500 

32.600 

32.100 

35.700 

36.200 

31.600 

77 

27.600 

27.300 

25.900 

23.900 

23.500 

26.500 

33.200 

34.300 

32.300 

31.700 

35.700 

36.000 

31.400 

78 

27.300 

27.100 

"5.600 

23.800 

23.400 

26.200 

32.400 

34.100 

32.000 

31.400 

35.400 

35.700 

31.300 

79 

27.100 

27.100 

3.400 

23.700 

23.300 

26.100 

32.000 

34.000 

31.600 

31.300 

35.100 

35.500 

31.100 

80 

26.800 

26.900 

25.000 

23.600 

22.800 

25.900 

31.600 

33.800 

31.400 

30.900 

34.900 

35.100 

31.000 

81 

26.600 

26.700 

24.800 

23.400 

22.700 

25.800 

31.100 

33.500 

31.200 

30.900 

34.800 

34.900 

30.900 

82 

26.400 

26.400 

24.500 

23.100 

22.600 

25.700 

31.100 

33.400 

30.900 

30.600 

34.300 

34.700 

30.700 

83 

26.200 

26.000 

24.200 

22.900 

22.300 

25.600 

30.900 

32.900 

30.400 

30.400 

33.700 

34.500 

30.300 

84 

26.000 

23.100 

22.000 

21.300 

21.600 

25.600 

30.700 

30.400 

30.000 

30.200 

33.300 

34.400 

30.000 

85 

25.800 

22.800 

21.900 

21.200 

21.500 

25.400 

30.600 

29.900 

29.600 

30.000 

32.900 

34.200 

29.600 

86 

25.600 

22.600 

21.700 

21.200 

21.500 

24.900 

30.100 

29.400 

29.200 

30.000 

32.700 

33.800 

29.200 

87 

25.300 

22.400 

21.600 

21.100 

21.400 

24.700 

29.700 

28.600 

28.600 

29.700 

32.500 

33.200 

28.900 

88 

24.900 

22.200 

21.500 

21.000 

21.200 

24.300 

28.900 

28.000 

28.200 

29.600 

31.900 

32.700 

28.300 

89 

24.400 

20.000 

19.900 

19.800 

21.100 

24.100 

28.600 

27.300 

28.000 

29.200 

31.700 

29.200 

25.600 

90 

24.100 

20.000 

19.900 

19.800 

20.600 

23.800 

28.300 

26.300 

27.700 

29.200 

31.400 

27.800 

25.300 

91 

23.800 

20.000 

19.900 

19.800 

19.600 

23.100 

27.700 

25.900 

27.600 

28.900 

30.900 

27.400 

24.900 

92 

23.300 

20.000 

19.900 

19.800 

19.500 

21.700 

26.400 

25.300 

27.300 

28.600 

29.700 

27.000 

24.400 

93 

22.400 

20.000 

19.900 

19.600 

19.200 

21.500 

26.100 

25.100 

27.200 

28.300 

29.400 

26.300 

24.100 

94 

21.600 

20.000 

19.800 

19.400 

19.000 

21.500 

25.300 

24.700 

27.000 

28.200 

28.900 

26.100 

23.800 

95 

21.200 

18.400 

17.100 

16.100 

17.700 

20.300 

22.100 

24.300 

26.800 

28.100 

28.600 

25.800 

22.000 

96 

20.200 

18.100 

16.900 

15.900 

16.000 

19.800 

21.600 

24.000 

26.600 

27.900 

28.300 

25.000 

21.200 

97 

19.900 

17.800 

16.700 

15.600 

15.000 

19.700 

21.500 

22.400 

26.100 

27.100 

28.200 

24.800 

21.000 

98 

19.000 

17.600 

16.700 

15.400 

14.900 

19.200 

21.300 

21.600 

25.500 

26.400 

27.900 

24.400 

20.600 

99 

16.700 

17.200 

16.500 

15.100 

14.800 

18.800 

20.800 

21.400 

24.900 

25.600 

27.600 

23.800 

20.300 

100 

14.700 

17.100 

16.300 

15.100 

14.700 

18.500 

20.400 

20.300 

23.600 

23.300 

26.500 

23.000 

20.000 

MEAN    40.374        32.888        29.017        26.436        25.644        35.687        48.453        52.846        50.678        47.269        48.370        46.319        40.077 


SIM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  040A001 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         5960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


PIPESTONE  RIVER  AT  KARL  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     X~C6E?     "O.E^E?     A^GE? 


0 

556.000 

41.300 

26.100 

20.100 

338.000 

556.000 

487.000 

249.000 

243.000 

306.000 

309.000 

159. OOC 

61  nt 

1 

306.000 

36.500 

24.000 

19.600 

223.000 

498.000 

402.000 

239.000 

229.000 

252.000 

269.000 

147.000 

:5  .am 

2 

249.000 

34.000 

23.400 

18.900 

159.000 

433.000 

360.000 

229.000 

220.000 

182.000 

231.000 

132.000 

56.900 

3 

231.000 

31.400 

23.100 

18.300 

137.000 

408.000 

323.000 

215.000 

206.000 

176.000 

195.000 

::=  :>:■: 

54.90C 

4 

210.000 

30.600 

22.700 

18.100 

127.000 

388.000 

286.000 

200.000 

196.000 

172.000 

183.000 

122.000 

53  so: 

5 

187.000 

29.700 

22.300 

17.600 

121.000 

357.000 

263.000 

187.000 

176.000 

169.000 

166.000 

120.000 

52.000 

6 

174.000 

29.200 

21.900 

17.200 

116.000 

325.000 

251.000 

176.000 

165.000 

167.000 

153.000 

lie  w 

49.000 

7 

165.000 

28.600 

21.600 

16.900 

111.000 

320.000 

233.000 

169.000 

153.000 

162.000 

139.000 

:::  :o: 

47.600 

8 

158.000 

28.100 

21.400 

16.800 

103.000 

305.000 

227.000 

167.000 

148.000 

155.000 

135.000 

ids  soo 

46.500 

9 

151.000 

27.700 

21.400 

16.400 

93.200 

297.000 

216.000 

164.000 

138.000 

149.000 

131  JOO 

IX. 000 

45.500 

10 

143.000 

27.400 

21.000 

16.000 

86.100 

286.000 

207.000 

159.000 

127.000 

144.000 

129  :■:■: 

96.000 

44.500 

11 

136.000 

26.900 

20.800 

15.800 

77.300 

276.000 

202.000 

151.000 

118.000 

143.000 

128.000 

;:  ax 

13  90 

12 

131.000 

26.800 

20.700 

15.500 

71.400 

267.000 

195.000 

149.000 

112.000 

139.000 

127.000 

f;  XX 

-;  .iv 

13 

127.000 

26.300 

20.600 

15.200 

65.700 

254.000 

188.000 

142.000 

110.000 

134.000 

127.000 

85.500 

-:  xv 

14 

124.000 

26.100 

20.200 

15.000 

58.300 

250.000 

184.000 

137.000 

108.000 

128.000 

126.000 

83.300 

41.300 

15 

121.000 

25.900 

19.900 

14.900 

56.400 

247.000 

175.000 

135.000 

105.000 

126.000 

125.000 

n  boo 

«   5,i. 

16 

117.000 

25.500 

19.800 

14.600 

49.600 

243.000 

171.000 

131.000 

101.000 

124.000 

123.000 

n  n 

39.900 

17 

114.000 

25.100 

19.300 

14.400 

46.200 

240.000 

163.000 

129.000 

98.000 

123.000 

121.000 

n  ax 

39  ii 

18 

110.000 

24.800 

19.100 

14.400 

43.100 

237.000 

161.000 

127.000 

95.700 

120.000 

120.000 

n  BOD 

39.100 

19 

106.000 

24.600 

18.900 

14.000 

39.600 

234.000 

157.000 

126.000 

92.600 

118.000 

118.000 

74.800 

38.900 

20 

103.000 

24.300 

18.500 

13.600 

37.400 

233.000 

157.000 

123.000 

90.400 

117.000 

115.000 

73.100 

x  n 

21 

99.700 

24.100 

18.000 

13.300 

36.000 

231.000 

154.000 

122.000 

87.500 

116.000 

114.000 

n  n 

37.800 

22 

95.200 

23.800 

17.600 

12.900 

33.900 

227.000 

152.000 

121.000 

86.100 

114.000 

112.000 

71.100 

37.100 

23 

91.200 

23.400 

17.200 

12.700 

31.100 

222.000 

151.000 

119.000 

85.500 

113.000 

111.000 

70.200 

36.900 

24 

88.100 

23.200 

16.600 

12.600 

29.000 

218.000 

148.000 

117.000 

83.600 

111.000 

108.000 

•-  «X 

36.200 

25 

85.500 

22.900 

16.200 

12.400 

27.900 

213.000 

144.000 

116.000 

82.400 

107.000 

107.000 

68.500 

36.000 

26 

83.000 

22.500 

15.900 

12.200 

26.100 

208.000 

142.000 

115.000 

81.600 

101.000 

105.000 

57  10 

35.700 

27 

80.500 

22.200 

15.600 

12.100 

24.800 

203.000 

139.000 

113.000 

80.100 

98.000 

104.000 

H  BO 

35.400 

28 

77.300 

22.000 

15.300 

11.900 

23.300 
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135.000 

111.000 

78.200 

92.700 

103.000 

66  300 
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110.000 

75.600 

91.200 
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129.000 
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71.400 

88.100 

99.400 
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34.000 
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67.700 

21.300 
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11.500 

19.100 

180.000 

127.000 

102.000 

69.400 

87.200 
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17.900 
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95.100 
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D 
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62.900 
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11.200 

17.700 

172.000 

121.000 

90.000 

66.300 

80.900 

93.000 

61.800 
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61.400 

19.900 

13.800 

11.000 

17.100 

169.000 

119.000 

88.100 

65.400 

79.300 

91.100 

•     i« 

0 
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19.700 

13.700 

10.900 

16.600 

168.000 

117.000 

87.800 

64.800 

77.100 
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19.500 

13.600 

10.800 

16.200 

167.000 

114.000 

86.900 

64.300 
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1 
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15.800 
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85.800 
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74.400 
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SU44VRY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04DA001 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         5960 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      M^RCH  APRIL 


PIPESTONE  RIVER  AT  KARL  LAKE 


MM 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NCVB«ER    DEC&6ER 


50 

38.200 

17.600 

12.400 

10.100 

13.500 

145.000 

95.400 

67.700 

50.300 

61.800 

75.900 

50.000 

27.600 

51 

36.800 

17.300 

12.300 

10.100 

13.000 

143.000 

94.000 

66.600 

49.600 

60.900 

74.200 

49.200 

27.300 

52 

35.300 

17.200 

12.300 

10.000 

12.900 

141.000 

92.600 

65.400 

48.100 

59.400 

73.500 

48.400 

27.000 

53 

34.000 

17.000 

12.200 

9.950 

12.600 

139.000 

91.200 

64.600 

47.400 

57.600 

72.800 

48.000 

26.900 

54 

32.800 

16.900 

12.100 

9.900 

12.300 

137.000 

89.200 

64.000 

45.900 

56.100 

72.000 

47.600 

26.600 

55 

31.700 

16.800 

12.100 

9.800 

12.100 

136.000 

88.500 

63.400 

44.400 

54.900 

70.800 

47.000 

26.400 

56 

30.700 

16.700 

12.000 

9.750 

12.100 

135.000 

87.500 

62.400 

43.300 

53.800 

69.700 

46.200 

26.000 

57 

29.700 

16.500 

11.900 

9.710 

12.000 

133.000 

86.700 

61.200 

42.800 

51.100 

68.800 

45.600 

25.900 

58 

28.800 

16.500 

11.900 

9.650 

11.800 

132.000 

84.700 

60.700 

42.000 

49.300 

68.200 

45.000 

25.600 

59 

27.800 

16.300 

11.800 

9.600 

11.800 

131.000 

82.400 

59.500 

41.400 

48.000 

67.800 

44.700 

25.300 

60 

26.800 

16.200 

11.800 

9.550 

11.700 

130.000 

80.000 

58.600 

40.700 

45.600 

67.100 

44.300 

25.200 

61 

25.900 

16.000 

11.700 

9.510 

11.500 

128.000 

79.700 

57.800 

39.900 

44.700 

66.300 

44.000 

24.800 

62 

25.000 

15.900 

11.700 

9.490 

11.400 

126.000 

77.300 

56.400 

38.700 

44.200 

65.100 

43.500 

24.700 

63 

24.200 

15.800 

11.600 

9.430 

11.300 

124.000 

75.900 

54.700 

38.000 

43.300 

64.800 

43.000 

24.400 

64 

23.300 

15.700 

11.600 

9.400 

11.300 

123.000 

75.000 

53.900 

37.300 

39.600 

64.300 

42.500 

24.200 

65 

22.600 

15.600 

11.500 

9.340 

11.200 

121.000 

73.300 

53.100 

36.800 

37.800 

63.400 

42.200 

24.000 

66 

21.900 

15.500 

11.500 

9.290 

11.200 

120.000 

71.900 

51.800 

35.700 

36.400 

62.600 

42.000 

23.700 

67 

21.200 

15.400 

11.400 

9.200 

11.100 

119.000 

69.700 

51.300 

35.100 

34.500 

61.700 

41.300 

23.500 

68 

20.500 

15.300 

11.300 

9.150 

11.000 

117.000 

67.500 

50.200 

34.500 

33.900 

60.000 

41.000 

23.200 

69 

19.800 

15.200 

11.300 

9.100 

10.800 

116.000 

67.000 

49.500 

34.300 

31.700 

58.500 

40.500 

23.000 

70 

19.100 

15.100 

11.200 

9.060 

10.700 

114.000 

65.700 

49.000 

33.800 

30.900 

56.600 

39.800 

22.800 

71 

18.500 

15.000 

11.100 

9.030 

10.300 

111.000 

64.300 

48.400 

33.100 

30.600 

54.100 

39.100 

22.500 

72 

17.800 

14.900 

11.000 

9.000 

10.200 

109.000 

63.700 

47.600 

32.300 

30.300 

52.400 

38.800 

22.100 

73 

17.400 

14.800 

11.000 

8.950 

10.200 

108.000 

62.000 

46.800 

31.800 

30.000 

51.300 

38.500 

22.100 

74 

16.900 

14.700 

10.900 

8.920 

10.100 

105.000 

61.700 

45.900 

31.500 

29.700 

50.200 

38.000 

21.800 

75 

16.500 

14.600 

10.800 

8.850 

9.910 

104.000 

60.500 

45.000 

31.000 

29.200 

48.800 

37.200 

21.700 

76 

15.900 

14.500 

10.700 

8.780 

9.800 

102.000 

59.500 

43.900 

30.300 

28.600 

46.700 

36.500 

21.300 

77 

15.500 

14.300 

10.700 

8.750 

9.400 

101.000 

57.800 

42.500 

29.500 

28.300 

45.600 

35.800 

21.200 

78 

15.000 

14.200 

10.600 

8.700 

9.250 

96.500 

57.000 

42.200 

28.600 

27.400 

44.000 

35.100 

21.000 

79 

14.600 

14.100 

10.500 

8.650 

9.150 

96.800 

56.000 

41.100 

28.000 

26.700 

43.000 

34.200 

20.800 

80 

14.200 

14.000 

10.300 

8.610 

9.050 

94.200 

55.000 

40.800 

26.900 

26.100 

39.900 

33.800 

20.500 

81 

13.900 

13.900 

10.300 

8.580 

8.980 

90.600 

54.400 

40.200 

26.000 

25.600 

36.200 

33.400 

20.200 

82 

13.400 

13.700 

10.100 

8.580 

8.950 

87.800 

53.000 

39.400 

24.000 

25.000 

33.700 

33.200 

20.000 

83 

13.000 

13.700 

10.100 

8.520 

8.920 

85.200 

51.800 

38.500 

23.100 

23.700 

32.000 

32.500 

19.800 

84 

12.600 

13.600 

10.000 

8.500 

8.890 

83.800 

49.600 

37.100 

21.100 

22.200 

31.700 

32.000 

19.500 

85 

12.300 

13.400 

9.950 

8.450 

8.750 

82.200 

48.800 

36.200 

19.500 

20.800 

30.900 

31.400 

19.300 

86 

11.900 

13.300 

9.850 

8.380 

8.700 

79.700 

48.100 

34.500 

18.200 

20.300 

30.400 

30.700 

19.000 

87 

11.700 

13.100 

9.740 

8.350 

8.610 

74.200 

47.300 

31.400 

17.800 

19.100 

29.400 

30.100 

18.700 

88 

11.400 

12.900 

9.680 

8.330 

8.520 

69.100 

46.700 

30.000 

17.500 

18.400 

28.300 

29.500 

18.400 

89 

11.100 

12.800 

9.600 

8.270 

8.400 

67.400 

46.400 

28.000 

17.000 

17.400 

26.800 

28.000 

18.100 

90 

10.700 

12.700 

9.490 

8.130 

8.330 

63.500 

45.000 

25.200 

16.700 

17.100 

25.500 

25.400 

17.800 

91 

10.400 

12.500 

9.370 

7.930 

8.240 

60.100 

43.500 

23.700 

16.200 

16.500 

25.300 

24.700 

17.400 

92 

10.200 

12.300 

9.260 

7.300 

8.150 

57.200 

41.900 

22.200 

15.800 

16.100 

24.500 

24.200 

17.100 

93 

9.850 

12.100 

9.120 

7.140 

8.030 

56.600 

40.000 

20.200 

15.100 

15.400 

20.100 

23.600 

16.800 

94 

9.510 

11.300 

9.030 

7.050 

8.000 

55.600 

38.800 

18.700 

14.400 

15.100 

17.400 

23.300 

16.600 

95 

9.150 

10.800 

8.850 

6.950 

7.900 

54.400 

37.400 

17.300 

13.900 

14.400 

16.100 

22.700 

16.300 

96 

8.920 

10.500 

8.330 

6.850 

7.700 

48.700 

33.100 

16.500 

13.300 

13.900 

14.500 

22.200 

15.300 

97 

8.580 

10.400 

7.950 

6.340 

7.650 

40.800 

30.400 

14.700 

12.900 

12.800 

14.100 

21.900 

13.400 

9B 

8.270 

10.200 

7.730 

5.610 

7.400 

31.200 

27.700 

13.900 

12.600 

11.900 

12.500 

21.000 

11.600 

99 

7.530 

9.970 

7.530 

5.270 

7.200 

26.200 

25.100 

12.500 

11.900 

10.700 

12.100 

19.500 

11.200 

100 

5.100 

9.830 

6.540 

5.100 

7.100 

19.700 

19.900 

12.100 

10.400 

10.300 

11.300 

17.600 

10.900 

MEAN 

62.249 

19.018 

13.892 

11.004 

30.559 

166.458 

114.577 

83.240 

63.903 

71.969 

82.359 

56.786 

29.739 

SIM4ARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04DBO01          A3©€IG  RIVER  AT  STRAIGHT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:         7950 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  N0VB43EF  S9« 

0  558.000  70.500  53.500  38.500  180.000  558.000  441.000  413.000  267.000  262.000  371.000  238.000  124  (DC 

1  368.000  67.500  49.000  36.500  107.000  523.000  425.000  358.000  254.000  229.000  362.000  2ie.000  10S.00C 

2  333.000  66.400  47.300  35.400  71.000  477.000  413.000  343.000  237.000  195.000  348.000  217.000  '.::  X<: 

3  278.000  65.700  45.900  34.000  51.900  445.000  382.000  324.000  190.000  173.000  317.000  208.000  96.00C 

4  254.000  64.500  44.200  33.100  43.200  413.000  377.000  292.000  167.000  153.000  282.000  200.000  S3. 700 

5  237.000  62.600  43.000  32.000  38.500  368.000  371.000  280.000  156.000  146.000  258.000  195.000  32.000 

6  223.000  61.300  42.000  29.400  34.800  356.000  367.000  268.000  150.000  144.000  248.000  191.000  9C.30C 

7  210.000  60.000  41.300  28.200  32.400  337.000  365.000  261.000  146.000  138.000  234.000  183.000  38.30C 

8  200.000  58.900  40.200  27.400  31.700  328.000  361.000  256.000  145.000  135.000  218.000  176.000  87.20C 

9  190.000  57.500  39.600  27.100  31.100  317.000  356.000  244.000  143.000  131.000  213.000  169.000  86. IOC 

10  181.000  56.600  38.800  26.800  30.600  306.000  348.000  232.000  142.000  127.000  211.000  165.000  85.00C 

11  173.000  55.800  37.800  26.400  30.300  289.000  334.000  226.000  137.000  127.000  208.000  160.000  S3.50C 

12  163.000  55.200  37.000  25.900  29.700  276.000  314.000  213.000  134.000  125.000  206.000  155.000  82.100 

13  156.000  54.400  36.000  25.700  29.400  264.000  299.000  206.000  132.000  123.000  201.000  150.000  81.000 

14  151.000  53.500  35.400  25.400  29.200  252.000  289.000  204.000  129.000  122.000  197.000  147.000  79.80C 

15  144.000  53.000  34.800  25.300  28.900  250.000  278.000  200.000  126.000  120.000  189.000  143.000  79.30C 

16  139.000  52.400  34.300  25.100  28.000  242.000  273.000  190.000  123.000  119.000  185.000  139.000  78.200 

17  134.000  51.500  33.900  25.000  27.000  238.000  265.000  185.000  122.000  117.000  181.000  136.000  77.600 

18  130.000  51.000  33.700  24.800  26.200  234.000  258.000  183.000  121.000  115.000  172.000  134.000  76.500 

19  126.000  50.700  33.400  24.600  25.200  230.000  253.000  179.000  119.000  114.000  163.000  130.000  76.000 

20  123.000  50.000  33.000  24.500  24.100  223.000  248.000  177.000  118.000  113.000  156.000  128.000  75.300 

21  119.000  49.500  32.800  24.300  22.900  220.000  246.000  173.000  117.000  111.000  154.000  124.000  74.5CC 

22  116.000  49.000  32.500  24.200  22.200  209.000  241.000  168.000  117.000  110.000  152.000  123.000  73.600 

23  113.000  48.400  32.300  24.000  21.700  202.000  237.000  166.000  115.000  108.000  146.000  120.000  73.300 

24  109.000  47.600  32.000  23.800  21.400  199.000  234.000  163.000  115.000  107.000  143.000  118.000  72.300 

25  106.000  47.300  32.000  23.600  21.300  194.000  230.000  161.000  114.000  106.000  138.000  116.000  71.900 

26  103.000  46.600  31.800  23.400  21.200  185.000  229.000  160.000  112.000  104.000  135.000  115.000  71.300 

27  99.700  46.000  31.400  23.300  21.100  179.000  227.000  159.000  109.000  102.000  133.000  113.000  70.800 

28  97.100  45.500  31.100  23.100  20.900  173.000  225.000  158.000  108.000  101.000  130.000  109.000  70.000 

29  94.900  45.000  30.900  23.000  20.800  166.000  223.000  156.000  105.000  99.100  127.000  107.000  69.400 

30  92.900  44.500  30.600  22.900  20.400  163.000  217.000  152.000  104.000  98.300  126.000  105.000  68.700 

31  91.200  44.000  30.400  22.800  20.200  158.000  213.000  149.000  103.000  97.400  123.000  104.000  66.000 

32  89.500  43.600  30.200  22.700  20.000  151. 000  207.000  146.000  103.000  96.300  123.000  103.000  D 

33  87.500  43.000  30.000  22.600  19.900  146.000  203.000  145.000  101.000  95.500  118.000  102.000  66  SOC 

34  85.900  42.700  29.700  22.500  19.800  140.000  200.000  142.000        98.900  94.300  116.000  99.700  66.000 

35  84.000  42.300  29.500  22.400  19.700  133.000  197.000  140.000        97.700  93.400  112  000  98  100  »> 

36  82.700  41.900  29.300  22.300  19.700  129.000  196.000  136.000        95.600  92.700  110.000  96.500  64  80C 

37  81.000  41.600  29.000  22.200  19.500  128.000  193.000  134.000        94.000  91.800  108.000  95.500  63.800 

38  79.300  41.200  28.900  22.100  19.400  124.000  191.000  133.000        93.200  91.200  106.000  94  900  63  SOP 

39  77.700  41.000  28.700  22.000  19.400  120.000  190.000  131.000        92.000  90.500  104.000  93.700 

40  76.000  40.600  28.600  21.900  19.300  118.000  187.000  131.000        91.200  89.800  102.000  93.400  «' 

41  74.200  40.200  28.300        21.800  19.100  114.000  186.000  129.000        89.200  89.400  100. 000  Q 

42  72.500  40.100  28.200  21.700  19.100  112.000  183.000  126.000        88.600  88.500  98.500  .    »' 
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51  342.000  213.000  151.000  115.000  111.000  682.000  767.000  600.000  527.000  493.000  564.000  430.000  283.000 

52  331.000  211.000  150.000  114.000  111.000  671.000  759.000  595.000  515.000  492.000  555.000  428.000  280.000 

53  323.000  210.000  149.000  114.000  110.000  658.000  753.000  589.000  510.000  489.000  549.000  422.000  279.000 

54  313.000  209.000  148.000  113.000  110.000  651.000  748.000  583.000  506.000  487.000  541.000  419.000  278.000 

55  303.000  207.000  148.000  113.000  109.000  646.000  742.000  580.000  503.000  485.000  530.000  416.000  275.000 

56  297.000  206.000  147.000  112.000  108.000  640.000  736.000  578.000  496.000  478.000  522.000  413.000  273.000 

57  289.000  204.000  146.000  112.000  105.000  629.000  733.000  572.000  490.000  473.000  515.000  411.000  271.000 

58  280.000  203.000  146.000  111.000  103.000  623.000  725.000  571.000  481.000  465.000  513.000  405.000  269.000 

59  271.000  202.000  145.000  110.000  102.000  614.000  710.000  569.000  478.000  462.000  507.000  400.000  268.000 

60  263.000  199.000  144.000  110.000  102.000  597.000  691.000  565.000  473.000  457.000  504.000  396.000  266.000 

61  255.000  198.000  143.000  110.000  102.000  589.000  683.000  564.000  470.000  450.000  496.000  391.000  263.000 

62  247.000  197.000  142.000  109.000  102.000  571.000  675.000  560.000  466.000  442.000  490.000  385.000  262.000 

63  240.000  195.000  142.000  108.000  101.000  550.000  660.000  558.000  456.000  436.000  484.000  379.000  260.000 

64  232.000  193.000  141.000  108.000  101.000  538.000  654.000  552.000  447.000  425.000  479.000  372.000  258.000 

65  225.000  192.000  140.000  107.000  101.000  524.000  645.000  549.000  439.000  413.000  476.000  365.000  255.000 

66  219.000  190.000  139.000  107.000  100.000  510.000  634.000  547.000  435.000  405.000  459.000  360.000  253.000 

67  211.000  188.000  139.000  106.000        99.700  498.000  629.000  535.000  428.000  398.000  436.000  358.000  249.000 

68  205.000  187.000  138.000  106.000       99.100  487.000  626.000  533.000  420.000  388.000  433.000  356.000  246.000 

69  199.000  186.000  137.000  106.000       98.800  467.000  609.000  527.000  414.000  383.000  428.000  352.000  244.000 

70  193.000  185.000  136.000  105.000       98.500  453.000  603.000  523.000  410.000  374.000  425.000  350.000  240.000 
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5.240 

3.850 

2.690 

2.620 

104.000 

61.400 

21.300 

13.000 

17.600 

36.000 

19.600 

B.980 

67 

6.500 

5.200 

3.800 

2.660 

2.610 

101.000 

60.300 

21.000 

12.500 

17.300 

35.900 

19.200 

8.780 

66 

6.200 

5.150 

3.770 

2.630 

2.580 

97.100 

59.000 

19.800 

12.200 

17.100 

35.400 

15.000 

8.600 

69 

5.950 

5.100 

3.740 

2.590 

2.540 

91.400 

57.000 

19.300 

11.900 

17.000 

35.100 

18.700 

6.440 

70 

5.660 

5.050 

3.700 

2.550 

2.500 

89.200 

55.000 

18.800 

11.600 

16.700 

34.300 

ie.3oo 

6.380 

71 

5.500 

5.040 

3.680 

2.530 

2.440 

85.000 

54.400 

18.100 

11.300 

16.400 

33.700 

IB. 000 

6.200 

72 

5.300 

5.000 

3.650 

2.520 

2.360 

80.700 

52.800 

17.900 

11.200 

16.300 

33.300 

17.700 

8.010 

73 

5.130 

4.960 

3.600 

2.500 

2.300 

76.500 

51.300 

17.000 

10.700 

16.000 

32.600 

17.300 

7.900 

74 

5.010 

4.950 

3.540 

2.490 

2.260 

73.000 

49.800 

15.700 

10.500 

15.600 

32.400 

17.100 

7.790 

75 

4.850 

4.930 

3.500 

2.490 

2.240 

67.700 

48.000 

14.800 

10.100 

15.500 

31.500 

16.700 

7.530 

76 

4.690 

4.900 

3.470 

2.450 

2.230 

63.700 

47.000 

13.900 

9.710 

15.000 

30.400 

16.000 

7.360 

77 

4.500 

4.870 

3.450 

2.380 

2.210 

60.000 

45.900 

13.700 

9.540 

14.800 

28.900 

15.300 

7.100 

78 

4.360 

4.810 

3.400 

2.320 

2.190 

56.300 

44.000 

13.500 

9.320 

14.700 

28.300 

14.900 

6.970 

79 

4.250 

4.800 

3.340 

2.280 

2.140 

53.200 

42.000 

12.900 

8.950 

14.400 

26.900 

14.300 

6.800 

80 

4.130 

4.760 

3.300 

2.240 

2.090 

49.800 

40.500 

12.500 

8.810 

14.300 

23.900 

14.000 

6.650 

81 

4.000 

4.730 

3.260 

2.210 

2.020 

46.700 

39.500 

12.100 

8.550 

14.000 

22.700 

13.200 

6.510 

82 

3.900 

4.700 

3.200 

2.210 

2.000 

43.000 

38.500 

11.800 

8.350 

13.400 

20.500 

12.500 

6.400 

83 

3.820 

4.620 

3.140 

2.210 

1.990 

39.100 

37.900 

11.200 

7.900 

12.900 

20.300 

11.500 

6.300 

84 

3.750 

4.600 

3.090 

2.180 

1.980 

35.000 

36.500 

10.600 

7.420 

12.600 

19.900 

10.800 

6.220 

85 

3.600 

4.530 

3.030 

2.180 

1.920 

29.700 

35.400 

10.200 

7.100 

12.200 

19.300 

10.300 

6.170 

86 

3.440 

4.450 

3.000 

2.150 

1.910 

24.900 

34.800 

9.910 

6.990 

11.900 

.;  .:>. 

9.500 

6.050 

87 

3.280 

4.360 

2.940 

2.050 

1.840 

19.000 

34.000 

9.740 

6.830 

11.400 

17.900 

9.200 

5.950 

88 

3.140 

4.300 

2.890 

1.970 

l.ao 

16.700 

33.400 

9.610 

6.470 

10.700 

15.500 

e.aoo 

5.800 

89 

3.020 

4.220 

2.780 

1.900 

1.780 

13.700 

32.300 

9.470 

6.250 

9.680 

15.300 

8.400 

5.720 

90 

2.860 

4.110 

2.630 

1.830 

1.770 

11.500 

31.400 

9.030 

5.790 

7.940 

14.800 

8.050 

5.640 

91 

2.730 

3.960 

2.520 

1.610 

1.720 

10.000 

30.200 

8.700 

5.450 

6.510 

14.600 

7.750 

5.580 

92 

2.610 

3.820 

2.460 

1.440 

1.670 

8.000 

29.200 

7.980 

5.100 

4.450 

12.300 

7.500 

5.440 

98 

2.490 

3.680 

2.380 

1.360 

1.300 

6.000 

26.500 

7.300 

4.910 

4.230 

11.600 

7.250 

5.270 

94 

2.290 

3.170 

2.290 

1.270 

1.230 

5.100 

23.900 

6.990 

4.730 

3.870 

9.800 

7.100 

5.130 

95 

2.180 

1.530 

1.230 

1.170 

1.220 

4.300 

22.600 

6.200 

4.630 

3.030 

3.110 

3.090 

1.980 

96 

1.990 

1.470 

1.210 

1.160 

1.190 

3.680 

20.600 

4.670 

4.300 

2.230 

3.000 

2.630 

1.900 

97 

1.780 

1.400 

1.190 

1.150 

1.190 

3.100 

17.200 

4.330 

4.130 

1.920 

2.860 

2.410 

1.800 

98 

1.440 

1.350 

1.180 

1.150 

1.190 

3.030 

14.000 

3.960 

3.370 

1.780 

2.770 

2.270 

1.730 

99 

1.190 

1.290 

1.160 

1.150 

1.190 

2.550 

11.100 

3.850 

2.020 

1.650 

2.590 

2.150 

1.640 

100 

1.150 

1.260 

1.160 

1.150 

1.180 

2.270 

6.910 

3.540 

1.740 

1.500 

2.290 

2.080 

1.590 

MEAN 

42.575 

E  451 

4.201 

3.174 

15.879 

165.074 

92.597 

39.971 

34.291 

42.593 

56.791 

33.103 

11.855 

SUViV\RY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04EA001  FXWAN  RIVER  BELCW  NCRTH  WASHAGAMI  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:       10400 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTCBER  KS3GE?  ZV^SlP 

0  1320.000  44.700  20.500  11.600  710.000  1320.000  863.000  484.000  600.000  481.000  521.000  422. OOC  KB   XX 

1  735.000  38.500  17.100  10.800  510.000  1080.000  575.000  405.000  504.000  405.000  476.000  299.000  X  5X 

2  566.000  33.100  16.100  10.500  470.000  990.000  544.000  323.000  388.000  357.000  399.000  rSl.OOC  SC  "•>: 

3  484.000  29.700  15.600  10.200  317.000  960.000  473.000  282.000  354.000  340.000  394.000  248.000  W  IX 

4  420.000  27.800  15.000  9.970  286.000  920.000  422.000  255.000  314.000  326.000  368.000  229.000  69.40C 

5  382.000  25.800  14.700  9.770  220.000  890.000  399.000  227.000  309.000  300.000  357.000  213.000  BE  M 

6  350.000  25.100  14.400  9.570  147.000  838.000  385.000  206.000  286.000  283.000  345.000  201.000 

7  317.000  24.300  14.200  9.340  115.000  800.000  362.000  188.000  276.000  268.000  326.000  195.000  58.900 

8  292.000  23.800  14.000  9.120  73.600  780.000  351.000  180.000  268.000  234.000  314.000  177.000  56.900 

9  275.000  23.300  13.700  9.030  50.000  750.000  323.000  172.000  244.000  212.000  300.000  168.000  ::  iX 

10  257.000  22.700  13.600  8.890  38.200  740.000  315.000  167.000  232.000  208.000  292.000  160.000  53  3X 

11  241.000  22.400  13.300  8.830  29.700  735.000  301.000  160.000  220.000  201.000  233.000  15C.00C  51.501 

12  225.000  21.900  13.000  8.780  25.000  716.000  289.000  159.000  206.000  198.000  276.000  143. OOC  SO.SOO 

13  210.000  21.500  12.900  8.750  21.000  694.000  283.000  155.000  191.000  190.000  270.000  137.000  48.700 

14  198.000  21.100  12.700  8.720  19.000  671.000  275.000  150.000  171.000  188.000  261.000  129.000  O  SX 

15  187.000  20.700  12.500  8.690  16.400  651.000  265.000  149.000  156.000  181.000  258.000  125.000  46.70C 

16  174.000  20.200  12.300  8.670  15.400  640.000  256.000  146.000  149.000  170.000  253.000  122.000  4S.30C 

17  164.000  20.000  12.200  8.640  14.100  630.000  253.000  142.000  140.000  160.000  249.000  121.000  ~  501 

18  155.000  19.700  12.000  8.580  12.800  611.000  249.000  139.000  132.000  158.000  243.000  118.000  43.300 

19  148.000  19.400  11.800  8.500  12.300  597.000  241.000  136.000  123.000  150.000  239.000  116.000  42.500 

20  142.000  19.100  11.500  8.500  11.300  590.000  237.000  134.000  115.000  146.000  229.000  113. OOC  41.30C 

21  135.000  18.700  11.300  8.440  10.600  570.000  236.000  132.000  113.000  146.000  220.000  112.000  40.50C 

22  130.000  18.500  11.200  8.400  10.100  555.000  231.000  130.000  109.000  141.000  212.000  109.000  39.60C 

23  124.000  18.300  11.000  8.350  9.740  536.000  227.000  127.000  100.000  136.000  210.000  106.000  3S.30C 

24  120.000  18.100  10.900  8.300  9.570  521.000  222.000  126.000  97.900  135.000  207.000  105.000 

25  116.000  17.800  10.800  8.300  9.400  515.000  217.000  124.000  94.600  132.000  201.000  103.000  37.100 

26  112.000  17.600  10.600  8.210  9.150  507.000  212.000  120.000  91.600  127.000  196.000  101.000  36.200 

27  108.000  17.400  10.400  8.200  9.000  496.000  208.000  118.000  86.900  125.000  192.000  99.100  36.000 

28  104.000  17.200  10.300  8.160  8.700  490.000  202.000  115.000  84.100  122.000  186.000  97.700  35.000 

29  100.000  17.100  10.200  8.100  8.500  481.000  198.000  112.000  81.300  120.000  177.000  94.000  34.500 

30  96.600  17.000  10.100  8.000  8.200  467.000  196.000  109.000  79.600  119.000  170.000  91.000  34. OOC 

31  93.400  16.800  10.000  7.990  8.100  460.000  191.000  106.000  77.900  117.000  166.000  88.900  33.50C 

32  90.300  16.700  9.940  7.900  8.010  450.000  188.000  104.000  76.500  115.000  161.000  87.700  32.800 

33  86.400  16.400  9.880  7.800  8.000  437.000  183.000  102.000  75.000  112.000  155.000  85.000 

34  83.000  16.300  9.800  7.760  7.990  430.000  178.000  100.000  74.800  110.000  153.000  83.300 

35  79.300  16.000  9.710  7.700  7.960  420.000  174.000  98.500  73. 100  109.000  148.000  82.000  «< 

36  76.500  16.000  9.700  7.620  7.930  419.000  172.000  97.100  71.100  106.000  144.000  79.900  30.600 

37  73.200  15.700  9.600  7.590  7.900  411.000  171.000  96.500  69.900  106.000  138.000  78.000 

38  70.500  15.500  9.570  7.500  7.870  399.000  169.000  94.900  68.200  104.000  134.000  76.500 

39  68.000  15.300  9.500  7.450  7.800  394.000  165.000  93.800  66.500  104.000  133.000  75.000  29  40C 

40  65.200  15.100  9.400  7.400  7.790  388.000  163.000  92.700  65.500  102.000  129.000  73.100  0 

41  62.400  15.000  9.340  7.390  7.650  382.000  161.000        90.600  65.000  101.000  126.000  1.000 

42  60.000  14.800  9.300  7.310  7.500  377.000  158.000  87.800  63.400  99.000  122. 000  70.000 

43  57.500  14.600  9.200  7.280  7.420  374.000  156.000        86.100  61.900  97.400  121.000  68.000 

44  55.100  14.400  9.200  7.190  7.360  368.000  155.000  84.900  60.900  96.200  119.000  66  500 

45  52.700  14.200  9.100  7.110  7.280  360.000  153.000  83.000  59.800  95.100  116.000  65  400 

46  50.400  14.000  9.090  7.080  7.200  354.000  150.000  81.600  58.900  93.200  114.000  64    >' 

47  48.000  13.900  9.050  7.000  7.160  343.000  148.000        79.300  58.000  91.500  111.000  6.    B 

48  44.700  13.700  9.000  6.900  7.110  337.000  147.000        78.300  56.900  90.300  110  ODC  ><  D 

49  42.500  13.500  8.980  6.750  7.080  328.000  146.000        77.300  55  500  8B  300  108.000  59  500 


SU4WRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  O4EA0O1 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:       10400 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MWJCH  APRIL 


EXWAN  RIVER  BELOW  NORTH  WASHAGAMI  RIVER 


MM 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER     N0VB6ER    OEC&GEZ 


50 

39.600 

13.400 

8.900 

6.650 

7.050 

320.000 

144.000 

76.700 

54.100 

86.100 

105.000 

59.000 

25.000 

51 

37.900 

13.200 

8.900 

6.550 

7.020 

311.000 

143.000 

75.600 

53.000 

85.500 

104.000 

58.000 

24.400 

52 

36.000 

13.100 

8.830 

6.500 

7.000 

306.000 

141.000 

73.900 

52.100 

83.800 

102.000 

56.600 

23.800 

53 

34.000 

12.900 

8.800 

6.450 

7.000 

297.000 

140.000 

73.300 

51.300 

82.400 

99.400 

56.000 

23.200 

54 

32.500 

12.700 

8.780 

6.400 

6.970 

290.000 

138.000 

72.200 

49.800 

81.600 

98.500 

54.000 

22.600 

55 

30.600 

12.600 

8.700 

6.350 

6.940 

283.000 

136.000 

71.300 

49.000 

80.700 

97.700 

53.200 

22.100 

56 

28.900 

12.500 

8.700 

6.250 

6.880 

275.000 

134.000 

70.800 

48.400 

78.700 

95.700 

52.000 

21.600 

57 

27.000 

12.300 

8.650 

6.230 

6.850 

270.000 

132.000 

70.000 

47.900 

77.000 

94.700 

51.000 

21.000 

58 

25.400 

12.200 

8.600 

6.170 

6.820 

267.000 

130.000 

69.700 

47.300 

75.200 

93.400 

50.100 

20.700 

59 

24.100 

12.100 

8.500 

6.100 

6.800 

262.000 

129.000 

68.300 

45.800 

74.500 

92.300 

49.300 

20.200 

60 

22.500 

12.000 

8.500 

6.050 

6.770 

255.000 

126.000 

67.500 

44.700 

73.300 

90.600 

48.000 

20.000 

61 

21.200 

11.900 

8.400 

6.000 

6.710 

251.000 

125.000 

66.900 

43.900 

71.900 

89.200 

47.000 

19.300 

62 

20.000 

11.800 

8.350 

6.000 

6.680 

246.000 

124.000 

66.000 

43.000 

70.300 

87.800 

46.000 

19.000 

63 

18.900 

11.600 

8.270 

5.950 

6.630 

239.000 

122.000 

65.100 

41.600 

68.800 

85.500 

44.000 

18.700 

64 

17.800 

11.600 

8.200 

5.930 

6.600 

234.000 

122.000 

64.400 

40.200 

67.400 

83.000 

42.500 

18.300 

65 

16.700 

11.500 

8.200 

5.880 

6.540 

225.000 

120.000 

63.400 

38.800 

65.100 

77.600 

41.100 

18.000 

66 

15.900 

11.300 

8.200 

5.830 

6.460 

212.000 

119.000 

61.700 

38.100 

63.100 

73.300 

40.000 

17.600 

67 

15.100 

11.300 

8.100 

5.800 

6.400 

207.000 

119.000 

60.300 

36.800 

61.100 

72.300 

38.500 

17.200 

68 

14.400 

11.200 

8.070 

5.780 

6.370 

198.000 

117.000 

59.500 

36.000 

57.200 

69.900 

37.000 

16.800 

69 

13.700 

11.100 

8.000 

5.750 

6.300 

195.000 

115.000 

58.400 

34.700 

55.300 

68.800 

36.200 

16.600 

70 

13.000 

11.000 

7.990 

5.750 

6.200 

188.000 

114.000 

57.600 

33.700 

54.600 

68.200 

35.000 

16.300 

71 

12.500 

10.900 

7.930 

5.700 

6.200 

184.000 

113.000 

56.400 

33.500 

52.700 

66.500 

33.500 

16.100 

72 

11.900 

10.800 

7.900 

5.700 

6.190 

176.000 

112.000 

55.500 

32.800 

50.600 

65.200 

32.500 

16.000 

73 

11.300 

10.700 

7.800 

5.660 

6.180 

167.000 

109.000 

54.300 

32.300 

49.000 

64.000 

31.700 

15.900 

74 

10.800 

10.600 

7.700 

5.650 

6.170 

159.000 

108.000 

53.500 

31.600 

46.200 

63.000 

30.500 

15.700 

75 

10.400 

10.600 

7.650 

5.650 

6.050 

147.000 

107.000 

52.000 

31.100 

42.500 

61.800 

29.000 

15.400 

76 

10.000 

10.500 

7.600 

5.640 

6.000 

139.000 

105.000 

49.000 

30.500 

41.700 

60.000 

27.800 

15.200 

77 

9.660 

10.400 

7.550 

5.610 

5.950 

130.000 

102.000 

47.600 

30.000 

39.100 

58.900 

26.600 

15.000 

78 

9.400 

10.300 

7.450 

5.520 

5.850 

125.000 

99.400 

44.200 

28.900 

38.200 

57.000 

25.700 

14.900 

79 

9.170 

10.300 

7.390 

5.470 

5.800 

119.000 

97.700 

42.200 

28.500 

37.900 

55.900 

25.200 

14.700 

80 

9.000 

10.100 

7.310 

5.400 

5.660 

113.000 

95.400 

40.800 

27.300 

36.900 

54.000 

24.400 

14.400 

81 

8.780 

10.100 

7.250 

5.380 

5.600 

108.000 

91.700 

39.600 

26.400 

36.500 

53.000 

23.900 

14.200 

82 

8.580 

9.910 

7.200 

5.300 

5.550 

102.000 

90.600 

38.000 

26.000 

36.200 

52.400 

23.200 

14.100 

83 

8.330 

9.800 

7.100 

5.240 

5.380 

96.300 

88.600 

35.700 

25.500 

35.500 

51.000 

22.700 

13.900 

84 

8.130 

9.610 

7.050 

5.210 

5.180 

89.200 

87.000 

34.500 

24.900 

34.800 

49.600 

22.300 

13.700 

85 

7.960 

9.500 

6.990 

5.180 

4.960 

84.800 

85.200 

33.000 

24.400 

33.700 

47.600 

21.800 

13.600 

86 

7.790 

9.400 

6.880 

5.150 

4.900 

76.500 

82.400 

30.900 
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20.200 

22.300 

15.700 

98 

14.100 

11.400 

9.630 

8.690 

14.000 

53.300 

56.100 

26.800 

17.700 

15.800 

19.600 

20.700 

14.900 

99 

11.400 

10.900 

9.370 

8.520 

12.600 

49.800 

49.400 

26.100 

16.500 

15.500 

19.300 

19.300 

14.000 

100 

8.470 

10.600 

9.200 

8.470 

10.600 

35.100 

41.700 

25.100 

15.400 

14.900 

17.900 

18.400 

13.500 

MEAN 

93.457 

31.468 

22.840 

18.659 

43.258 

215.808 

181.309 

129.421 

107.962 

110.676 

115.306 

90.560 

49.628 
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JUNE 
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0 

107.000 

10.500 

6.630 

5.380 

81.600 

107.000 

99.700 

72.200 

56.400 

73.500 

60.000 

56.700 

19.00C 

1 

76.800 

9.680 

6.510 

5.270 

63.400 

102.000 

96.800 

61.200 

51.300 

67.100 

57.500 

■;-    ,y 

17.600 

2 

59.200 

9.260 

6.400 

5.150 

42.200 

100.000 

91.200 

58.600 

49.200 

59.200 

55.500 

-:  -;. 

16.700 

3 

54.500 

9.120 

6.290 

5.040 

41.100 

96.900 

87.500 

55.500 

48.100 

55.800 

53.500 

41.100 

15.700 

4 

50.700 

8.890 

6.260 

5.040 

37.200 

93.900 

80.700 

52.100 

46.000 

55.500 

51.300 

39.600 

1:  DO 

5 

47.900 

8.750 

6.170 

5.040 

34.300 

89.800 

77.000 

49.300 

45.000 

52.600 

47.300 

}•    « 

14.700 

6 

45.000 

8.550 

6.060 

4.930 

32.000 

83.000 

69.700 

46.800 

43.000 

48.700 

45.000 

33.700 

.:  -;. 

7 

42.800 

8.330 

6.000 

4.810 

31.500 

74.800 

68.000 

44.500 

42.200 

44.500 

42.800 

31.100 

14.200 

8 

40.800 

8.210 

5.950 

4.810 

30.000 

68.200 

57.200 

42.900 

40.200 

43.300 

40.200 

::-  -■; 

13.700 

9 

39.300 

8.100 

5.830 

4.790 

28.900 

63.100 

54.100 

41.900 

37.900 

42.200 

38.500 

28.300 

13.200 

10 

37.900 

7.990 

5.830 

4.760 

28.400 

58.900 

53.200 

40.700 

36.500 

41.300 

38.000 

27.500 

13.000 

11 

36.800 

7.870 

5.720 

4.730 

27.100 

57.400 

51.800 

39.600 

35.700 

39.900 

37.400 

26.700 

::  n 

12 

35.800 

7.760 

5.690 

4.730 

26.300 

56.600 

49.600 

37.400 

35.100 

38.800 

36.500 

25.500 

12.600 

13 

34.800 

7.650 

5.610 

4.700 

25.900 

55.500 

48.400 

36.600 

34.800 

37.900 

36.200 

24.500 

12.500 

14 

33.800 

7.560 

5.610 

4.620 

25.000 

54.800 

47.900 

36.000 

34.300 

37.700 

36.000 

24.300 

12.300 

15 

32.800 

7.530 

5.580 

4.620 

24.200 

53.900 

47.300 

35.200 

33.700 

37.400 

34.800 

23.500 

12.000 

16 

31.700 

7.420 

5.490 

4.620 

23.700 

52.600 

45.000 

35.000 

33.400 

36.800 

33.700 

23.500 

11.900 

17 

30.900 

7.360 

5.490 

4.530 

23.100 

51.500 

43.600 

34.000 

32.800 

36.500 

31.900 

23.100 

11.600 

ie 

30.000 

7.310 

5.410 

4.530 

21.400 

50.600 

40.800 

33.400 

32.300 

36.000 

31.100 

22  n 

11.500 

19 

29.100 

7.190 

5.380 

4.530 

20.900 

50.200 

39.600 

33.000 

31.700 

35.900 

30.000 

;;  n 

11.300 

20 

28.100 

7.160 

5.380 

4.530 

18.400 

49.600 

39.400 

32.400 

31.400 

35.700 

29.500 

21.900 

11.200 

21 

27.100 

7.080 

5.300 

4.450 

17.600 

49.300 

38.900 

32.000 

30.900 

35.100 

29.100 

23  BC 

11.000 

22 

26.300 

7.050 

5.270 

4.420 

16.500 

48.400 

37.900 

31.100 

30.900 

34.800 

28.200 

21.100 

10.900 

23 

25.600 

6.970 

5.270 

4.420 

15.500 

47.600 

37.400 

30.600 

30.600 

34.000 

27.600 

20.600 

u  *. 

24 

24.900 

6.850 

5.210 

4.420 

13.500 

47.000 

37.100 

30.200 

29.700 

33.700 

27.100 

20.300 

10.700 

25 

24.300 

6.820 

5.150 

4.390 

12.500 

46.400 

36.200 

29.200 

29.400 

32.800 

26.600 

L9.90 

10.600 

26 

23.600 

6.740 

5.130 

4.330 

11.200 

45.900 

35.700 

28.100 

29.200 

32.600 

26.200 

19.500 

.     x> 

27 

23.100 

6.710 

5.040 

4.330 

10.700 

45.200 

35.400 

27.600 

28.600 

31.700 

25.800 

19.200 

10.400 

28 

22.300 

6.630 

5.040 

4.300 

10.300 

44.800 

34.800 

26.900 

28.100 

31.100 

25.400 

18.600 

10.300 

29 

21.700 

6.600 

4.960 

4.220 

9.540 

43.900 

34.500 

26.600 

27.400 

30.600 

24.800 

U    i> 

10.100 

30 

20.900 

6.480 

4.930 

4.220 

8.910 

43.300 

34.200 

26.500 

26.800 

30.300 

24.600 

17.500 

10.000 

31 

20.100 

6.400 

4.870 

4.190 

8.300 

42.800 

33.700 

25.900 

26.400 

28.900 

.4    U 

17.000 

9.910 

32 

19.400 

6.350 

4.810 

4.130 

7.620 

42.000 

33.100 

25.500 

25.700 

28.100 

24.000 

.     B 

|    *v 

33 

18.600 

6.200 

4.760 

4.110 

7.310 

41.100 

32.600 

25.200 

25.200 

27.500 

.     Bl 

U   i' 

9.800 

34 

18.000 

6.170 

4.730 

4.020 

6.700 

40.800 

32.300 

24.900 

24.900 

26.400 

23.300 

.   .*< 

9.680 

35 

17.400 

6.060 

4.730 

4.000 

6.480 

40.500 

32.000 

24.600 

24.800 

25.800 

23.100 

16.000 

9.570 

36 

16.800 

6.000 

4.700 

3.940 

6.060 

40.200 

31.700 

24.100 

24.500 

25.400 

..     H. 

15.600 

37 

16.200 

5.950 

4.650 

3.940 

5.970 

39.900 

31.400 

23.700 

24.100 

25.100 

..   i> 

15.500 

38 

15.500 

5.830 

4.620 

3.890 

5.500 

39.400 

30.900 

22.700 

23.800 

24.700 

22.200 

15.400 

" 

39 

15.000 

5.780 

4.600 

3.850 

5.320 

39.100 

30.100 

22.100 

23.600 

.4     t* 

.  |     4x« 

15.300 

#i 

14.400 

5.720 

4.560 

3.820 

5.130 

38.800 

29.700 

21.900 

D  '«« 

23.200 

1 

15  000 

4! 

13.900 

5.610 

4.530 

3.820 

5.010 

38.500 

29.200 

21.400 

23.000 

22.200 

.         <« 

0 

4.' 

13.200 

5.550 

4.470 

3.790 

4.930 

38.200 

28.300 

20.700 

..    Bf 

21.700 

20.600 

14  600 

43 

12.700 

5.430 

4.420 

3.770 

4.930 

37.900 

27.600 

.-.     u 

22.500 

.".    n 

.-       M 

|    ». 

4.1 

12.200 

5.380 

4.350 

3.740 

4.790 

37.700 

27.100 

20.000 

22.200 

.     •<« 

•<» 

1 

45 

11.700 

5.280 

4.320 

3.740 

4.620 

37.100 

h  n 

|  ■  t.« 

.  .    *v 

20.100 

0 

■t» 

1 

46 

11.300 

5.250 

4.280 

3.710 

4.530 

36.800 

H  BO 

19.200 

21.700 

•    '» 

U 

A< 

47 

10.800 

5.210 

4.220 

3.650 

4.480 

H  BO 

25.700 

18  800 

.      >» 

r.« 

4v» 

•' 

<■< 

M 

10.400 

5.160 

4.160 

3  600 

4.400 

35.700 

25.100 

18  600 

.'     -.i 

18  900 

•> 

i' 

49 

9.940 

-,  mi 

4.120 

3.570 

4.300 

35.100 

.4      .« 

:•■   •« 

" 

18  MO 

•• 

Q 

1 
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SO 

9.540 

5.090 

4.080 

3.500 

4.300 

34.500 

23.700 

18.000 

19.300 

18.200 

17.300 

12.400 

7.140 

51 

9.190 

5.050 

4.040 

3.460 

4.280 

34.300 

23.500 

17.700 

18.900 

17.800 

17.200 

12.200 

7.080 

52 

8.860 

5.030 

4.010 

3.400 

4.250 

34.000 

23.300 

17.400 

18.200 

17.300 

16.900 

12.100 

7.050 

53 

8.500 

4.990 

3.970 

3.380 

4.220 

33.400 

22.900 

17.000 

17.600 

17.200 

16.700 

11.800 

6.970 

54 

8.200 

4.960 

3.930 

3.330 

4.190 

32.800 

22.700 

16.500 

17.400 

16.900 

16.300 

11.600 

6.880 

55 

7.870 

4.950 

3.880 

3.310 

4.130 

32.300 

22.400 

16.400 

17.100 

16.600 

15.900 

11.300 

6.840 

56 

7.550 

4.920 

3.840 

3.310 

4.130 

32.000 

22.000 

16.100 

16.300 

16.100 

15.500 

10.700 

6.740 

57 

7.310 

4.900 

3.820 

3.310 

4.110 

31.400 

21.600 

15.800 

15.600 

15.500 

15.300 

10.500 

6.640 

58 

7.080 

4.870 

3.780 

3.280 

4.080 

31.100 

21.300 

15.400 

15.000 

15.400 

14.900 

10.200 

6.550 

59 

6.860 

4.840 

3.760 

3.240 

4.050 

30.700 

20.600 

15.000 

14.500 

14.300 

14.600 

9.910 

6.480 

60 

6.650 

4.810 

3.740 

3.210 

4.020 

30.300 

20.100 

14.600 

13.800 

13.200 

14.000 

9.650 

6.430 

61 

6.460 

4.760 

3.700 

3.190 

4.000 

30.000 

19.400 

14.400 

13.200 

11.900 

13.500 

9.340 

6.310 

62 

6.280 

4.730 

3.680 

3.160 

3.990 

29.700 

19.000 

14.300 

12.500 

11.500 

12.400 

9.260 

6.250 

63 

6.060 

4.700 

3.650 

3.130 

3.940 

29.200 

18.500 

13.900 

11.500 

10.700 

12.200 

9.120 

6.170 

64 

5.910 

4.670 

3.620 

3.110 

3.910 

28.900 

18.200 

13.600 

10.900 

9.990 

12.100 

9.060 

6.120 

65 

5.720 

4.620 

3.590 

3.100 

3.820 

28.600 

17.700 

13.300 

9.490 

9.540 

11.900 

8.980 

6.030 

66 

5.550 

4.560 

3.570 

3.090 

3.770 

28.300 

17.500 

13.100 

9.260 

9.090 

11.700 

8.850 

5.960 

67 

5.380 

4.500 

3.540 

3.080 

3.740 

28.000 

17.000 

12.900 

9.160 

8.280 

11.300 

8.780 

5.930 

66 

5.270 

4.470 

3.510 

3.070 

3.690 

27.600 

16.500 

12.700 

8.810 

7.580 

11.100 

8.580 

5.850 

69 

5.150 

4.400 

3.480 

3.050 

3.650 

27.200 

16.100 

12.400 

8.210 

7.450 

10.900 

8.470 

5.800 

70 

5.040 

4.360 

3.480 

3.040 

3.600 

26.800 

15.700 

12.200 

7.270 

7.310 

10.700 

8.350 

5.750 

71 

4.930 

4.320 

3.440 

3.020 

3.570 

26.400 

15.500 

11.800 

6.570 

7.140 

10.500 

8.210 

5.670 

72 

4.810 

4.250 

3.400 

3.010 

3.540 

26.200 

15.200 

11.400 

6.250 

6.850 

10.300 

8.100 

5.620 

73 

4.730 

4.200 

3.370 

2.990 

3.510 

25.800 

15.000 

11.300 

6.130 

6.510 

10.100 

7.990 

5.600 

74 

4.620 

4.160 

3.340 

2.980 

3.480 

25.700 

14.800 

10.700 

6.000 

6.270 

9.780 

7.900 

5.550 

75 

4.530 

4.120 

3.310 

2.970 

3.440 

25.500 

14.500 

10.600 

5.840 

5.980 

9.510 

7.750 

5.500 

76 

4.420 

4.080 

3.300 

2.950 

3.400 

25.000 

14.300 

10.100 

5.720 

5.300 

9.290 

7.650 

5.450 

77 

4.340 

4.020 

3.270 

2.920 

3.380 

24.700 

14.100 

9.430 

5.430 

4.840 

9.150 

7.500 

5.400 

78 

4.250 

3.990 

3.240 

2.890 

3.310 

24.000 

13.700 

8.920 

5.250 

4.580 

8.640 

7.400 

5.350 

79 

4.170 

3.940 

3.200 

2.860 

3.230 

23.500 

13.500 

8.580 

5.100 

4.480 

8.330 

7.250 

5.300 

80 

4.080 

3.940 

3.170 

2.830 

3.170 

23.100 

13.300 

8.330 

4.990 

4.370 

7.880 

7.170 

5.240 

81 

3.990 

3.870 

3.130 

2.820 

3.160 

22.300 

13.100 

7.970 

4.710 

4.230 

7.730 

7.050 

5.180 

82 

3.910 

3.820 

3.100 

2.810 

3.090 

22.100 

12.700 

7.760 

4.640 

4.130 

7.490 

7.000 

5.100 

83 

3.820 

3.820 

3.060 

2.790 

3.050 

21.200 

12.300 

7.590 

4.460 

4.000 

7.280 

6.860 

5.050 

84 

3.740 

3.790 

3.000 

2.770 

3.030 

20.700 

12.000 

7.140 

4.180 

3.910 

6.350 

6.780 

4.960 

85 

3.650 

3.740 

2.980 

2.730 

3.020 

20.400 

11.700 

6.900 

3.990 

3.640 

5.890 

6.650 

4.870 

86 

3.570 

3.740 

2.950 

2.690 

2.980 

19.500 

11.200 

6.790 

3.790 

3.580 

5.700 

6.590 

4.500 

87 

3.480 

3.640 

2.930 

2.640 

2.950 

19.100 

11.000 

6.520 

3.680 

3.540 

5.380 

6.490 

4.350 

88 

3.400 

3.490 

2.900 

2.600 

2.920 

18.600 

10.200 

6.370 

3.600 

3.420 

5.210 

6.330 

4.300 

89 

3.310 

3.360 

2.890 

2.520 

2.910 

18.100 

9.540 

6.180 

3.530 

3.360 

5.060 

5.800 

4.200 

90 

3.230 

3.200 

2.860 

2.500 

2.900 

16.900 

9.160 

5.970 

3.430 

3.300 

4.700 

4.260 

3.650 

91 

3.130 

3.140 

2.840 

2.480 

2.890 

15.700 

8.720 

5.910 

3.360 

3.230 

4.640 

4.080 

3.560 

92 

3.060 

3.100 

2.730 

2.460 

2.870 

14.000 

8.280 

5.660 

3.310 

3.060 

4.450 

3.890 

3.470 

93 

2.990 

3.060 

2.630 

2.450 

2.680 

12.700 

8.120 

5.520 

3.130 

2.960 

4.340 

3.780 

3.380 

94 

2.920 

3.000 

2.560 

2.370 

2.560 

12.100 

7.870 

5.350 

2.910 

2.800 

4.220 

3.650 

3.290 

95 

2.830 

2.590 

1.980 

2.020 

2.540 

11.400 

7.610 

5.130 

2.750 

2.470 

2.970 

3.590 

3.110 

96 

2.700 

2.390 

1.930 

1.810 

2.510 

10.900 

7.390 

4.970 

2.650 

2.440 

2.810 

3.540 

3.000 

97 

2.530 

2.250 

1.900 

1.800 

2.450 

10.600 

7.070 

4.510 

2.520 

2.430 

2.580 

3.450 

2.920 

98 

2.440 

2.140 

1.870 

1.800 

2.300 

10.200 

6.690 

4.170 

2.470 

2.390 

2.520 

3.410 

2.800 

99 

2.140 

2.050 

1.840 

1.780 

2.270 

9.570 

4.270 

3.160 

2.370 

2.350 

2.480 

3.310 

2.720 

100 

1.780 

2.010 

1.830 

1.780 

2.250 

9.150 

3.560 

2.650 

2.170 

2.290 

2.470 

3.200 

2.660 

MEAN    16.401  5.469         4.207         3.598        10.529        38.305       29.186       21.253        19.525       20.898        19.931        15.008 
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PINEIHLtTA  RIVER  AT  EYES  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     0CT3BEK     fC5«E5     Z~^GE? 


0 

437.000 

28.300 

17.600 

12.900 

216.000 

437.000 

286.000 

309.000 

279.000 

256.000 

211.000 

205. 000 

--.-  t-: 

1 

268.000 

25.800 

16.300 

12.200 

204.000 

388.000 

263.000 

259.000 

263.000 

240.000 

194.000 

169.000 

48.700 

2 

232.000 

24.300 

15.500 

11.800 

187.000 

356.000 

245.000 

202.000 

237.000 

211.000 

184.000 

164.000 

--:  -:•: 

3 

215.000 

23.300 

14.400 

11.300 

166.000 

343.000 

242.000 

192.000 

207.000 

209.000 

177.000 

150.000 

M  20C 

4 

204.000 

22.500 

14.100 

11.000 

161.000 

331.000 

238.000 

178.000 

194.000 

206.000 

173.000 

132.000 

42.30C 

5 

194.000 

21.700 

13.900 

10.900 

158.000 

317.000 

229.000 

171.000 

178.000 

200.000 

162.000 

117.000 

11   3.': 

6 

179.000 

21.200 

13.600 

10.800 

154.000 

297.000 

217.000 

165.000 

157.000 

195.000 

153.000 

110.000 

40.200 

7 

167.000 

20.800 

13.400 

10.500 

149.000 

282.000 

204.000 

160.000 

151.000 

186.000 

147.000 

106.000 

29  a 

8 

158.000 

20.200 

13.300 

10.100 

140.000 

278.000 

196.000 

156.000 

145.000 

176.000 

144.000 

TT      W 

:£  zoo 

9 

152.000 

19.800 

13.100 

9.850 

135.000 

270.000 

186.000 

153.000 

135.000 

166.000 

142.000 

95.400 

37.100 

10 

144.000 

19.600 

12.900 

9.770 

125.000 

262.000 

174.000 

149.000 

131.000 

157.000 

139.000 

M  GOC 

35.300 

11 

140.000 

19.300 

12.700 

9.630 

110.000 

250.000 

161.000 

144.000 

122.000 

150.000 

137.000 

86.900 

35.700 

12 

135.000 

19.000 

12.500 

9.630 

105.000 

242.000 

158.000 

142.000 

119.000 

148.000 

135.000 

83.000 

35.100 

13 

131.000 

18.800 

12.400 

9.630 

101.000 

235.000 

155.000 

140.000 

113.000 

142.000 

133.000 

79.800 

M  500 

14 

127.000 

18.600 

12.100 

9.490 

89.500 

232.000 

151.000 

136.000 

110.000 

140.000 

130.000 

77.900 

34.300 

15 

122.000 

18.400 

11.900 

9.430 

78.200 

228.000 

148.000 

134.000 

106.000 

138.000 

128.000 

73.600 

S3  II 

16 

117.000 

18.200 

11.900 

9.340 

70.200 

226.000 

144.000 

132.000 

102.000 

134.000 

125.000 

7C.500 

33.100 

17 

112.000 

17.900 

11.700 

9.340 

63.400 

223.000 

143.000 

131.000 

99.100 

133.000 

123.000 

69.100 

32.600 

18 

107.000 

17.800 

11.600 

9.340 

55.800 

222.000 

140.000 

127.000 

96.000 

131.000 

121.000 

57  m 

32.200 

19 

103.000 

17.600 

11.500 

9.260 

48.100 

221.000 

137.000 

123.000 

96.800 

128.000 

119.000 

67.100 

31.700 

20 

99.400 

17.300 

11.300 

9.200 

45.000 

219.000 

134.000 

118.000 

94.600 

124.000 

116.000 

66.500 

31.200 

21 

96.000 

17.200 

11.200 

9.200 

41.900 

217.000 

131.000 

113.000 

91.700 

119.000 

113.000 

65.400 

!    }> 

22 

92.500 

17.000 

11.000 

9.200 

37.400 

215.000 

130.000 

111.000 

37.000 

116.000 

110.000 

64.000 

30.300 

23 

89.500 

16.700 

10.900 

9.120 

36.200 

214.000 

128.000 

106.000 

86.100 

106.000 

109.000 

63.500 

30.000 

24 

86.100 

16.600 

10.900 

9.060 

33.700 

212.000 

125.000 

104.000 

83.300 

102.000 

105.000 

S3  EDO 

25 

83.000 

16.400 

10.800 

9.030 

30.300 

209.000 

123.000 

101.000 

80.100 

96.600 

104.000 

61.200 

29  i.«. 

26 

79.300 

16.300 

10.600 

8.980 

29.200 

208.000 

121.000 

99.100 

78.700 

94.600 

103.000 

St    SOI 

.-  n 

27 

76.700 

16.100 

10.600 

8.950 

27.800 

206.000 

120.000 

97.400 

75.900 

91.800 

101.000 

59.500 

28 

73.900 

16.000 

10.500 

8.890 

25.600 

205.000 

118.000 

96.000 

74.500 

89.200 

100.000 

56.700 

.        <A 

29 

70.800 

15.800 

10.500 

8.830 

23.100 

202.000 

114.000 

94.900 

71.100 

88.100 

96.900 

57.500 

28.100 

30 

68.000 

15.600 

10.400 

8.780 

22.700 

199.000 

112.000 

92.300 

69.400 

86.700 

,-  S« 

56  600 

a 

31 

66.000 

15.500 

10.300 

8.750 

21.300 

198.000 

109.000 

89.500 

68.500 

84.400 

95.300 

SI   I  > 

27.600 

32 

63.700 

15.300 

10.300 

8.720 

20.400 

196.000 

105.000 

87.700 

67.100 

82.400 

M   v» 

55.500 

27.200 

S3 

61.800 

15.100 

10.300 

8.610 

18.700 

195.000 

103.000 

85.200 

66.500 

77.000 

■   :>• 

54  XX) 

a 

(4 

60.500 

15.000 

10.200 

8.570 

18.200 

193.000 

101.000 

84.400 

65.700 

75.000 

91.500 

S4  i> 

26.600 

35 

58.600 

14.800 

10.200 

8.500 

17.000 

191.000 

101.000 

82.400 

64.500 

73.600 

»    i. 

53.800 

«' 

36 

57.000 

14.700 

10.200 

8.450 

15.900 

189.000 

99.700 

81.000 

63.800 

70.700 

|     t. 

53.700 

D 

37 

54.900 

14.600 

10.100 

8.400 

15.000 

186.000 

98.700 

80.400 

62.900 

69.400 

«• 

0 

D 

38 

53.200 

14.400 

10.100 

8.380 

14.300 

182.000 

96.800 

79.000 

62.300 

67.900 

•■•    •«« 

s:  tv 

39 

51.300 

14.200 

10.000 

8.300 

13.700 

178.000 

95.700 

77.500 

60.900 

66.800 

•     i » 

i 

411 

49.800 

14.100 

9.910 

8.270 

13.300 

174.000 

94.900 

77.000 

60.000 

■  n 

«» 

o 

41 

48.100 

13.900 

9.910 

8.160 

12.900 

171.000 

93.600 

75.000 

59.200 

•A     U 

•• 

0 

l 

4.' 

46.600 

13.800 

9.910 

8.150 

12.200 

169.000 

91.700 

74.200 

58.300 

63.700 

«     *> 

.    .. 

43 

45.300 

13.600 

9.830 

8.060 

11.800 

167.000 

91.500 

73.300 

57.800 

62.900 

|    »i 

•     • 

a 

u 

43.500 

13.400 

9.750 

8.040 

11.500 

im  no 

90.600 

71.600 

57.200 

.     «« 

•     :>> 

• 

a 

45 

42.000 

13.300 

9.660 

7.950 

10.900 

161.000 

89.800 

|      i. 

■  n 

61.500 

•    *.. 

1    B 

0 

M 

40.500 

13.300 

9.600 

7.930 

10.800 

159.000 

88.300 

■  '.» 

56.400 

-.     '» 

<> 

47 

38.800 

13.100 

9.580 

7.930 

10.600 

156.000 

87.200 

67.100 

55.200 

.     ti 

■*  n 

• 

• 

■V! 

37.700 

12.900 

'1    '<«! 

7.840 

10.300 

1"   .!»■ 

nr    Mil 

■  BOO 

54.100 

' 

49 

36.400 

12.800 

9.470 

7.750 

10.000 

153.000 

■   •«» 

n.  io 

-.« 

4        IV 

SD-MARY  TABLE  FROM  RCW  ORATION  ANALYSIS  04FAOO3  PINEIMJTA  RIVER  AT  EYES  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         4900 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEM3ER 


50 

35.200 

12.700 

9.400 

7.670 

9.540 

152.000 

84.700 

62.000 

52.100 

57.600 

71.100 

46.700 

22.300 

51 

34.000 

12.600 

9.340 

7.600 

9.340 

149.000 

81.800 

61.700 

51.500 

56.400 

69.900 

46.200 

22.100 

52 

32.800 

12.500 

9.200 

7.550 

9.170 

147.000 

80.700 

61.400 

50.100 

54.700 

68.800 

45.900 

21.800 

53 

31.800 

12.300 

9.200 

7.480 

9.060 

144.000 

80.000 

60.300 

49.000 

53.200 

67.500 

45.300 

21.500 

54 

30.300 

12.200 

9.060 

7.420 

9.060 

143.000 

78.700 

59.900 

48.500 

52.000 

64.700 

44.500 

21.400 

55 

29.200 

12.100 

9.000 

7.360 

9.060 

142.000 

77.300 

58.900 

47.600 

50.500 

64.000 

43.600 

21.100 

56 

28.200 

12.000 

8.950 

7.300 

9.030 

140.000 

76.700 

57.800 

46.200 

48.400 

62.600 

42.900 

21.000 

57 

27.100 

11.900 

8.800 

7.250 

8.950 

139.000 

75.300 

56.900 

45.900 

46.400 

61.400 

42.500 

20.800 

58 

26.000 

11.800 

8.720 

7.180 

8.950 

137.000 

73.900 

54.700 

44.400 

45.600 

60.900 

41.900 

20.500 

59 

25.000 

11.600 

8.600 

7.150 

8.750 

135.000 

72.000 

53.500 

43.000 

43.600 

59.800 

41.300 

20.300 

60 

24.000 

11.500 

8.380 

7.020 

8.720 

133.000 

70.800 

52.800 

41.400 

42.500 

58.600 

41.000 

20.100 

61 

22.900 

11.400 

8.100 

6.620 

8.720 

131.000 

69.100 

51.300 

39.900 

41.600 

58.000 

40.300 

19.900 

62 

22.100 

11.300 

7.950 

6.500 

8.440 

130.000 

67.700 

50.100 

38.500 

41.100 

57.100 

39.900 

19.800 

63 

20.900 

11.200 

7.820 

6.420 

8.160 

128.000 

66.500 

49.600 

38.300 

40.400 

55.500 

38.800 

19.500 

64 

20.000 

11.200 

7.700 

6.350 

7.930 

128.000 

65.700 

48.200 

37.600 

39.600 

54.400 

38.700 

19.300 

65 

19.100 

11.000 

7.650 

6.270 

7.820 

126.000 

64.600 

47.600 

35.800 

38.800 

53.200 

38.200 

19.000 

66 

18.200 

10.900 

7.600 

6.230 

7.820 

125.000 

63.700 

47.000 

35.000 

37.700 

51.700 

37.700 

18.700 

67 

17.300 

10.900 

7.590 

6.200 

7.820 

124.000 

61.200 

46.400 

33.700 

37.100 

51.300 

37.500 

18.500 

68 

16.700 

10.800 

7.560 

6.140 

7.700 

123.000 

60.600 

45.600 

32.700 

36.800 

51.000 

37.100 

18.200 

69 

15.900 

10.700 

7.480 

6.090 

7.700 

122.000 

60.000 

45.000 

32.200 

36.000 

49.800 

36.500 

17.800 

70 

15.300 

10.600 

7.420 

6.050 

7.650 

121.000 

58.600 

43.200 

31.500 

35.400 

48.600 

36.300 

17.600 

71 

14.600 

10.500 

7.350 

5.970 

7.400 

118.000 

57.200 

42.100 

30.400 

34.500 

48.300 

35.500 

17.300 

72 

14.000 

10.400 

7.250 

5.950 

7.220 

117.000 

55.500 

41.200 

30.000 

33.700 

46.700 

35.100 

17.100 

73 

13.400 

10.300 

7.210 

5.890 

7.140 

116.000 

54.800 

40.200 

29.600 

33.100 

46.200 

34.500 

16.800 

74 

12.900 

10.100 

7.150 

5.830 

7.140 

114.000 

52.500 

39.000 

28.500 

32.600 

45.000 

34.200 

16.600 

75 

12.400 

9.950 

7.100 

5.800 

7.030 

113.000 

51.000 

37.900 

27.600 

31.800 

44.200 

33.800 

16.400 

76 

11.900 

9.800 

7.020 

5.780 

7.020 

111.000 

49.800 

37.100 

27.000 

30.000 

43.300 

33.600 

16.100 

77 

11.400 

9.630 

7.000 

5.750 

7.000 

110.000 

48.700 

36.200 

26.400 

29.200 

42.700 

33.100 

16.000 

78 

10.900 

9.500 

6.910 

5.630 

6.940 

109.000 

47.900 

35.400 

25.700 

28.700 

41.300 

32.800 

15.700 

79 

10.600 

9.400 

6.850 

5.550 

6.880 

107.000 

47.000 

34.600 

25.300 

28.100 

40.600 

32.600 

15.400 

80 

10.300 

9.230 

6.800 

5.490 

6.850 

106.000 

46.400 

34.000 

25.000 

27.700 

39.100 

32.300 

15.300 

81 

9.910 

9.100 

6.750 

5.410 

6.570 

104.000 

45.900 

33.400 

24.300 

26.900 

38.400 

32.000 

15.100 

82 

9.630 

9.000 

6.680 

5.410 

6.430 

102.000 

45.000 

32.800 

23.800 

26.200 

37.900 

31.200 

14.900 

83 

9.340 

8.890 

6.630 

5.400 

6.200 

100.000 

44.100 

32.300 

23.100 

25.300 

37.700 

30.600 

14.700 

84 

9.150 

8.700 

6.570 

5.280 

6.090 

98.800 

43.000 

30.300 

22.900 

24.600 

37.200 

30.000 

14.500 

85 

8.980 

8.600 

6.540 

5.130 

5.920 

95.400 

42.200 

29.200 

22.300 

23.800 

36.200 

29.400 

14.300 

86 

8.750 

8.500 

6.480 

4.990 

5.800 

91.200 

41.100 

27.900 

21.400 

23.100 

35.000 

29.200 

14.200 

87 

8.500 

8.400 

6.400 

4.930 

5.630 

88.700 

38.800 

25.200 

20.400 

22.800 

34.000 

28.300 

13.800 

88 

8.160 

8.300 

6.340 

4.870 

5.490 

84.400 

36.200 

21.500 

19.800 

21.400 

32.000 

27.600 

13.500 

89 

7.930 

8.180 

6.260 

4.820 

5.110 

79.300 

35.100 

20.200 

19.100 

20.300 

31.100 

27.000 

13.200 

90 

7.700 

8.100 

6.170 

4.780 

4.970 

77.300 

34.500 

19.400 

18.000 

19.900 

30.200 

26.800 

12.900 

91 

7.420 

8.000 

6.050 

4.730 

4.820 

75.800 

33.500 

18.900 

17.100 

18.600 

29.400 

26.200 

12.700 

92 

7.140 

7.930 

5.850 

4.670 

4.780 

73.800 

30.800 

18.200 

16.100 

17.500 

28.800 

25.500 

12.300 

93 

6.880 

7.820 

5.690 

4.640 

4.730 

69.600 

29.400 

17.100 

15.600 

16.700 

27.600 

24.800 

12.000 

94 

6.480 

7.720 

5.580 

4.610 

4.680 

64.600 

27.900 

16.700 

14.300 

15.100 

26.600 

24.200 

11.700 

95 

6.170 

7.500 

5.440 

4.580 

4.500 

60.500 

25.700 

16.200 

13.600 

14.600 

25.500 

23.200 

11.300 

96 

5.830 

6.990 

5.320 

4.470 

4.380 

56.100 

23.200 

15.700 

13.300 

14.200 

24.900 

22.200 

10.900 

97 

5.450 

6.540 

5.240 

4.250 

4.300 

49.600 

22.000 

14.900 

11.900 

13.800 

24.100 

21.200 

10.400 

98 

4.970 

6.230 

5.100 

4.150 

4.000 

44.900 

19.800 

14.000 

11.300 

12.600 

23.300 

17.700 

9.400 

99 

4.620 

5.970 

5.010 

3.900 

3.890 

40.700 

16.900 

13.000 

9.710 

8.680 

22.100 

15.200 

8.550 

100 

3.810 

5.780 

4.930 

3.810 

3.830 

32.400 

16.400 

12.300 

8.860 

8.280 

20.000 

13.900 

8.100 

MEAN 

58.400 

13.462 

9.301 

7.515 

34.187 

165.247 

95.221 

76.908 

64.817 

73.714 

79.099 

53.971 

23.776 

SlffWJY  TA8LE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS          04FB001          ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  ATTAWAPISKAT  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:       242O0 

PER  ANNUAL  JANUARY  FBRUARY  MARCH            APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTB€ER  OCTOBER  N0V9«ER  DE09€c? 

0  1720.000  195.000  117.000  90.300  720.000  1720.000  1440.000  1120.000  736.000  830.000  742.000  753.000  356.000 

1  1230.000  176.000  111.000  86.900  419.000  1640.000  1410.000  1090.000  697.000  804.000  722.000  699.000  322. OOC 

2  1060.000  167.000  105.000  83.500  278.000  1500.000  1370.000  1060.000  668.000  764.000  719.000  537.000  301.00] 

3  889.000  160.000  102.000  79.900  229.000  1310.000  1350.000  963.000  646.000  753.000  716.000  570.000  230. OOC 

4  816.000  156.000  101.000  76.700  213.000  1260.000  1270.000  934.000  626.000  722.000  708.000  538.000  263.000 

5  760.000  151.000  99.100  75.300  193.000  1230.000  1240.000  883.000  597.000  697.000  702.000  522.000  253. OOC 

6  719.000  145.000  98.300  73.100  185.000  1200.000  1230.000  833.000  566.000  672.000  697.000  506.000  244.000 

7  702.000  142.000  97.100  71.400  165.000  1160.000  1220.000  765.000  549.000  648.000  685.000  490.000  237.000 

8  677.000  139.000  96.600  70.500  156.000  1140.000  1210.000  719.000  538.000  617.000  668.000  481.000  231.000 

9  648.000  137.000  95.400  69.900  148.000  1110.000  1150.000  708.000  530.000  595.000  654.000  470.000  227.000 

10  623.000  134.000  95.100  69.300  144.000  1060.000  1130.000  687.000  510.000  572.000  634.000  467. OOC  222. OOC 

11  599.000  133.000  94.000  68.500  131.000  1050.000  1090.000  659.000  504.000  558.000  606.000  453. OOC 

12  572.000  131.000  93.400  68.000  119.000  1010.000  1040.000  643.000  496.000  547.000  589.000  456.000  215.000 

13  548.000  129.000  92.000  67.700  116.000      976.000  991.000  631.000  481.000  538.000  572.000  445.000  213.000 

14  530.000  127.000  91.000  67.400  109.000      932.000  934.000  623.000  473.000  524.000  560.000  43S.0O0  209.000 

15  507.000  126.000  90.200  67.000  104.000      907.000  882.000  618.000  459.000  507.000  542.000  429.000  207.000 

16  490.000  125.000  89.500  66.500  100.000      883.000  832.000  606.000  450.000  498.000  527.000  416.000  204.000 

17  473.000  124.000  88.900  66.300        96.800      850.000  818.000  597.000  436.000  487.000  510.000  408.000  200.000 

18  456.000  123.000  88.300  66.000        95.000      843.000  801.000  589.000  430.000  470.000  501.000  399.000  196.000 

19  442.000  122.000  87.700  65.800        93.200      838.000  785.000  575.000  428.000  453.000  496.000  395.000  195.000 

20  428.000  121.000  87.000  65.400        90.900      833.000  767.000  564.000  425.000  447.000  493.000  388.000  193.000 

21  413.000  119.000  86.400  65.100        89.100      824.000  745.000  550.000  422.000  445.000  484.000  382.000  191.000 

22  399.000  119.000  86.000  65.000        86.900      821.000  728.000  532.000  416.000  439.000  474.000  372.000  188.000 

23  387.000  117.000  85.500  64.600        83.800      816.000  719.000  525.000  409.000  430.000  464.000  363.000  184.000 

24  377.000  117.000  85.000  64.300       82.100      810.000  715.000  509.000  405.000  422.000  447.000  357.000  133.000 

25  368.000  116.000  84.500  64.100        81.000      801.000  708.000  499.000  399.000  416.000  433.000  346.000  130.000 

26  358.000  115.000  84.100  64.000        79.600      793.000  702.000  490.000  388.000  405.000  419.000  338.000  177.000 

27  348.000  115.000  84.000  63.700        78.200      787.000  697.000  480.000  378.000  396.000  408.000  331.000  176.000 

28  337.000  114.000  83.300  63.700        76.200      776.000  691.000  473.00"  374.000  385.000  393.000  323.000  II!    U 

29  328.000  114.000  82.700  63.100        75.000      769.000  683.000  463.  OjO  368.000  377.000  387.000  317.000  172.000 

30  320.000  113.000  82.100  63.100        74.200      750.000  672.000  450.000  362.000  374.000  384.000  311.000  170.000 

31  311.000  112.000  81.900  62.900        73.600      744.000  663.000  442.000  359.000  362.000  381.000  311.000  168.000 

32  303.000  112.000  81.500  62.700        72.500      731.000  657.000  433.000  354.000  351.000  379.000  306.000  167.000 

33  292.000  111.000  81.000  62.300        70.200      725.000  651.000  422.000  348.000  345.000  377.000  303.000  165.000 

34  283.000  110.000  80.800  62.300        69.500      710.000  648.000  416.000  344.000  337.000  377.000  297.000  163.000 

35  276.000  109.000  80.400  62.200        68.000      705.000  640.000  413.000  340.000  333.000  374.000  292.000  0 

36  270.000  109.000  80.000  61.700        66.500      697.000  630.000  405.000  331.000  330.000  368.000  287.000  160.000 

37  262.000  106.000  79.700  61.600        66.000      685.000  623.000  399.000  326.000  326.000  365.000  283  000  0 

38  256.000  108.000  79.000  61.400        65.100      677.000  621.000  396.000  323.000  323.000  360.000  280.000  0 

39  251.000  107.000  79.000  61.100        64.000      671.000  613.000  394.000  320.000  317.000  354.000  2T>. OOC 

40  245.000  106.000  78.500  60.900        62.300      663.000  606.000  391.000  320.000  314.000  347.000  HS.000 

41  238.000  105.000  78.200  60.600        61.000      648.000  595.000  385.000  317.000  311.000  337.000  273.000  0 

42  231.000  105.000  77.700  60.500        60.200      645.000  583.000  382.000  314.000  306.000  331.000  270. OOO 
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104.000 

77.600 
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59.200 
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103.000 

76.700 
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f.«i  mi 
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292.000 

283.000 
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195.000 
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75.900 

59.500 
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589.000 

541.000 
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49     183.000       101.000        75.300        59.200        57.800      M4.000      B4.000      360.000      277.000      262.000       *       0  0  M.OOl 


SIM-WRY  TABLE  FROM  FUN  DURATION  ANALYSIS  04FB001 

YEARS  OF  RECORD:         20  STATION  AREA:       24200 

PER    ANNUAL       JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


ATTAHAPISKAT  RIVER  BELOW  ATTAWAPISKAT  LAKE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    DECEMBER 


50 

177.000 

101.000 

75.000 

58.900 

57.600 

545.000 

515.000 

354.000 

275.000 

252.000 

294.000 

246.000 

143.000 

51 

172.000 

100.000 

74.600 

58.600 

57.500 

532.000 

504.000 

351.000 

274.000 

248.000 

286.000 

242.000 

142.000 

52 

168.000 

99.400 

74.500 

58.300 

56.900 

527.000 

493.000 

345.000 

271.000 

247.000 

275.000 

237.000 

141.000 

53 

164.000 

99.000 

74.200 

58.100 

56.900 

515.000 

484.000 

343.000 

269.000 

244.000 

272.000 

232.000 

140.000 

54 

159.000 

98.500 

73.700 

57.900 

56.600 

505.000 

479.000 

339.000 

267.000 

240.000 

270.000 

228.000 

139.000 

55 

153.000 

98.300 

73.600 

57.800 

56.100 

498.000 

467.000 

331.000 

262.000 

234.000 

263.000 

222.000 

138.000 

56 

149.000 

97.800 

73.100 

57.500 

55.800 

473.000 

462.000 

328.000 

259.000 

225.000 

256.000 

217.000 

137.000 

57 

143.000 

97.100 

72.500 

57.400 

55.800 

462.000 

456.000 

322.000 

257.000 

217.000 

254.000 

209.000 

136.000 

58 

138.000 

96.600 

72.200 

56.900 

55.200 

453.000 

453.000 

312.000 

255.000 

206.000 

251.000 

203.000 

135.000 

59 

133.000 

96.000 

71.900 

56.700 

54.900 

430.000 

450.000 

311.000 

253.000 

201.000 

250.000 

200.000 

134.000 

60 

130.000 

95.400 

71.800 

56.600 

54.900 

422.000 

445.000 

303.000 

248.000 

196.000 

247.000 

195.000 

133.000 

61 

126.000 

94.600 

71.400 

56.300 

54.500 

411.000 

433.000 

294.000 

244.000 

192.000 

245.000 

193.000 

132.000 

62 

123.000 

94.000 

71.000 

56.100 

54.300 

399.000 

428.000 

289.000 

239.000 

187.000 

236.000 

191.000 

130.000 

63 

121.000 

94.000 

70.800 

56.000 

54.100 

385.000 

416.000 

283.000 

234.000 

176.000 

230.000 

190.000 

129.000 

64 

118.000 

93.200 

70.300 

55.800 

54.100 

377.000 

404.000 

278.000 

233.000 

173.000 

228.000 

189.000 

128.000 

65 

115.000 

92.600 

69.900 

55.400 

53.800 

370.000 

399.000 

276.000 

230.000 

171.000 

223.000 

189.000 

127.000 

66 

113.000 

92.000 

69.700 

55.000 

53.500 

351.000 

385.000 

271.000 

225.000 

169.000 

216.000 

187.000 

125.000 

67 

110.000 

91.700 

69.100 

54.800 

53.500 

340.000 

371.000 

269.000 

220.000 

167.000 

210.000 

186.000 

124.000 

63 

107.000 

91.200 

68.500 

54.400 

53.200 

328.000 

362.000 

264.000 

216.000 

165.000 

201.000 

184.000 

123.000 

69 

104.000 

90.600 

68.200 

54.100 

53.000 

317.000 

357.000 

261.000 

213.000 

164.000 

187.000 

183.000 

122.000 

70 

101.000 

90.300 

67.400 

53.700 

52.900 

311.000 

351.000 

260.000 

207.000 

158.000 

179.000 

180.000 

121.000 

71 

99.000 

89.700 

66.800 

53.300 

52.700 

300.000 

349.000 

255.000 

202.000 

150.000 

173.000 

179.000 

119.000 

72 

96.600 

89.000 

66.300 

53.000 

52.500 

294.000 

343.000 

253.000 

201.000 

144.000 

172.000 

178.000 

118.000 

73 

94.000 

88.600 

65.700 

52.700 

52.400 

286.000 

335.000 

248.000 

196.000 

135.000 

169.000 

176.000 

118.000 

74 

91.700 

87.900 

65.200 

52.300 

52.100 

279.000 

330.000 

244.000 

192.000 

131.000 

168.000 

175.000 

117.000 

75 

89.000 

87.500 

64.600 

51.800 

52.000 

275.000 

320.000 

243.000 

187.000 

128.000 

166.000 

173.000 

116.000 

76 

86.100 

86.400 

64.000 

51.400 

52.000 

264.000 

314.000 

240.000 

182.000 

126.000 

165.000 

170.000 

114.000 

77 

83.500 

85.800 

63.300 

51.000 

51.800 

259.000 

306.000 

236.000 

179.000 

124.000 

163.000 

168.000 

113.000 

78 

81.000 

84.800 

62.700 

50.700 

51.500 

254.000 

297.000 

233.000 

177.000 

123.000 

162.000 

165.000 

112.000 

79 

79.000 

84.100 

62.000 

50.400 

51.300 

252.000 

294.000 

232.000 

173.000 

122.000 

161.000 

163.000 

112.000 

80 

76.500 

83.300 

61.700 

50.100 

51.000 

247.000 

289.000 

230.000 

169.000 

121.000 

160.000 

160.000 

110.000 

81 

74.500 

82.400 

61.000 

49.800 

51.000 

238.000 

286.000 

229.000 

164.000 

120.000 

159.000 

156.000 

109.000 

82 

72.200 

81.600 

60.000 

49.600 

50.600 

229.000 

279.000 

227.000 

161.000 

119.000 

156.000 

151.000 

108.000 

83 

70.500 

80.500 

59.500 

49.600 

50.300 

222.000 

278.000 

225.000 

156.000 

118.000 

150.000 

148.000 

107.000 

84 

68.500 

79.600 

58.600 

49.300 

50.000 

215.000 

275.000 

222.000 

153.000 

115.000 

137.000 

146.000 

106.000 

85 

66.300 

78.700 

57.800 

49.300 

49.800 

200.000 

270.000 

220.000 

150.000 

113.000 

132.000 

141.000 

105.000 

86 

64.600 

77.300 

56.900 

49.200 

49.400 

193.000 

267.000 

217.000 

143.000 

110.000 

131.000 

137.000 

104.000 

87 

62.900 

76.500 

56.100 

48.600 

49.300 

182.000 

260.000 

214.000 

140.000 

108.000 

130.000 

135.000 

103.000 

88 

61.400 

75.000 

55.200 

48.000 

48.700 

174.000 

257.000 

209.000 

135.000 

105.000 

126.000 

133.000 

102.000 

89 

59.800 

73.600 

54.400 

47.600 

48.000 

164.000 

251.000 

203.000 

129.000 

104.000 

121.000 

132.000 

101.000 

90 

58.400 

72.800 

53.500 

46.600 

47.600 

156.000 

244.000 

201.000 

125.000 

101.000 

114.000 

128.000 

100.000 

91 

57.200 

71.100 

52.700 

44.700 

46.900 

150.000 

241.000 

198.000 

123.000 

100.000 

113.000 

124.000 

98.500 

92 

55.900 

69.900 

51.800 

43.300 

46.700 

145.000 

228.000 

192.000 

122.000 

98.200 

108.000 

123.000 

97.100 

93 

54.400 

68.400 

51.000 

42.500 

46.200 

139.000 

223.000 

183.000 

120.000 

97.000 

98.800 

123.000 

95.400 

94 

53.200 

65.400 

50.400 

41.300 

45.900 

128.000 

220.000 

170.000 

118.000 

94.500 

91.700 

121.000 

93.700 

95 

52.100 

62.300 

46.400 

40.200 

44.700 

123.000 

212.000 

142.000 

116.000 

92.400 

82.800 

120.000 

91.700 

96 

50.700 

58.900 

43.900 

36.000 

43.000 

113.000 

197.000 

128.000 

113.000 

89.000 

78.400 

119.000 

85.200 

97 

49.300 

55.200 

41.600 

34.800 

42.000 

106.000 

193.000 

126.000 

107.000 

83.900 

75.100 

116.000 

79.000 

98 

46.900 

52.100 

39.900 

34.000 

40.800 

98.000 

180.000 

123.000 

102.000 

78.100 

72.600 

109.000 

73.100 

99 

41.600 

48.700 

38.200 

33.400 

39.900 

83.000 

153.000 

115.000 

95.000 

73.900 

71.400 

102.000 

68.000 

100 

32.800 

46.700 

37.100 

32.800 

39.600 

58.300 

134.000 

102.000 

91.600 

69.800 

69.900 

94.900 

64.300 

MEAN  270.353       102.897        74.635        58.337        82.023      580.324      576.263      402.653      304.555      298.438      325.364      272.244      153.900 


SlfftARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04FC001          ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  KXETEI  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:       36000 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCV&BER  De3€c? 

0  3110.000      255.000      150.000      111.000  1010.000  3110.000  1970.000  1610.000  1350.000  1160.000  1290.000  1190.000  476. OOC 

1  1700.000      234.000      140.000      108.000  810.000  2520.000  1870.000  1550.000  1260.000  1060.000  1250.000  1050.000  425.  OOC 

2  1390.000      221.000      136.000      105.000  623.000  2270.000  1830.000  1390.000  1170.000  977.000  1210.000  923.000  399. OOC 

3  1250.000      211.000      132.000      103.000  520.000  2040.000  1780.000  1300.000  1120.000  966.000  1110.000  826.000  382. OOC 

4  1140.000      201.000      130.000      101.000  476.000  1980.000  1700.000  1180.000  994.000  951.000  1080.000  801.000  365  XO 

5  1080.000      193.000      127.000        98.800  390.000  1930.000  1480.000  1070.000  951.000  940.000  1080.000  772.000  35'. 
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1020.000 

188.000 

126.000 

93.400 

326.000 

1830.000 

1360.000 

946.000 

929.000 

932.000 

1050.000 

748.000 

34-: 

7 

976.000 

185.000 

124.000 

90.600 

280.000 

1730.000 

1280.000 

905.000 

909.000 

917.000 

1020.000 

726.000 

32S 

8 

946.000 

181.000 

122.000 

88.600 

249.000 

1680.000 

1160.000 

881.000 

895.000 

903.000 

985.000 

708.000 

320 

9 

918.000 

177.000 

121.000 

87.800 

220.000 

1610.000 

1110.000 

871.000 

867.000 

883.000 

976.000 

670.000 

310. 

10 

895.000 

173.000 

119.000 

85.800 

205.000 

1570.000 

1090.000 

850.000 

813.000 

864.000 

963.000 

650.000 

305. 

11 

864.000 

170.000 

118.000 

85.000 

193.000 

1550.000 

1080.000 

844.000 

750.000 

855.000 

949.000 

635.000 

12 

835.000 

167.000 

115.000 

83.800 

183.000 

1510.000 

1060.000 

838.000 

699.000 

835.000 

926.000 

617.000 

292.00. 

13 

810.000 

164.000 

114.000 

82.700 

170.000 

1470.000 

1050.000 

821.000 

677.000 

820.000 

903.000 

609.000 

»  jv 

14 

783.000 

163.000 

113.000 

81.300 

159.000 

1430.000 

1030.000 

810.000 

654.000 

816.000 

869.000 

597.000 

230.000 

15 

759.000 

160.000 

112.000 

80.400 

147.000 

1400.000 

1020.000 

801.000 

636.000 

807.000 

836.000 

589.000 

278.000 

16 

733.000 

159.000 

110.000 

79.600 

140.000 

1380.000 

1010.000 

787.000 

626.000 

796.000 

813.000 

580.000 

272.000 

17 

708.000 

157.000 

108.000 

79.300 

132.000 

1350.000 

991.000 

773.000 

617.000 

782.000 

783.000 

570.000 

«  m 

18  685.000      156.000      108.000        78.700      122.000     1330.000      968.000      767.000      607.000      753.000      756.000      561.000      263.000 

19  655.000      154.000      106.000        78.200      118.000    1310.000      963.000      762.000      595.000      742.000      744.000      550.000      261.000 

20  630.000      153.000      105.000        77.600      110.000    1290.000      956.000      756.000      583.000      708.000      733.000      540.000      256.000 


21 

610.000 

151.000 

103.000 

77.000 

106.000 

1270.000 

949.000 

751.000 

572.000 

695.000 

728.000 

530.000 

253  x>. 

22 

592.000 

150.000 

102.000 

76.700 

99.100 

1250.000 

940.000 

742.000 

551.000 

680.000 

722.000 

518.000 

251.000 

23 

577.000 

149.000 

101.000 

76.200 

97.700 

1240.000 

924.000 

728.000 

544.000 

660.000 

713.000 

507.000 

241    '-■ 
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561.000 

147.000 

100.000 

76.000 

96.800 
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922.000 

716.000 

532.000 

643.000 

705.000 

S3]  XX 

245.000 
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538.000 

144.000 

99.100 

75.600 

96.000 

1180.000 

917.000 

705.000 

527.000 

626.000 

699.000 

-j    o 

241.000 

26 

524.000 

143.000 

98.800 

75.300 

95.700 

1160.000 

909.000 

694.000 

521.000 

610.000 

688.000 

ta  u 

::■•  \> 

27 

510.000 

142.000 

98.000 

75.000 

95.700 

1150.000 

903.000 

670.000 

515.000 

606.000 

674.000 

475.000 

234.000 

28 

496.000 

140.000 

97.000 

74.800 

92.000 

1130.000 

897.000 

658.000 

510.000 

595.000 

668.000 

•k.     i« 

229. OOC 

29 

483.000 

139.000 

96.300 

74.500 

88.000 

1120.000 

892.000 

640.000 

504.000 

580.000 

651.000 

453.000 

30 

470.000 

138.000 

96.000 

74.200 

85.000 

1100.000 

878.000 

615.000 

498.000 

561.000 

Off    <> 

445.000 

223. OOC 

31 

456.000 

137.000 

95.000 

74.000 

82.100 

1090.000 

869.000 

603.000 

493.000 

544.000 

634.000 

4v    v> 

220.000 

32 

441.000 

136.000 

94.300 

73.600 

79.300 

1080.000 

858.000 

581.000 

487.000 

530.000 

022  on 

425.000 

211  xv 

33 

428.000 

135.000 

93.700 

73.300 

78.000 

1070.000 

850.000 

567.000 

484.000 

524.000 

617.000 

- .  •     i  > 

:i4  ooc 

14 

411.000 

133.000 

93.200 

72.800 

77.500 

1060.000 

844.000 

558.000 

480.000 

520.000 

SU   " 

i.     u 

" 

35 

396.000 

132.000 

93.000 

72.500 

76.000 

1050.000 

833.000 

547.000 

473.000 

510.000 

603.000 

■   I. 

36 

385.000 

130.000 

92.000 

72.000 

73.900 

1040.000 

827.000 

538.000 

465.000 

510.000 

•  1      u 

W        1. 

■    o 

37 

372.000 

129.000 

91.500 

71.500 

73.600 

1030.000 

821.000 

532.000 

453.000 

501.000 

SOS   >> 

;•■•    u 

1 1  >' 

38 

360.000 

128.000 

90.900 

71.100 

73.600 

1010.000 

810.000 

524.000 

443.000 

m  000 

583.000 

0)    i> 

N 

345.000 

127.000 

90.000 

70.800 

73.300 

1000.000 

796.000 

520.000 

440.000 

484.000 

•     v. 

374.000 

40  334.000  126.000  90.000  70.500  72.500  991.000  790.000  513.000  425.000  481.000  572.000  370. 000  198.000 

41  320.000  125.000  89.500  70.200  71.400  980.000  780.000  507.000  413.000  476.000  571.000  365  000  196.000 

42  309.000  124.000  89.000  70.000  70.800  970.000  770.000  501.000  399.000  470.000  566.000  360.000  195.000 

43  300.000  123.000  88.600  69.700  70.000  956.000  762.000  496.000  387.000  464.000  564  W  ^    v.  u 

44  292.000  122.000  88.000  69.400  69.500  940.000  759.000  490.000  379.000  460.000  551.000  .U8.000  190.000 

45  282.000  121.000  87.800  69.000  69.100  934.000  750.000  481.000  371.000  459.000  541.000  343  000  189.000 

46  272.000  120.000  87.000  68.700  68.800  923.000  733.000  476.000  368.000  450.000  US  (XXI  J40.000  0 

47  261.000  119.000  86.900  68.200  68.000  917.000  728.000  470.000  362.000  442  000  030.000  -    0 

48  252.000  118.000  86.000  68.000  68.000  910.000  714.000  464.000  357.000  433  000  510  000  >>  0 

49  243.000  117.000  85.500  67.700  67.400  900.000  710.000  459.000  3S4.OO0  (B     01  ^»     «...  I     0 


SU-MHRY  TABLE  FROM  FLCW  DURATION  ANALYSIS  04FC001 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:       36000 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


ATTAWAPISKAT  RIVER  BELOW  MJKETEI  RIVER 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    DECB^P 


50 

233.000 

116.000 

85.200 

67.500 

67.100 

886.000 

700.000 

450.000 

345.000 

413.000 

475.000 

314.000 

178.000 

51 

223.000 

115.000 

85.000 

67.100 

66.500 

874.000 

686.000 

447.000 

340.000 

402.000 

453.000 

309.000 

177.000 

52 

215.000 

115.000 

84.500 

66.500 

66.000 

864.000 

677.000 

440.000 

340.000 

391.000 

433.000 

306.000 

174.000 

53 

207.000 

114.000 

84.000 

66.300 

65.700 

853.000 

660.000 

436.000 

337.000 

372.000 

419.000 

300.000 

173.000 

54 

198.000 

113.000 

84.000 

66.000 

65.700 

846.000 

649.000 

428.000 

334.000 

357.000 

402.000 

300.000 

171.000 

55 

191.000 

112.000 

83.500 

66.000 

65.400 

835.000 

631.000 

425.000 

331.000 

343.000 

396.000 

294.000 

170.000 

56 

184.000 

111.000 

83.000 

65.400 

65.100 

821.000 

623.000 

419.000 

323.000 

328.000 

391.000 

290.000 

168.000 

57 

177.000 

110.000 

82.400 

65.000 

65.100 

817.000 

614.000 

411.000 

317.000 

283.000 

388.000 

288.000 

168.000 

58 

170.000 

110.000 

82.000 

64.600 

65.100 

799.000 

597.000 

404.000 

306.000 

272.000 

379.000 

282.000 

166.000 

59 

164.000 

109.000 

81.600 

64.200 

65.100 

782.000 

592.000 

394.000 

298.000 

257.000 

351.000 

278.000 

164.000 

60 

159.000 

108.000 

81.000 

64.000 

65.000 

770.000 

586.000 

391.000 

294.000 

250.000 

340.000 

275.000 

163.000 

61 

152.000 

107.000 

80.700 

64.000 

64.600 

756.000 

578.000 

382.000 

292.000 

238.000 

320.000 

270.000 

161.000 

62 

147.000 

106.000 

80.000 

63.700 

64.000 

740.000 

566.000 

377.000 

285.000 

226.000 

314.000 

268.000 

159.000 

63 

143.000 

105.000 

79.300 

63.500 

63.700 

720.000 

558.000 

368.000 

277.000 

220.000 

311.000 

263.000 

158.000 

64 

139.000 

104.000 

78.700 

63.100 

63.100 

700.000 

541.000 

365.000 

?72.000 

212.000 

309.000 

260.000 

157.000 

65 

135.000 

103.000 

78.000 

63.000 

62.600 

680.000 

532.000 

361.000 

266.000 

205.000 

306.000 

255.000 

155.000 

66 

131.000 

103.000 

77.500 

63.000 

62.000 

665.000 

527.000 

351.000 

258.000 

198.000 

303.000 

252.000 

153.000 

67 

126.000 

102.000 

77.000 

62.900 

62.000 

646.000 

516.000 

348.000 

250.000 

197.000 

300.000 

249.000 

151.000 

68 

122.000 

101.000 

76.000 

62.600 

62.000 

635.000 

508.000 

343.000 

246.000 

189.000 

299.000 

245.000 

151.000 

69 

118.000 

100.000 

75.300 

62.600 

61.700 

620.000 

503.000 

331.000 

235.000 

183.000 

297.000 

242.000 

149.000 

70 

114.000 

99.700 

74.500 

62.500 

61.500 

596.000 

501.000 

326.000 

230.000 

174.000 

294.000 

239.000 

148.000 

71 

110.000 

99.000 

73.500 

62.300 

61.400 

583.000 

495.000 

318.000 

219.000 

162.000 

289.000 

236.000 

146.000 

72 

108.000 

98.000 

71.900 

62.000 

60.900 

578.000 

484.000 

314.000 

209.000 

150.000 

282.000 

233.000 

145.000 

73 

105.000 

97.000 

69.900 

62.000 

60.000 

569.000 

479.000 

311.000 

202.000 

145.000 

276.000 

230.000 

144.000 

74 

101.000 

96.000 

69.000 

61.200 

60.000 

552.000 

475.000 

306.000 

189.000 

145.000 

266.000 

227.000 

143.000 

75 

98.000 

95.000 

68.500 

60.300 

60.000 

524.000 

467.000 

303.000 

179.000 

142.000 

259.000 

224.000 

142.000 

76 

95.700 

94.000 

68.000 

59.700 

59.700 

487.000 

459.000 

303.000 

176.000 

138.000 

254.000 

221.000 

140.000 

77 

92.300 

92.000 

67.400 

58.900 

59.000 

470.000 

453.000 

300.000 

172.000 

130.000 

250.000 

220.000 

139.000 

78 

89.200 

91.000 

66.500 

57.000 

57.500 

439.000 

446.000 

297.000 

167.000 

126.000 

243.000 

215.000 

138.000 

79 

86.400 

89.200 

66.000 

56.000 

56.900 

430.000 

439.000 

294.000 

162.000 

122.000 

230.000 

213.000 

137.000 

80 

84.000 

87.800 

65.400 

55.000 

56.600 

402.000 

436.000 

292.000 

160.000 

117.000 

216.000 

211.000 

136.000 

81 

81.800 

86.000 

65.000 

54.400 

56.400 

380.000 

430.000 

286.000 

155.000 

115.000 

194.000 

208.000 

134.000 

82 

79.600 

85.000 

64.600 

54.000 

55.800 

368.000 

425.000 

282.000 

152.000 

114.000 

184.000 

202.000 

133.000 

83 

77.900 

83.500 

64.000 

53.700 

55.200 

349.000 

419.000 

275.000 

151.000 

113.000 

173.000 

198.000 

132.000 

84 

76.000 

82.000 

63.500 

53.500 

54.700 

330.000 

416.000 

271.000 

148.000 

112.000 

162.000 

196.000 

131.000 

85 

74.000 

80.700 

62.600 

53.500 

54.400 

306.000 

410.000 

263.000 

144.000 

111.000 

158.000 

190.000 

130.000 

86 

72.500 

79.300 

62.000 

53.200 

54.100 

285.000 

405.000 

254.000 

140.000 

110.000 

153.000 

187.000 

127.000 

87 

70.200 

78.000 

61.200 

53.200 

54.000 

274.000 

398.000 

242.000 

139.000 

110.000 

137.000 

181.000 

125.000 

88 

68.500 

76.500 

60.500 

52.000 

53.800 

261.000 

391.000 

232.000 

137.000 

108.000 

126.000 

176.000 

123.000 

89 

67.000 

75.000 

60.000 

50.400 

53.500 

238.000 

390.000 

220.000 

135.000 

98.300 

117.000 

173.000 

120.000 

90 

65.400 

74.000 

58.900 

46.500 

53.200 

224.000 

385.000 

217.000 

134.000 

95.100 

108.000 

167.000 

117.000 

91 

64.500 

72.800 

57.500 

45.900 

53.000 

210.000 

377.000 

212.000 

131.000 

91.700 

106.000 

159.000 

113.000 

92 

63.100 

71.600 

56.600 

45.500 

51.800 

187.000 

370.000 

210.000 

128.000 

85.800 

106.000 

149.000 

ilO.000 

93 

62.000 

70.800 

54.500 

45.200 

50.700 

167.000 

351.000 

207.000 

124.000 

82.300 

105.000 

145.000 

105.000 

94 

60.300 

68.000 

52.700 

45.000 

50.000 

147.000 

343.000 

202.000 

121.000 

81.600 

105.000 

141.000 

97.100 

95 

58.000 

63.700 

51.300 

44.800 

49.400 

128.000 

326.000 

195.000 

117.000 

80.700 

103.000 

94.300 

61.400 

96 

55.200 

61.400 

50.500 

44.700 

48.500 

110.000 

309.000 

187.000 

109.000 

79.300 

99.100 

85.500 

56.900 

97 

53.500 

59.200 

49.600 

44.500 

48.000 

97.700 

296.000 

182.000 

100.000 

78.700 

87.100 

79.900 

53.000 

98 

50.700 

56.600 

48.400 

43.600 

47.000 

83.000 

277.000 

172.000 

94.900 

77.500 

82.500 

73.600 

49.000 

99 

46.200 

54.900 

47.900 

43.300 

45.700 

63.700 

255.000 

168.000 

85.800 

76.000 

78.500 

67.400 

45.900 

100 

43.300 

53.500 

46.700 

43.300 

43.600 

56.100 

231.000 

164.000 

80.500 

73.100 

76.300 

64.000 

43.900 

MEAN  374.268      121.804        86.739        68.293      115.542      909.996      742.297      522.643      410.021      424.222      501.038      372.971      195.362 


SU4*ARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04GA001 

YEARS  OF  RECORD:         51  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


LAKE  ST.  JOSEPH  OUTFLOW  TO  ALBANY  RIVER 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     OCTOBER     NO\B€cK     rrCEMBP 


0 

541.000 

345.000 

161.000 

142.000 

146.000 

365.000 

541.000 

493.000 

518.000 

377.000 

379.000 

294. OOC 

263  XC 

1 

365.000 

161.000 

143.000 

136.000 

142.000 

309.000 

459.000 

445.000 

334.000 

314.000 

345.000 

277.000 

:-:  :>:■ 

2 

306.000 

135.000 

113.000 

128.000 

138.000 

237.000 

422.000 

402.000 

279.000 

280.000 

328.000 

239.000 

:•:•:  :>:■: 

3 

277.000 

127.000 

110.000 

116.000 

122.000 

187.000 

416.000 

382.000 

264.000 

270.000 

277.000 

222.000 

202  :■:•: 

4 

254.000 

122.000 

107.000 

113.000 

120.000 

180.000 

388.000 

377.000 

245.000 

257.000 

266. COC 

217.000 

177.000 

5 

224.000 

118.000 

104.000 

112.000 

116.000 

164.000 

365.000 

371.000 

194.000 

236.000 

246.000 

213.000 

170. OOC 

6 

200.000 

115.000 

94.900 

108.000 

114.000 

154.000 

328.000 

362.000 

178.000 

204.000 

214.000 

205.000 

167. OOC 

7 

177.000 

113.000 

93.200 

104.000 

109.000 

146.000 

314.000 

311.000 

173.000 

184.000 

2C '-  HOB 

193.000 

154. OOC 

8 

166.000 

109.000 

90.600 

102.000 

106.000 

142.000 

309.000 

306.000 

166.000 

184.000 

195.000 

173.000 

1-t    OOC 

9 

157.000 

106.000 

87.500 

98.500 

102.000 

137.000 

306.000 

297.000 

161.000 

174.000 

171.000 

153.000 

127.000 

10 

145.000 

98.000 

83.500 

86.900 

100.000 

107.000 

300.000 

294.000 

159.000 

162.000 

170.000 

123.000 

:::  DC 

11 

135.000 

98.000 

80.100 

80.700 

100.000 

100.000 

289.000 

289.000 

153.000 

149.000 

163.000 

119.000 

123.  OOC 

12 

125.000 

97.100 

79.000 

77.600 

97.700 

97.400 

280.000 

286.000 

148.000 

141.000 

153.000 

116.000 

117.000 

13 

118.000 

96.600 

78.200 

76.700 

92.300 

91.200 

259.000 

277.000 

138.000 

129.000 

119.000 

113.000 

116.000 

14 

114.000 

95.100 

77.300 

76.200 

78.200 

81.800 

255.000 

264.000 

135.000 

127.000 

113.000 

111.000 

115.000 

15 

110.000 

91.700 

77.300 

75.900 

75.600 

76.500 

245.000 

261.000 

133.000 

126.000 

95.100 

100. ooo 

113.000 

16 

105.000 

84.100 

76.700 

75.300 

74.800 

68.500 

235.000 

259.000 

130.000 

115.000 

86.700 

97.400 

112.000 

17 

100.000 

80.700 

75.900 

74.800 

74.200 

67.400 

217.000 

255.000 

120.000 

112.000 

85.200 

93.400 

110.000 

16 

97.100 

79.600 

75.600 

73.900 

73.100 

66.500 

217.000 

251.000 

114.000 

103.000 

83.300 

90.600 

105  :o 

19 

93.200 

77.900 

75.000 

73.100 

70.200 

65.700 

200.000 

245.000 

111.000 

96.300 

83.000 

t.-:  «X 

IOC  X- 

20 

86.900 

77.600 

74.500 

72.500 

68.800 

64.000 

177.000 

201.000 

108.000 

95.100 

80.100 

85.200 

^  n 

21 

83.300 

77.300 

73.900 

70.800 

67.700 

63.700 

167.000 

183.000 

106.000 

88.900 

70.500 

82.400 

98.000 

22 

79.600 

77.300 

73.100 

69.700 

66.300 

63.100 

164.000 

180.000 

105.000 

85.000 

64.300 

80.400 

?;  n 

23 

77.300 

76.700 

71.400 

66.800 

65.100 

62.600 

160.000 

176.000 

102.000 

84.100 

61.400 

78.400 

r.;    U 

24 

76.200 

71.400 

69.100 

66.000 

63.400 

62.300 

150.000 

172.000 

99.700 

81.800 

60.600 

77.600 

~f    '.i 

25 

74.200 

69.900 

66.800 

65.400 

62.900 

61.700 

144.000 

168.000 

97.100 

78.400 

58.300 

77.000 

77.900 

26 

71.400 

66.500 

66.000 

64.800 

62.000 

61.400 

136.000 

165.000 

95.700 

75.900 

57.800 

67.700 

77.300 

27 

68.200 

64.000 

65.400 

63.700 

60.900 

60.900 

112.000 

162.000 

94.600 

73.600 

56.900 

66.000 

76.700 

28 

66.500 

62.300 

64.300 

62.900 

60.600 

60.600 

99.100 

158.000 

90.600 

70.500 

X     il 

63.400 

74.500 

29 

64.300 

61.700 

62.900 

62.000 

60.300 

60.300 

92.600 

156.000 

85.500 

68.000 

55.500 

62.300 

x    U 

30 

63.100 

61.400 

62.300 

61.200 

60.300 

59.500 

82.100 

154.000 

82.100 

66.300 

54.700 

|       v. 

M    IX 

31 

62.300 

60.900 

61.700 

60.600 

59.500 

59.000 

74.200 

148.000 

76.500 

63.700 

53.200 

56  300 

63  40C 

32 

61.400 

58.600 

60.900 

60.300 

59.500 

57.800 

68.000 

140.000 

72.800 

60.600 

51.800 

57.800 

62.60C 

33 

60.600 

57.200 

59.500 

59.700 

58.300 

56.400 

64.300 

131.000 

68.200 

59.700 

51.500 

-    i> 

}4 

59.700 

56.600 

58.900 

59.500 

56.600 

54.900 

63.700 

123.000 

64.000 

58.000 

51.000 

..    ^, 

35 

58.300 

55.800 

58.000 

58.900 

56.100 

53.000 

62.900 

119.000 

63.100 

55.500 

50.100 

54  400 

D 

36 

57.200 

55.500 

57.500 

57.800 

55.800 

51.800 

62.600 

115.000 

61.200 

54.700 

49.600 

54  400 

0 

37 

55.800 

55.500 

55.800 

56.100 

55.500 

51.300 

62.000 

110.000 

60.300 

54.100 

49.000 

53.800 

■ 

55.200 

55.200 

55.500 

55.500 

54.100 

50.400 

61.400 

100.000 

58.900 

53.000 

48.100 

39 

54.400 

54.400 

55.200 

55.200 

53.800 

48.700 

60.900 

95.400 

57.200 

53.000 

46.200 

53.000 

D 

40 

53.500 

52.700 

54.100 

54.100 

51.800 

45.300 

60.300 

87.800 

54.100 

b  a 

4      ». 

41 

52.400 

51.500 

53.000 

51.500 

50.700 

38.500 

59.200 

83.300 

53.200 

51.800 

42  500 

■  ' 

M    4,1 

42 

51.500 

50.700 

50.700 

51.300 

49.600 

37.100 

57.800 

•>     j« 

53.000 

51.800 

39  900 

• 

41 

50.100 

50.400 

49.800 

49.800 

47.300 

34.000 

56.600 

71.400 

'  |   h« 

51.500 

V         «« 

0 

44 

49.000 

49.600 

49.000 

48.700 

43.600 

17.300 

55.200 

71  400 

51.300 

•  ;     >> 

v        M 

.     4.1 

4', 

47.900 

48.700 

49.000 

48.100 

37.700 

2.830 

53.000 

68.000 

<      .» 

i.     *. 

•      U 

M, 

44.500 

48.400 

48.400 

43.900 

24.900 

1.420 

■  UH 

|       !» 

47.000 

*■-  a 

D 

44     Bi 

47 

42.800 

47.600 

48.100 

43.900 

17.100 

1.420 

47.900 

63.100 

4i  eoo 

4.    B 

B) 

39.600 

44.500 

45.600 

43.600 

2.830 

1.420 

35  400 

•.    r.« 

*  .\« 

' 

49 

36.200 

43.300 

43.600 

43.000 

1.840 

1.420 

34  300 

\    •.« 

*« 

B 

< 

u  m 

SlhfWTf  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04GA001  LAKE  ST.  JOSEPH  OUTFLOW  TO  ALBANY  RIVER 

YEARS  Of  RECORD:         51  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NCVB€ER  DECB6ER 

50  34.500       42.500       43.300        17.100  1.420  1.420  28.000  52.700       38.200  36.000  29.400  36.800  41.900 

51  29.700        30.000       43.000        16.600  1.420  1.420  4.250  49.600       35.400  35.400  28.600  36.000  35.700 

52  22.200       22.800       41.100         2.830  1.420  1.420  1.420  39.900       34.800  34.300  26.400  34.000  34.300 

53  16.300        18.800        16.600         2.830  1.420  1.420  1.420  37.400        34.800  31.100  22.900  29.700  24.500 

54  2.830        16.800        16.300          2.410  1.420  0.850  1.420  36.000        34.500  29.400  13.600  18.000  18.700 


55 

2.410 

2.830 

2.830 

2.410 

1.420 

0.425 

1.420 

34.800 

28.300 

28.200 

1.420 

2.410 

15.700 

56 

1.840 

2.830 

2.830 

2.410 

1.420 

0.425 

1.420 

30.600 

21.200 

22.700 

1.420 

1.420 

3.110 

57 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

1.420 

0.425 

1.420 

21.200 

1.420 

19.300 

1.420 

1.420 

2.410 

58 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

10.300 

1.420 

1.420 

2.410 

59 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

60 

1.420 

2.410 

2.410 

1.840 

0.850 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

61 

1.420 

2.410 

2.410 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

62 

1.420 

1.420 

2.410 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

63 

0.850 

1.420 

1.840 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.708 

0.708 

1.420 

1.420 

0.425 

1.420 

64 

0.850 

1.420 

1.840 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.708 

0.566 

1.420 

1.420 

0.425 

0.850 

65 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.850 

66 

0.425 

1.420 

1.420 

1.420 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.566 

67 

0.425 

1.270 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

68 

0.425 

0.850 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

0.425 

69 

0.425 

0.850 

1.420 

0.850 

0.425 

0.000 

0.425 

0.425 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

70 

0.425 

0.566 

1.420 

0.850 

0.000 

0.000 

0.425 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

71 

0.000 

0.425 

0.850 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

72 

0.000 

0.425 

0.850 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

73 

0.000 

0.425 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

74 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

75 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

76 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

77 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

78 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

79 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

80 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

81 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

85 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

86 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

87 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

88 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

89 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

54.175 

40.672 

37.559 

36.570 

35.323 

40.643 

87.479 

101.729 

59.770 

56.497 

52.472 

50.413 

49.922 

SIHWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04GA002 

YEARS  OF  RECORD:         16  STATION  AREA:         5390 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


CAT  RIVER  BELOW  WESLEYAN  LAKE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     0CT33ER     N0V943EF     ^TZGET- 


0 

225.000 

66.500 

49.000 

36.800 

69.000 

134.000 

225.000 

209.000 

113.000 

114.000 

104.000 

83.000 

56.50C 

1 

129.000 

63.400 

46.700 

34.500 

46.500 

124.000 

223.000 

190.000 

106.000 

114.000 

100.000 

79.900 

67.000 

2 

124.000 

60.000 

44.700 

33.100 

43.500 

122.000 

220.000 

172.000 

102.000 

113.000 

94.900 

78.100 

64  60C 

3 

113.000 

56.900 

42.800 

32.400 

39.600 

116.000 

215.000 

153.000 

98.500 

113.000 

88.600 

77.600 

64.30C 

4 

102.000 

54.000 

41.600 

32.000 

37.500 

109.000 

199.000 

135.000 

97.700 

111.000 

85.600 

77.100 

63.100 

5 

96.400 

53.000 

41.200 

31.400 

35.400 

101.000 

165.000 

127.000 

96.300 

109.000 

85.400 

76.500 

61.400 

6 

91.200 

51.800 

40.000 

30.900 

34.000 

94.100 

138.000 

127.000 

94.000 

106.000 

85.000 

75.600 

60.000 

7 

87.000 

50.700 

39.100 

30.600 

33.400 

88.900 

129.000 

125.000 

93.200 

81.300 

84.300 

74.200 

56.600 

8 

84.800 

49.600 

38.500 

30.200 

32.300 

88.200 

129.000 

123.000 

92.000 

79.500 

84.000 

72.700 

57.700 

9 

81.300 

48.700 

37.900 

29.700 

31.400 

85.900 

128.000 

122.000 

91.700 

78.000 

83.200 

72.200 

56.500 

10 

78.000 

47.700 

37.200 

29.200 

31.100 

84.300 

128.000 

121.000 

91.100 

76.800 

82.200 

71.400 

56.30C 

11 

76.200 

47.300 

37.100 

28.900 

30.400 

82.200 

128.000 

119.000 

90.600 

76.200 

79.900 

70.400 

55.800 

12 

73.900 

46.700 

36.500 

28.600 

29.700 

79.800 

127.000 

118.000 

89.200 

75.100 

74.200 

GS  BOC 

54.800 

13 

71.900 

45.600 

36.200 

28.300 

29.200 

77.400 

126.000 

115.000 

88.100 

73.900 

67.400 

67.500 

54.100 

14 

69.400 

44.800 

35.700 

28.000 

28.600 

74.200 

126.000 

112.000 

87.800 

73.200 

66.300 

be  at 

53.200 

15 

67.400 

44.600 

35.400 

27.800 

28.200 

73.600 

125.000 

106.000 

87.100 

72.500 

65.400 

63.700 

•:  i- 

16 

66.000 

44.200 

34.900 

27.600 

27.900 

72.200 

122.000 

102.000 

86.800 

71.700 

65.100 

60.300 

51.300 

17 

64.600 

43.600 

34.500 

27.400 

27.500 

70.200 

106.000 

101.000 

85.900 

71.400 

64.300 

59.200 

50.700 

18 

63.500 

43.300 

34.300 

27.400 

27.200 

69.400 

100.000 

100.000 

85.100 

69.100 

63.500 

58.600 

50.100 

19 

62.500 

42.700 

34.000 

27.200 

26.900 

68.400 

99.000 

99.400 

83.900 

63.400 

63.100 

56  300 

49.80C 

20 

61.400 

42.200 

34.000 

27.100 

26.800 

67.700 

96.800 

98.100 

82.500 

63.100 

62.900 

58.000 

49.300 

21 

60.000 

41.300 

33.800 

26.800 

26.500 

67.000 

94.600 

96.300 

78.700 

62.900 

62.000 

56.600 

a  n 

22 

59.200 

41.100 

33.600 

26.700 

26.300 

66.500 

93.200 

94.700 

73.600 

62.000 

61.700 

56.100 

48.100 

23 

58.600 

40.500 

33.400 

26.600 

26.200 

65.400 

88.400 

91.200 

69.000 

60.000 

61.200 

55.800 

47.900 

24 

57.500 

40.200 

33.300 

26.500 

25.900 

64.600 

87.200 

87.900 

65.700 

58.600 

B    OK 

55.800 

47.000 

25 

56.400 

39.800 

33.100 

26.400 

25.500 

63.700 

86.000 

81.500 

65.400 

58.100 

60.600 

55.300 

N  vi 

26 

55.800 

39.500 

32.800 

26.300 

25.300 

62.600 

85.700 

76.900 

64.700 

57.600 

H  SOC 

55.500 

m  n 

27 

54.700 

39.400 

32.700 

26.200 

25.100 

62.300 

85.700 

74.500 

64.000 

57.400 

60.300 

55.200 

45  90C 

28 

53.800 

38.800 

32.600 

26.100 

24.900 

61.400 

84.900 

71.900 

63.700 

57.200 

59.700 

54  400 

4"      U 

29 

52.700 

38.500 

32.600 

25.900 

24.600 

61.000 

83.900 

69.900 

63.700 

57.000 

59.700 

53.500 

45.000 

00 

51.500 

38.500 

32.500 

25.700 

24.600 

60.000 

83.200 

68.600 

63.100 

56.600 

59.500 

52.700 

44. TO 

31 

50.600 

37.900 

32.400 

25.700 

24.400 

59.200 

81.300 

67.700 

62.600 

56.400 

59.100 

S3  i» 

44. TO 

32 

49.700 

37.700 

32.300 

25.600 

24.200 

58.600 

80.100 

67.100 

62.000 

55.800 

58.900 

-.  >» 

u  ODD 

33 

48.500 

37.500 

32.100 

25.500 

24.100 

58.300 

79.300 

66.800 

61.200 

55.200 

58.800 

51.000 

43.900 

34 

47.600 

37.400 

32.000 

25.400 

24.000 

57.800 

78.700 

66.600 

60.000 

54.100 

58.600 

■v       '» 

43.80C 

35 

46.400 

37.100 

31.800 

25.300 

24.000 

57.200 

78.200 

66.200 

59.700 

53.200 

V       I« 

.      Jv« 

0 

36 

45.600 

36.800 

31.700 

25.200 

23.900 

56.400 

77.900 

65.700 

59.500 

53.000 

•       H< 

>     » 

|      i. 

37 

44.700 

36.800 

31.400 

24.900 

23.800 

55.500 

77.600 

65.100 

58.900 

52.400 

■      .» 

50.100 

1 

38 

44.200 

36.500 

31.200 

24.900 

23.700 

54.400 

77.300 

64.800 

58.000 

52.100 

V       11 

4        v» 

a.ooo 

39 

43.300 

36.400 

31.000 

24.700 

23.600 

54.100 

76.800 

64.600 

56.900 

51.700 

56.100 

|        .. 

t:  *v 

411 

42.800 

36.300 

30.800 

24.600 

23.500 

53.200 

76.700 

64.300 

56.400 

51.500 

Of   jv 

4,     4.1 

4.   OR 

41 

42.500 

36.300 

30.600 

24.500 

23.400 

51.800 

76.200 

64.000 

55.800 

51.000 

54   100 

4-      i. 

OJ 

42 

42.000 

36.200 

30.400 

24.400 

23.300 

51.500 

75.500 

n  !.» 

M   «» 

50.700 

;      .. 

;      0 

4) 

41.600 

36.200 

30.300 

24.300 

23.200 

50.800 

74.900 

|    |    .!« 

54.700 

50.100 

4   a 

M 

41.100 

36.200 

30.200 

24.200 

23.200 

50.300 

74.500 

62.300 

m  n 

4     *.« 

0 

45 

40.800 

36.100 

30.000 

24.100 

23.100 

49.600 

74.200 

■  BOO 

54.100 

4.  a 

4.     -.» 

4.    *l 

46 

40.100 

36.000 

30.000 

24.000 

22.900 

48.700 

74.100 

61.700 

■     -.» 

i  •.» 

i.     *> 

4      B 

4.  OH 

47 

39.500 

36.000 

29.800 

24.000 

22.800 

47.800 

73.700 

61  400 

■         .. 

47.900 

4.    .\\ 

48 

39.100 

36.000 

29.600 

23.800 

22.700 

47.600 

73.100 

r.    *« 

" 

4       41 

4.     0 

49 

38.500 

1',    HI  XI 

29.400 

23.700 

22.700 

47.100 

.    u 

eo.ooo 

'       a« 

4       «» 

> 

|]     IV 

SLWttRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         16  STATION  AREA:         5390 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      HATCH 


04GA002  CAT  RIVER  BELOW  kCSLEYAN  LAKE 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEMBER 


50 

37.900 

35.700 

29.200 

23.600 

22.400 

46.400 

72.200 

59.700 

51.500 

46.300 

40.700 

42.800 

41.100 

51 

37.500 

35.700 

29.200 

23.500 

22.100 

45.900 

71.900 

59.200 

50.800 

45.600 

40.500 

42.600 

40.800 

52 

37.000 

35.400 

28.900 

23.400 

22.100 

45.300 

71.400 

58.900 

50.300 

45.000 

40.200 

42.400 

40.400 

53 

36.400 

35.400 

28.800 

23.300 

22.000 

44.700 

70.500 

58.800 

50.000 

44.500 

39.600 

42.200 

40.200 

54 

36.200 

35.300 

28.600 

23.100 

21.900 

44.200 

69.100 

58.300 

49.700 

43.600 

39.100 

42.000 

39.900 

55 

35.900 

35.200 

28.600 

23.100 

21.700 

43.300 

68.800 

57.000 

49.400 

42.800 

38.800 

41.900 

39.600 

56 

35.400 

35.100 

28.300 

23.000 

21.500 

42.500 

68.000 

56.300 

48.500 

42.500 

38.200 

41.800 

39.200 

57 

35.100 

35.000 

28.200 

23.000 

21.400 

41.900 

67.100 

56.000 

48.200 

41.900 

38.200 

41.600 

38.800 

58 

34.700 

34.800 

28.100 

22.700 

21.200 

41.300 

66.500 

54.400 

45.500 

41.600 

37.900 

41.400 

38.500 

59 

34.200 

34.800 

28.000 

22.600 

20.900 

41.100 

66.300 

53.600 

44.500 

41.300 

37.600 

40.500 

38.200 

60 

33.700 

34.500 

27.800 

22.500 

20.800 

41.100 

65.400 

53.500 

44.200 

41.000 

37.200 

39.600 

38.000 

61 

33.100 

34.500 

27.600 

22.300 

20.700 

40.800 

63.400 

53.300 

43.600 

40.800 

36.500 

39.400 

37.700 

62 

32.600 

34.400 

27.300 

22.300 

20.600 

39.800 

61.200 

52.000 

42.800 

40.200 

36.000 

39.300 

37.300 

63 

32.400 

34.200 

27.000 

22.200 

20.500 

39.100 

55.500 

49.700 

42.500 

39.700 

35.500 

39.200 

37.000 

64 

32.000 

34.000 

26.800 

22.000 

20.500 

38.500 

55.000 

48.100 

41.900 

39.400 

35.400 

39.000 

36.800 

65 

31.500 

33.700 

26.500 

21.900 

20.400 

37.700 

54.400 

47.300 

41.600 

39.200 

35.100 

38.700 

36.600 

66 

31.100 

33.300 

26.300 

21.700 

20.300 

37.400 

53.100 

46.700 

41.100 

38.500 

34.800 

37.900 

36.400 

67 

30.600 

33.100 

26.100 

21.400 

20.300 

37.100 

50.600 

46.200 

40.800 

36.600 

34.600 

37.500 

36.300 

68 

30.100 

32.800 

25.900 

21.300 

20.100 

36.500 

46.500 

45.900 

40.000 

35.200 

34.200 

36.200 

36.200 

69 

29.800 

32.500 

25.800 

21.200 

20.100 

36.000 

44.700 

45.300 

39.600 

34.300 

34.000 

35.400 

36.200 

70 

29.300 

32.300 

25.600 

21.100 

20.000 

34.300 

44.200 

45.000 

39.100 

31.700 

33.800 

35.400 

36.100 

71 

28.900 

32.000 

25.500 

21.000 

19.900 

32.800 

43.600 

44.500 

38.500 

30.200 

33.200 

35.100 

36.000 

72 

28.500 

31.500 

25.300 

20.800 

19.900 

32.600 

43.000 

44.200 

37.900 

29.900 

32.900 

34.800 

36.000 

73 

28.000 

31.300 

25.100 

20.800 

19.900 

32.600 

42.200 

43.900 

37.700 

29.500 

32.600 

34.500 

35.800 

74 

27.600 

30.900 

25.000 

20.700 

19.800 

32.300 

41.900 

42.400 

37.600 

29.000 

32.400 

33.900 

35.500 

75 

27.200 

30.600 

24.800 

20.600 

19.800 

32.300 

41.300 

42.100 

37.100 

28.900 

32.200 

33.700 

35.400 

76 

26.800 

30.200 

24.500 

20.600 

19.700 

31.400 

40.900 

41.800 

36.800 

28.600 

31.600 

33.300 

35.300 

77 

26.500 

29.500 

24.400 

20.500 

19.600 

30.300 

39.800 

41.400 

35.800 

28.400 

31.300 

33.100 

35.000 

78 

26.200 

28.800 

24.300 

20.400 

19.500 

29.700 

38.400 

41.200 

34.900 

28.200 

31.200 

32.600 

34.900 

79 

25.800 

28.200 

24.100 

20.300 

19.400 

29.200 

37.400 

40.500 

33.200 

27.800 

30.800 

32.300 

34.700 

80 

25.500 

28.000 

24.000 

20.200 

19.300 

28.100 

36.400 

40.100 

32.600 

27.400 

30.300 

32.000 

34.300 

81 

25.200 

28.000 

23.800 

19.900 

19.300 

27.000 

33.700 

39.600 

32.200 

27.200 

29.700 

31.700 

33.600 

82 

24.600 

28.000 

23.700 

19.700 

19.000 

26.800 

32.900 

39.400 

31.700 

26.800 

28.100 

31.400 

30.600 

83 

24.200 

27.900 

23.600 

19.300 

18.900 

26.300 

32.600 

39.000 

31.400 

26.500 

27.700 

31.100 

29.900 

84 

23.800 

27.700 

23.400 

19.100 

18.800 

26.000 

32.600 

38.500 

30.900 

25.900 

27.000 

31.000 

29.600 

85 

23.500 

27.200 

23.000 

18.900 

18.700 

25.900 

32.300 

38.100 

30.300 

25.700 

26.500 

30.400 

29.400 

86 

23.100 

26.800 

22.900 

18.800 

18.500 

25.700 

31.700 

37.700 

29.700 

25.600 

26.200 

30.200 

29.200 

87 

22.700 

26.600 

22.700 

18.700 

18.300 

25.400 

31.400 

37.300 

29.200 

25.400 

25.800 

30.100 

29.000 

88 

22.100 

26.400 

22.600 

18.700 

18.300 

25.100 

31.100 

36.900 

28.300 

21.400 

22.600 

30.100 

28.900 

89 

21.700 

25.900 

22.400 

18.500 

18.200 

24.600 

30.600 

36.500 

27.800 

21.000 

21.500 

30.000 

28.900 

90 

21.200 

25.400 

22.000 

18.400 

18.200 

23.800 

29.900 

36.000 

27.400 

20.600 

20.900 

29.900 

28.700 

91 

20.600 

24.800 

21.500 

17.500 

18.100 

23.500 

28.600 

35.500 

26.900 

20.100 

19.600 

28.400 

28.300 

92 

20.200 

24.500 

21.300 

17.100 

18.100 

23.100 

26.700 

34.600 

26.400 

19.300 

19.000 

27.000 

27.900 

93 

19.700 

24.400 

20.700 

16.900 

18.000 

23.000 

26.500 

34.300 

25.900 

19.200 

18.900 

25.100 

27.300 

94 

19.000 

10.900 

11.000 

10.600 

17.900 

22.900 

26.400 

33.700 

25.300 

18.900 

15.900 

13.300 

11.700 

95 

18.500 

10.400 

10.600 

10.600 

15.500 

22.700 

26.300 

33.400 

24.200 

18.700 

14.900 

12.700 

11.500 

96 

17.500 

10.300 

10.300 

10.500 

12.100 

22.300 

26.000 

33.100 

23.300 

18.500 

14.600 

12.500 

11.300 

97 

13.500 

10.300 

10.300 

10.200 

10.600 

21.900 

25.800 

32.600 

22.400 

17.800 

14.400 

12.300 

11.200 

98 

11.000 

10.300 

10.300 

10.100 

9.850 

21.600 

25.600 

32.300 

22.000 

17.200 

14.200 

12.200 

10.900 

99 

10.300 

10.100 

10.200 

9.940 

9.540 

21.200 

25.400 

32.000 

21.400 

16.900 

13.500 

12.000 

10.800 

100 

9.370 

10.000 

10.100 

9.770 

9.370 

20.600 

25.300 

32.000 

20.600 

16.700 

13.300 

11.900 

10.400 

MEAN 

45.365 

35.502 

29.009 

23.334 

23.500 

51.122 

75.622 

68.517 

54.912 

48.794 

46.957 

45.435 

40.606 
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0  1320.000 

169.000 

90.600 

69.900 

233.000 

1320.000 

1250.000 

521.000 

396.000 

317.000 

295.000 

256.000 

251.00C 

1 

351.000 

157.000 

82.700 

63.100 

159.000 

439.000 

765.000 

416.000 

343.000 

253.000 

253.000 

247.000 

213.000 

2 

283.000 

94.600 

69.400 

58.300 

96.600 

300.000 

688.000 

382.000 

328.000 

210.000 

241.000 

233.000 

157. OOC 

3 

242.000 

70.800 

51.500 

45.000 

75.600 

278.000 

643.000 

334.000 

317.000 

190.000 

226.000 

212.000 

96.30C 

4 

217.000 

54.400 

47.000 

38.200 

58.900 

255.000 

603.000 

326.000 

311.000 

181.000 

217.000 

198.000 

81.600 

5 

192.000 

45.000 

33.700 

30.600 

56.400 

218.000 

561.000 

323.000 

282.000 

165.000 

206.000 

170.000 

73.600 

6 

170.000 

39.900 

30.600 

27.100 

37.100 

192.000 

521.000 

314.000 

250.000 

163.000 

174.000 

142.000 

69.400 

7 

151.000 

34.500 

28.900 

15.200 

33.100 

186.000 

334.000 

300.000 

238.000 

161.000 

169.000 

107.000 

63.700 

8 

120.000 

20.100 

22.400 

11.200 

25.600 

177.000 

248.000 

286.000 

228.000 

157.000 

151.000 

97.700 

57.200 

9 

95.700 

8.500 

2.440 

2.890 

11.200 

152.000 

227.000 

268.000 

207.000 

142.000 

142.000 

47.900 

34.000 

10 

73.300 

3.000 

2.320 

2.720 

9.600 

129.000 

215.000 

253.000 

203.000 

130.000 

126.000 

8.950 

3.910 

11 

58.300 

3.000 

2.320 

2.550 

3.000 

113.000 

202.000 

246.000 

197.000 

121.000 

119.000 

5.180 

3.620 

12 

43.900 

2.780 

2.320 

2.440 

2.490 

100.000 

183.000 

239.000 

192.000 

117.000 

19.500 

5.040 

3.480 

13 

32.300 

2.270 

2.210 

2.380 

2.150 

73.600 

175.000 

231.000 

168.000 

95.700 

11.400 

4.670 

3.260 

14 

19.100 

2.210 

0.000 

0.000 

0.000 

56.400 

157.000 

223.000 

150.000 

42.200 

6.680 

4.620 

0.000 

15 

8.380 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

39.900 

134.000 

207.000 

130.000 

11.600 

5.100 

0.000 

0.000 

16 

5.100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

27.100 

108.000 

184.000 

107.000 

7.020 

4.620 

0.000 

0.000 

17 

3.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

7.650 

101.000 

177.000 

90.300 

6.170 

0.000 

0.000 

0.000 

18 

2.380 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.920 

77.000 

170.000 

60.000 

5.660 

0.000 

0.000 

0.000 

19 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

1.560 

69.900 

145.000 

34.300 

5.490 

0.000 

0.000 

0.000 

20 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

62.600 

102.000 

14.600 

3.140 

0.000 

0.000 

0.000 

21 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

57.800 

96.800 

7.190 

0.765 

0.000 

0.000 

0.000 

22 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

52.400 

89.800 

6.430 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

23 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

47.300 

75.300 

4.450 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

24 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

41.100 

43.000 

0.289 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2£ 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

32.300 

31.400 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

26 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

26.900 

21.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

27 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.400 

16.400 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

28 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

7.390 

10.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

n 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.990 

4.500 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

30 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

3.370 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

31 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.680 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

32 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

33 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

M 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

35 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

36 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

37 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

■ 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

n 

0.000 

39 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

u 

0.000 

4i) 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

n 

0.000 

41 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0  000 

4.' 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

>> 

0  000 

0 

41 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0  000 

0  000 

n 

44 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

n 

u 

0  000 

45 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

u 

0.000 

>» 

>» 

■ 

46 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

■ 

47 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

ii  boo 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

l> 

0  000 

»» 

• 

48 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

I. 

0.000 

0.000 

»» 

»» 

0  000 

49 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

I      :«. 

0.000 

»« 

«» 

0.000 

0  000 

0  000 

>< 
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50 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

51 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

52 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

53 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

54 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

55 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

56 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

57 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

58 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

59 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

60 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

61 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

62 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

63 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

64 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

65 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

66 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

67 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

68 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

69 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

70 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

71 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

72 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

73 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

74 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

75 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

76 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

77 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

78 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

79 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

80 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

81 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

85 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

86 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

87 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

88 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

89 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN    24.580  6.368  4.310  3.393  6.846        32.196        69.415        57.735        40.991        23.539        22.684        16.358  9.897 


Sl*tWf  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04GB004 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:       11200 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


OGCKI  RIVER  ABOVE  VMTECLAY  LAKE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3E?    DE-36? 


0 

612.000 

144.000 

98.800 

74.200 

148.000 

612.000 

612.000 

399.000 

211.000 

178.000 

25C  roc 

219.000 

1 

397.000 

132.000 

93.400 

69.900 

129.000 

527.000 

586.000 

357.000 

202.000 

175.000 

248.000 

212.000 

2 

286.000 

125.000 

88.300 

68.800 

109.000 

449.000 

580.000 

326.000 

195.000 

174.000 

246.000 

204.000 

L4C  roc 

3 

249.000 

119.000 

85.500 

66.300 

101.000 

438.000 

569.000 

294.000 

187.000 

173.000 

240.000 

152. OOC 

i 

4 

229.000 

112.000 

82.100 

62.000 

93.600 

416.000 

544.000 

265.000 

180.000 

172.000 

229.000 

181.000 

126.  OOC 

5 

217.000 

108.000 

78.700 

61.400 

85.000 

397.000 

481.000 

259.000 

174.000 

170.000 

220.000 

177  roc 

124  roc 

6 

210.000 

105.000 

77.500 

60.900 

79.900 

357.000 

433.000 

257.000 

167.000 

168.000 

197.000 

IGS  DC 

7 

203.000 

102.000 

76.200 

60.300 

75.600 

320.000 

371.000 

250.000 

163.000 

164.000 

161.000 

138.000 

:::  xx 

8 

195.000 

99.000 

75.300 

59.700 

71.900 

277.000 

339.000 

239.000 

162.000 

162.000 

153.000 

137.000 

119.000 

9 

186.000 

96.700 

74.200 

59.300 

68.500 

267.000 

314.000 

233.000 

160.000 

155.000 

151.000 

131.000 

::"  :■:■: 

10 

178.000 

94.100 

73.300 

58.600 

66.000 

261.000 

311.000 

225.000 

158.000 

151.000 

149.000 

:::  xx 

115.000 

11 

173.000 

92.400 

73.000 

58.300 

63.800 

253.000 

300.000 

218.000 

155.000 

148.000 

146.000 

126  roc 

12 

166.000 

91.400 

72.200 

58.000 

62.600 

241.000 

292.000 

216.000 

154.000 

146.000 

145.000 

125.000 

U2  roc 

13 

162.000 

90.100 

71.400 

57.500 

61.700 

236.000 

280.000 

211.000 

153.000 

144.000 

142.000 

125.000 

ui  no 

14 

157.000 

89.300 

70.900 

57.200 

59.900 

233.000 

274.000 

208.000 

152.000 

143.000 

136.000 

125.000 

..:  xx 

15 

153.000 

88.600 

70.000 

56.900 

58.300 

232.000 

264.000 

205.000 

152.000 

141.000 

135.000 

124.000 

109.000 

16 

151.000 

87.500 

69.500 

56.600 

57.900 

229.000 

251.000 

198.000 

151.000 

140.000 

131.000 

123.000 

.  -  XX 

17 

148.000 

86.700 

68.800 

56.500 

56.600 

227.000 

242.000 

194.000 

149.000 

139.000 

129.000 

123.000 

ux  rot 

18 

144.000 

85.800 

68.200 

56.200 

56.300 

223.000 

235.000 

190.000 

149.000 

138.000 

126.000 

123.000 

104.000 

19 

141.000 

85.400 

68.000 

55.900 

55.200 

221.000 

223.000 

183.000 

148.000 

135.000 

125.000 

122.000 

134.000 

20 

138.000 

85.000 

67.600 

55.700 

54.600 

219.000 

219.000 

182.000 

147.000 

134.000 

124.000 

121  xx 

102.00 

21 

135.000 

84.100 

67.300 

55.400 

53.800 

216.000 

218.000 

180.000 

146.000 

134.000 

123.000 

::.  n 

101  xi. 

22 

132.000 

83.300 

66.800 

55.200 

53.300 

215.000 

216.000 

178.000 

145.000 

131.000 

123.000 

121.000 

98.300 

23 

129.000 

82.500 

66.800 

54.900 

53.100 

212.000 

215.000 

176.000 

144.000 

130.000 

123.000 

.:    >i 

■     Vi 

24 

126.000 

81.500 

66.500 

54.500 

52.700 

211.000 

213.000 

175.000 

143.000 

129.000 

121.000 

..-     Vl 

97.200 

25 

124.000 

80.700 

66.400 

54.400 

52.300 

209.000 

211.000 

171.000 

142.000 

128.000 

114.000 

::-   ii 

96  300 

2€ 

123.000 

80.200 

66.000 

54.100 

52.200 

208.000 

209.000 

168.000 

142.000 

127.000 

114.000 

117.000 

-4    4. 

27 

121.000 

79.900 

65.600 

53.800 

52.100 

206.000 

206.000 

163.000 

140.000 

125.000 

113.000 

116.000 

-       '1 

28 

119.000 

79.700 

65.400 

53.600 

51.800 

206.000 

205.000 

162.000 

139.000 

125.000 

..:  n 

110.000 

■  n 

29 

116.000 

79.400 

65.100 

53.500 

51.700 

205.000 

202.000 

160.000 

137.000 

124.000 

112.000 

106.000 

9C.9CC 

30 

114.000 

79.000 

64.700 

53.200 

51.300 

203.000 

199.000 

158.000 

136.000 

123.000 

111.000 

:  !  n 

-     -Ii 

31 

112.000 

78.700 

64.300 

52.900 

51.000 

201.000 

198.000 

157.000 

135.000 

122.000 

110.000 

.4      11 

■    «i 

3? 

111.000 

78.000 

64.000 

52.800 

50.400 

198.000 

195.000 

156.000 

134.000 

121.000 

109.000 

103.000 

0    VI 

33 

108.000 

77.500 

63.600 

52.600 

50.300 

197.000 

193.000 

155.000 

132.000 

120.000 

.  •  1. 

101.000 

|      4. 

M 

106.000 

76.700 

63.400 

52.400 

50.100 

195.000 

191.000 

154.000 

131.000 

119.000 

107.000 

101.000 

-:     4. 

35 

104.000 

76.200 

63.000 

52.400 

49.900 

194.000 

189.000 

153.000 

130.000 

118.000 

105.000 

99.700 

.'     'A 

36 

103.000 

75.600 

62.800 

52.200 

49.800 

191.000 

186.000 

153.000 

129.000 

116.000 

.    4      U 

,-       , 

85.100 

37 

101.000 

75.100 

62.400 

52.000 

49.600 

189.000 

183.000 

151.000 

126.000 

114.000 

.4      11 

*     u 

■ 

99.100 

74.800 

61.700 

51.800 

49.600 

187.000 

179.000 

150.000 

124.000 

...  n 

n 

*     .. 

39 

97.600 

74.200 

61.600 

51.700 

49.300 

185.000 

176.000 

147.000 

123.000 

109.000 

.    v« 

.    \\ 

-  m 

40 

95.400 

73.600 

61.100 

51.500 

49.200 

181.000 

174.000 

'.44    DO 

121.000 

|    •*. 

.    >> 

.    o 

■ 

41 

93.700 

72.900 

60.500 

51.300 

49.000 

180.000 

170.000 

143.000 

119.000 

93.500 

:    »< 

•  1 

4.' 

91.700 

72.500 

60.200 

51.000 

49.000 

1  ■>-.  1 1 « | 

167.000 

141.000 

115.000 

t     »> 

<    >> 

Q 

o 

43 

90.100 

71.900 

59.700 

50.800 

48.800 

177.000 

165.000 

V          «  « 

114.000 

V       *. 

■    '> 

•   ii 

M 

88.300 

71.900 

59.200 

50.400 

48.700 

175.000 

163.000 

137.000 

>« 

86.700 

>     u 

•  n 

•< 

45 

86.500 

70.500 

58.900 

50.100 

48.500 

173.000 

161.000 

|  tr  BOO 

106.000 

■vj   :  i 

95.100 

46 

85.000 

ii  .in 

■  BO 

50.000 

48.400 

172.000 

159.000 

135.000 

105.000 

u 

0 

47 

83.100 

69.100 

57.800 

49.800 

48.200 

L4H  000 

:••    n 

134  000 

104.000 

i» 

•• 

48 

81.300 

68.000 

'..'    '<«! 

49.500 

48.100 

166.000 

153  000 

133.000 

|  Ml   B 

t       « 

■ 

49 

"i  fin 

u,   ««> 

'.   '     .HI 

49.400 

4  '     »l 

164  000 

•  :    i  < 

>« 

«» 

-    •«< 

1 

SUM44RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04G8004 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:       11200 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


OGCKI  RIVER  ABOVE  WITECLAY  LAKE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER    N0VEM3ER    DECEM3ES 


50 

78.700 

64.800 

57.000 

49.300 

47.600 

163.000 

150.000 

131.000 

101.000 

77.100 

85.800 

92.300 

74.000 

51 

77.000 

64.200 

56.400 

49.000 

47.400 

161.000 

149.000 

130.000 

98.600 

75.600 

84.000 

91.200 

73.100 

52 

75.800 

64.200 

56.300 

48.700 

47.300 

160.000 

148.000 

129.000 

96.600 

75.000 

82.400 

90.700 

72.000 

53 

74.600 

64.100 

56.100 

48.600 

47.200 

158.000 

146.000 

127.000 

93.500 

74.500 

81.000 

90.300 

71.900 

54 

73.600 

64.100 

55.500 

48.400 

47.000 

157.000 

146.000 

123.000 

91.900 

73.700 

78.900 

89.200 

71.300 

55 

72.500 

63.900 

54.900 

48.200 

46.800 

156.000 

143.000 

122.000 

90.800 

73.100 

78.300 

86.000 

70.800 

56 

71.400 

63.700 

54.100 

47.900 

46.700 

153.000 

141.000 

121.000 

90.200 

73.000 

77.000 

84.000 

70.200 

57 

70.100 

62.900 

53.500 

47.800 

46.500 

152.000 

139.000 

120.000 

89.600 

72.800 

76.400 

81.300 

69.500 

58 

68.900 

62.500 

53.000 

47.600 

46.400 

151.000 

138.000 

119.000 

88.900 

72.500 

75.900 

79.800 

69.300 

59 

67.700 

61.800 

51.800 

47.500 

46.400 

150.000 

136.000 

117.000 

86.500 

72.200 

75.200 

78.000 

68.800 

60 

66.500 

61.700 

51.300 

47.300 

46.200 

148.000 

133.000 

116.000 

85.400 

71.800 

73.900 

76.400 

68.400 

61 

65.700 

60.900 

50.800 

47.200 

46.200 

145.000 

131.000 

115.000 

83.900 

71.400 

71.400 

76.000 

67.800 

62 

64.800 

60.200 

50.400 

47.100 

46.200 

143.000 

130.000 

114.000 

83.300 

71.100 

69.000 

75.700 

67.400 

63 

64.200 

59.900 

50.100 

47.000 

46.100 

140.000 

128.000 

113.000 

82.100 

70.300 

66.500 

74.500 

67.100 

64 

64.000 

59.500 

50.000 

46.900 

45.900 

138.000 

127.000 

112.000 

81.000 

69.500 

65.200 

74.000 

66.700 

65 

63.500 

59.200 

49.900 

46.700 

45.700 

136.000 

126.000 

111.000 

80.300 

68.600 

65.100 

73.500 

66.300 

66 

62.300 

58.800 

49.800 

46.700 

45.600 

133.000 

123.000 

108.000 

79.100 

68.300 

64.600 

73.000 

65.900 

67 

61.400 

58.200 

49.700 

46.700 

45.600 

130.000 

122.000 

107.000 

78.200 

67.400 

64.500 

69.900 

65.100 

66 

60.600 

57.800 

49.700 

46.200 

45.500 

126.000 

120.000 

106.000 

77.000 

67.100 

64.400 

68.200 

64.500 

69 

59.700 

57.200 

49.300 

45.900 

45.300 

125.000 

119.000 

104.000 

76.200 

66.500 

64.300 

67.100 

64.000 

70 

58.600 

56.600 

49.100 

45.100 

45.300 

120.000 

118.000 

103.000 

75.900 

66.000 

64.000 

66.500 

64.000 

71 

57.800 

56.100 

48.700 

44.100 

45.000 

116.000 

116.000 

100.000 

74.800 

65.700 

63.700 

65.700 

64.000 

72 

56.700 

55.500 

48.400 

43.900 

45.000 

116.000 

115.000 

99.400 

74.500 

65.200 

62.700 

65.100 

64.000 

73 

56.100 

54.900 

48.000 

43.600 

44.800 

114.000 

114.000 

98.000 

73.600 

62.000 

61.700 

64.700 

64.000 

74 

54.900 

54.400 

47.600 

43.300 

44.700 

112.000 

113.000 

97.100 

73.300 

58.100 

61.300 

64.300 

64.000 

75 

53.800 

54.100 

46.900 

43.000 

44.500 

112.000 

113.000 

95.700 

73.000 

56.300 

61.000 

64.100 

64.000 

76 

53.000 

53.500 

45.900 

42.500 

44.100 

110.000 

113.000 

94.500 

72.000 

55.200 

60.800 

64.000 

63.800 

77 

52.200 

53.200 

45.000 

41.600 

43.800 

108.000 

113.000 

93.200 

70.300 

54.900 

60.300 

64.000 

63.000 

78 

51.500 

53.000 

44.500 

41.300 

42.800 

107.000 

112.000 

92.900 

68.900 

54.400 

60.000 

64.000 

62.500 

79 

50.400 

52.400 

44.200 

40.800 

42.500 

105.000 

112.000 

91.500 

66.200 

53.700 

59.700 

64.000 

62.000 

80 

49.800 

52.100 

43.600 

40.800 

42.200 

104.000 

111.000 

90.900 

64.000 

47.800 

59.200 
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SU+WKY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  04HA001          ALBANY  RIVER  NEAR  HAT  ISLAND 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA:     118000 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  N0VB6ER  DECEMBER 

50  572.000  227.000  186.000  151.000  280.000  2940.000  1600.000  1160.000  806.000  767.000  980.000  690.000  312.000 

51  542.000  227.000  184.000  150.000  270.000  2920.000  1580.000  1150.000  799.000  759.000  970.000  630.000  305.000 

52  515.000  225.000  183.000  150.000  262.000  2890.000  1570.000  1130.000  791.000  745.000  956.000  671.000  300.000 

53  490.000  224.000  181.000  150.000  253.000  2850.000  1540.000  1120.000  784.000  714.000  949.000  660.000  297.000 

54  464.000  223.000  178.000  149.000  249.000  2810.000  1530.000  1110.000  777.000  698.000  937.000  655.000  292.000 

55  440.000  222.000  178.000  148.000  245.000  2800.000  1510.000  1090.000  773.000  695.000  930.000  646.000  239.000 

56  420.000  221.000  177.000  147.000  244.000  2800.000  1490.000  1070.000  765.000  665.000  923.000  637.000  285.000 

57  400.000  220.000  175.000  146.000  244.000  2760.000  1470.000  1060.000  742.000  629.000  909.000  610.000  280.000 

58  382.000  219.000  174.000  146.000  240.000  2740.000  1460.000  1040.000  734.000  597.000  905.000  597.000  275.000 

59  368.000  218.000  173.000  144.000  232.000  2710.000  1450.000  1030.000  725.000  572.000  895.000  580.000  272.000 

60  355.000  217.000  170.000  143.000  225.000  2690.000  1420.000  1010.000  719.000  538.000  886.000  570.000  269.000 

61  345.000  216.000  170.000  142.000  215.000  2680.000  1410.000  991.000  708.000  506.000  877.000  560.000  265.000 

62  330.000  215.000  167.000  141.000  211.000  2660.000  1400.000  985.000  697.000  482.000  864.000  555.000  262.000 

63  317.000  215.000  166.000  140.000  203.000  2640.000  1370.000  969.000  682.000  464.000  844.000  550.000  258.000 

64  303.000  213.000  164.000  140.000  198.000  2590.000  1360.000  957.000  663.000  447.000  827.000  540.000  255.000 

65  292.000  212.000  163.000  139.000  194.000  2590.000  1340.000  939.000  639.000  443.000  813.000  530.000  254.000 

66  286.000  210.000  161.000  139.000  194.000  2560.000  1320.000  925.000  610.000  436.000  799.000  505.000  252.000 

67  280.000  209.000  161.000  138.000  193.000  2540.000  1300.000  915.000  592.000  430.000  793.000  500.000  251.000 

68  270.000  207.000  160.000  136.000  187.000  2510.000  1290.000  896.000  576.000  422.000  773.000  480.000  249.000 

69  261.000  204.000  159.000  136.000  184.000  2460.000  1270.000  878.000  558.000  408.000  756.000  470.000  247.000 

70  254.000  204.000  157.000  135.000  180.000  2430.000  1250.000  858.000  542.000  399.000  715.000  455.000  246.000 

71  249.000  201.000  156.000  133.000  179.000  2400.000  1230.000  830.000  515.000  385.000  695.000  440.000  244.000 

72  244.000  199.000  155.000  133.000  178.000  2370.000  1220.000  821.000  497.000  377.000  682.000  430.000  243.000 

73  238.000  198.000  153.000  132.000  176.000  2330.000  1200.000  803.000  481.000  368.000  676.000  408.000  241.000 

74  231.000  195.000  152.000  130.000  175.000  2310.000  1180.000  797.000  476.000  363.000  668.000  390.000  239.000 

75  225.000  193.000  151.000  130.000  173.000  2250.000  1170.000  784.000  467.000  360.000  663.000  382.000  238.000 

76  219.000  192.000  150.000  129.000  171.000  2220.000  1160.000  767.000  450.000  349.000  660.000  370.000  236.000 

77  215.000  190.000  148.000  128.000  170.000  2190.000  1130.000  756.000  431.000  343.000  654.000  363.000  235.000 

78  209.000  187.000  147.000  127.000  168.000  2140.000  1120.000  750.000  413.000  333.000  648.000  350.000  234.000 

79  204.000  185.000  146.000  127.000  165.000  2100.000  1110.000  736.000  401.000  320.000  620.000  345.000  232.000 

80  199.000  184.000  144.000  125.000  162.000  2070.000  1100.000  722.000  387.000  311.000  566.000  340.000  229.000 

81  196.000  182.000  143.000  125.000  160.000  2040.000  1090.000  709.000  382.000  300.000  537.000  328.000  227.000 

82  192.000  180.000  142.000  125.000  159.000  2000.000  1080.000  704.000  368.000  296.000  508.000  323.000  224.000 

83  187.000  177.000  141.000  123.000  159.000  1950.000  1060.000  682.000  350.000  289.000  461.000  309.000  222.000 

84  182.000  174.000  139.000  122.000  158.000  1900.000  1050.000  670.000  344.000  279.000  447.000  300.000  220.000 

85  177.000  172.000  137.000  122.000  158.000  1890.000  1040.000  660.000  330.000  271.000  426.000  292.000  218.000 

86  171.000  169.000  136.000  120.000  157.000  1850.000  1030.000  635.000  320.000  260.000  408.000  280.000  215.000 

87  166.000  167.000  133.000  119.000  154.000  1820.000  1020.000  620.000  313.000  252.000  391.000  272.000  212.000 

88  160.000  164.000  130.000  116.000  150.000  1770.000  1010.000  600.000  298.000  250.000  388.000  268.000  208.000 

89  157.000  123.000  109.000  115.000  148.000  1730.000  1000.000  586.000  294.000  247.000  382.000  265.000  168.000 

90  150.000  119.000  108.000  113.000  147.000  1700.000  988.000  566.000  288.000  242.000  368.000  261.000  154.000 

91  147.000  116.000  107.000  113.000  144.000  1650.000  944.000  539.000  286.000  239.000  362.000  258.000  144.000 

92  142.000  113.000  106.000  111.000  142.000  1610.000  920.000  450.000  278.000  215.000  328.000  232.000  137.000 

93  136.000  111.000  106.000  110.000  136.000  1550.000  889.000  378.000  265.000  205.000  221.000  198.000  132.000 

94  130.000  110.000  105.000  106.000  133.000  1490.000  870.000  363.000  246.000  202.000  212.000  178.000  126.000 

95  125.000  83.800  79.000  80.000  130.000  1400.000  833.000  349.000  227.000  128.000  159.000  161.000  96.000 

96  117.000  82.200  78.000  76.300  126.000  1300.000  760.000  335.000  219.000  122.000  144.000  149.000  94.000 

97  109.000  81.000  77.800  75.200  117.000  1050.000  674.000  320.000  202.000  120.000  115.000  127.000  90.500 

98  94.500  80.000  77.000  74.500  100.000      792.000  609.000  310.000  172.000  104.000  105.000  114.000  89.000 

99  80.000  79.700  76.500  74.000  90.000      595.000  458.000  285.000  145.000  95.000  90.000  106.000  87.500 
100  74.000  79.300  76.000  74.000  85.200      459.000  378.000  275.000  134.000  91.000  85.000  101.000  86.000 

MEAN  980.492  242.582  187.457  165.058  858.132  3010.287  1838.865  1297.469  954.324  849.331  1132.150  807.361  365.757 
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SJ+tARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  04JA002  KABINAKAGAMI  RIVER  AT  HIGHWY  NO.   11 

YEARS  OF  RECORD:         36  STATION  AREA:         37BO 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY            JUNE           JULY          ALGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVB€ER    DECEM3ER 

50  27.900        18.900        14.800        13.000  22.200  151.000        92.300        50.100        26.500        23.500        36.700        34.500        25.600 

51  27.200        18.800        14.700        13.000  21.700  148.000        91.700        49.600        26.200        23.100        36.200        33.800        25.600 


52 

26.500 

18.500 

14.400 

12.900 

21.100 

147.000 

91.000 

48.700 

25.800 

22.700 

35.100 

33.100 

25.300 

53 

25.800 

18.100 

14.300 

12.700 

20.400 

145.000 

90.000 

48.400 

25.500 

22.400 

34.300 

32.400 

25.000 

54 

25.300 

17.800 

14.200 

12.600 

19.800 

144.000 

89.200 

47.600 

25.000 

22.000 

33.100 

32.300 

24.800 

55 

24.700 

17.600 

14.000 

12.500 

19.500 

142.000 

88.600 

46.900 

24.800 

21.300 

32.300 

32.000 

24.500 

56 

24.100 

17.500 

13.800 

12.500 

19.100 

140.000 

87.800 

46.400 

24.500 

21.100 

31.700 

31.400 

24.200 

57 

23.500 

17.200 

13.600 

12.300 

18.500 

138.000 

86.700 

45.400 

24.100 

20.700 

31.100 

31.000 

24.000 

58 

23.000 

17.100 

13.400 

12.300 

18.000 

136.000 

86.100 

45.000 

23.900 

20.400 

30.400 

30.200 

23.700 

59 

22.500 

17.000 

13.300 

12.100 

17.800 

135.000 

85.800 

44.500 

23.500 

20.000 

29.600 

30.000 

23.400 

60 

22.100 

16.800 

13.300 

12.000 

17.500 

133.000 

85.300 

43.900 

23.200 

19.700 

29.200 

29.700 

23.000 

51 

21.600 

16.600 

13.100 

11.900 

17.300 

132.000 

84.700 

43.300 

22.800 

19.400 

28.900 

29.200 

22.700 

62 

21.100 

16.400 

13.000 

11.800 

17.000 

130.000 

83.500 

42.900 

22.500 

19.000 

28.600 

28.600 

22.500 

63 

20.700 

16.300 

12.900 

11.700 

16.700 

129.000 

82.700 

42.500 

22.300 

18.600 

27.600 

28.200 

22.200 

64 

20.100 

16.100 

12.700 

11.600 

16.400 

127.000 

81.600 

42.200 

22.100 

18.300 

26.700 

27.400 

21.800 

65 

19.700 

16.000 

12.600 

11.500 

16.300 

125.000 

81.300 

41.400 

21.900 

17.900 

25.600 

27.000 

21.400 

66 

19.300 

15.700 

12.500 

11.400 

16.200 

124.000 

80.100 

41.100 

21.700 

17.200 

25.300 

26.600 

21.200 

67 

19.000 

15.600 

12.300 

11.300 

16.100 

122.000 

79.300 

40.600 

21.400 

17.000 

24.500 

26.200 

21.000 

68  18.500  15.300  12.200  11.200  15.900  122.000  79.000  39.900  21.100  17.000  24.100  25.600  20.700 

69  18.200  15.100  11.900  10.900  15.700  120.000  77.400  39.600  20.900  16.400  23.500  25.600  20.400 

70  17.800  14.900  11.800  10.800  15.500  119.000  76.700  39.100  20.600  16.000  22.900  25.200  20.100 

71  17.500  14.500  11.500  10.600  15.100  118.000  75.900  38.800  20.200  15.700  22.100  24.500  19.800 

72  17.200  14.200  11.400  10.500  14.800  116.000  75.100  38.200  19.700  15.700  21.100  23.900  19.700 

73  17.000  14.000  11.300  10.400  14.700  114.000  74.500  37.400  19.500  15.300  21.100  23.200  19.400 

74  16.700  13.700  11.100  10.300  14.400  113.000  73.100  37.400  19.300  14.600  20.300  22.700  19.100 

75  16.400  13.400  11.000  10.200  14.200  112.000  72.200  36.500  19.000  14.400  19.700  22.400  18.900 

76  16.100  13.000  10.800  10.100  14.200  110.000  71.400  36.000  18.500  14.400  19.200  22.100  18.700 

77  15.700  12.700  10.600  10.100  13.900  108.000  70.000  35.700  18.300  14.100  18.700  21.800  18.500 

78  15.400  12.500  10.500  9.970  13.300  107.000  69.400  35.400  18.300  13.600  18.300  21.400  18.300 

79  15.000  12.300  10.400  9.910  13.200  106.000  68.800  34.900  18.000  13.300  17.600  21.100  18.000 

80  14.600  12.000  10.400  9.850  13.000  103.000  68.000  34.200  17.600  13.300  17.300  20.400  17.800 

81  14.200  11.600  10.300  9.770  13.000  102.000  67.200  33.800  17.200  12.900  17.000  20.000  17.400 

82  13.800  11.300  10.100  9.660  12.800  100.000  66.500  33.400  17.000  12.500  17.000  19.700  16.900 

83  13.300  10.900  10.000  9.600  12.700  99.100  65.700  33.100  17.000  12.200  16.900  19.100  16.400 
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15.700 
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14.400 
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9.060 

11.900 

93.200 

60.600 

31.000 

15.700 

11.200 

15.000 

16.000 

13.700 
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11.700 

9.860 

8.670 

8.780 

11.700 

91.700 

59.200 

30.100 

15.600 

10.700 

13.300 

14.800 

12.700 

89 

11.300 

9.460 

8.270 

8.640 

11.400 

90.300 

58.300 

29.400 

15.100 

10.300 

12.200 

13.200 

11.400 

90 

10.900 

9.200 

7.790 

7.140 

11.300 

88.900 

57.800 

28.600 

14.800 

10.000 

11.000 

12.400 

10.900 

91 

10.500 

9.060 

7.390 

6.570 

11.200 

86.400 

56.800 

27.900 

14.300 

9.510 

10.500 

11.800 

10.600 

92 

10.300 

8.860 

7.110 

6.230 

10.900 

83.500 

55.600 

27.400 

13.600 

9.200 

10.000 

11.200 

10.400 

93 

9.860 

8.550 

6.950 

6.030 

10.600 

81.600 

54.800 

26.500 

13.300 

8.720 

9.200 

10.600 

10.200 

94 

9.350 

8.380 

6.650 

5.890 

10.100 

78.500 

53.700 

25.700 

12.700 

8.200 

8.690 

10.100 

9.770 

95 

8.950 

8.050 

6.400 

5.690 

9.000 

77.000 

52.400 

24.800 

12.500 

7.600 

8.440 

9.100 

9.000 

96 

8.440 

7.750 

6.200 

5.600 

8.550 

75.900 

51.100 

23.800 

12.200 

7.200 

8.240 

9.060 

8.850 

97 

7.630 

7.150 

5.830 

5.520 

8.410 

72.500 

49.800 

22.800 

11.300 

6.800 

8.130 

8.350 

8.600 

98 

6.550 

5.720 

5.580 

5.470 

7.700 

63.100 

47.300 

20.100 

10.300 

6.370 

7.930 

7.650 

6. 170 

99 

5.850 

5.660 

5.520 

5.440 

6.350 

51.000 

43.700 

17.800 

8.780 

6.370 

7.370 

6.630 

5.950 

100 

5.380 

5.640 

5.490 

5.380 

5.700 

28.000 

34.000 

14.700 

6.970 

6.120 

6.600 

6.400 

5.800 

1-EAN    48.033        18.899        14.729        13.105        49.001       156.378        99.856        55.402        30.607        28. 6W        40.690        39.153        27.724 
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YEARS  OF  RECORD:         36  STATION  AREA:         2410 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      M*RCH  APRIL 


KAVCAMI  RIVER  AT  HIGHWAY  NO.   11 
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23.178 
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26.678 

15.420 
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18.700 

11.700 

9.200 

8.500 

19.500 

130.000 

52.400 

25.600 

14.300 

14.800 

28.600 

29.800 

19.200 

51 

18.200 

11.700 

9.150 

8.470 

18.700 

127.000 

51.800 

25.400 

14.200 

14.600 

27.800 

29.400 

19.000 
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17.700 

11.600 

9.060 

8.400 

18.100 

125.000 

51.300 

24.900 

14.100 

14.200 

27.500 

28.900 

18.900 
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17.200 

11.500 

9.060 

8.350 

17.700 

123.000 

51.000 

24.500 

13.700 

14.000 

27.000 

28.300 

18.700 
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11.500 

9.000 

8.330 

17.300 
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49.800 
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18.500 
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8.950 
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49.600 
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27.600 

18.400 
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62 

13.500 

11.000 

8.640 

8.010 

13.500 

108.000 

44.500 

21.400 

11.500 

11.900 

22.300 

24.500 

17.100 
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11.300 

21.900 
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7.930 

12.800 

103.000 

43.500 

20.800 

11.000 
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23.200 

16.700 
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10.800 

8.500 

7.840 

12.700 

101.000 

43.000 

20.400 
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20.600 

22.700 

16.500 
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12.400 

10.700 

8.470 

7.700 

12.400 

99.400 

42.200 
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10.600 

20.000 
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16.300 
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8.440 
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96.600 
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7.650 
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94.600 
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19.800 
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10.600 
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7.600 
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19.600 
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9.630 

18.400 
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15.600 
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7.560 
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19.300 
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20.700 

15.400 
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9.850 

9.340 

16.300 
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15.200 
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9.540 
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7.950 

7.400 
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85.200 

37.900 

18.600 

9.340 
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15.600 

18.600 

14.800 
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10.200 

7.840 
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18.200 
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81 

9.350 

9.490 

7.220 

6.630 

9.770 

71.100 

32.500 

15.800 

8.330 

7.870 

13.000 

16.100 

13.200 

82 

9.200 

9.400 

7.160 

6.570 

9.630 

68.000 

32.000 

15.200 

8.140 

7.790 

12.800 

15.700 

13.200 

83 

9.060 

9.300 

7.050 

6.460 

9.400 

66.800 

31.100 

14.800 

7.990 

7.700 

12.400 

15.000 

13.000 

84 

8.920 

9.200 

7.000 

6.430 

9.200 

66.000 

30.600 

14.500 

7.820 

7.590 

12.100 

14.100 

12.800 

85 

8.780 

9.060 

6.940 

6.310 

9.000 

64.000 

30.300 

14.300 

7.650 

7.420 

12.100 

13.800 

12.500 

86 

8.600 

8.980 

6.850 

6.230 

8.780 

62.600 

29.400 

13.800 

7.360 

7.310 

11.800 

12.600 

12.200 

87 

8.440 

8.810 

6.800 

6.230 

8.500 

60.900 

28.900 

13.600 

7.160 

7.080 

11.400 

11.800 

11.900 

88 

8.300 

8.600 

6.770 

6.050 

8.300 

58.300 

27.800 

13.100 

6.990 

6.940 

10.800 

11.300 

11.500 

89 

8.100 

8.500 

6.700 

5.920 

8.000 

56.400 

27.100 

12.600 

6.820 

6.740 

10.500 

11.200 

11.100 

90 

7.930 

8.330 

6.650 

5.800 

7.790 

54.700 

26.300 

12.100 

6.540 

6.230 

10.200 

11.000 

10.900 

91 

7.700 

8.210 

6.570 

5.720 

7.670 

53.100 

25.900 

11.400 

6.390 

5.830 

10.100 

10.500 

10.600 

92 

7.530 

8.130 

6.460 

5.690 

7.500 

51.800 

25.500 

11.000 

5.950 

5.610 

9.710 

10.200 

10.200 

93 

7.310 

8.040 
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96 
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5.500 
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0.057 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

54 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

55 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

56 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

57 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

58 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

59 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

60 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

61 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

62 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

63 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

64 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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65 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

66 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

67 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

68 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

69 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

70 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

o.ooo 

71 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

72 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

73 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

74 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

75 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

76 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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0.000 
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0.000 

77 
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0.000 
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0.000 
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0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

81 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

85 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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0.000 
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0.000 

86 
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0.000 
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0.000 

88 
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0.000 
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89 
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0.000 

0.000 

0.000 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 
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0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

7.953 

0.975 

0.801 

1.108 

1.319 

37.877 

32.621 

9.466 

1.890 

2.329 

4.743 

1.540 

0.327 
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51.800 
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49.900 
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35.400 
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43.300 

45.900 

49.300 

49  500 
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49.300 

47.900 

38.800 

35.100 

80.400 
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64.600 

49.500 

43.000 

44.900 
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47.900 
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77.300 
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47.400 

41.900 

42.500 

47.600 
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49.800 

47.300 

46.700 

37.400 

34.000 

76.500 

79.300 

61.400 

47.000 

41.600 

42.200 

47.300 

47.300 
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49.300 
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46.400 

37.100 

33.400 

75.600 

78.700 

60.900 

46.400 

41.100 

41.900 

47.000 
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48.700 

46.600 

46.200 
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33.100 

74.800 

78.200 
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45.900 

40.800 

41.300 

46.700 
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48.100 

46.200 

45.900 
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32.800 
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77.600 

59.700 

45.000 

40.200 

40.800 

46  400 

45  900 
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47.300 

46.200 

45.600 

36.500 

32.300 

72.800 

77.000 

58.600 

44.700 

39.900 

40.200 

45  900 

45  600 
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32.000 

71.600 

76.600 
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39.800 
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37.700 
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37.400 

38.600 
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37.100 
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27.800 

27.500 

32.600 

33.100 

65 

31.400 

30.000 

31.500 

27.300 

24.100 

39.900 

51.800 

39.900 

32.300 

27.400 

26.800 

32.000 

32.800 

66 

31.100 

29.700 

30.900 

26.900 

23.700 

39.100 

51.000 

39.600 

31.800 

26.700 

26.100 

31.400 

32.600 

67 

30.600 

29.400 

30.600 

26.600 

23.500 

38.500 

50.700 

39.600 

31.400 

26.300 

25.500 

31.100 

32.300 

68 

30.300 

29.200 

30.100 

26.200 

23.200 

37.900 

50.100 

39.400 

31.100 

25.800 

24.800 

30.900 

32.000 

69 

29.700 

28.600 

29.700 

25.800 

22.900 

37.200 

49.800 

39.100 

30.600 

25.200 

23.800 

30.600 

31.700 

70 

29.200 

28.500 

28.900 

25.300 

22.700 

36.600 

49.300 

39.000 

30.000 

24.500 

23.200 

30.000 

31.400 

71 

28.900 

28.200 

27.100 

24.700 

22.400 

35.800 

49.000 

38.800 

29.700 

24.100 

22.700 

29.200 

30.900 

72 

28.300 

28.000 

26.400 

23.900 

22.000 

35.100 

48.100 

38.500 

29.400 

23.700 

22.100 

28.100 

30.600 

73 

27.800 

27.800 

25.800 

23.200 

21.800 

33.700 

47.000 

38.200 

29.200 

23.200 

21.600 

27.500 

30.300 

74 

27.400 

27.600 

25.100 

22.700 

21.300 

32.600 

46.400 

38.200 

28.900 

22.700 

21.200 

26.700 

30.300 

75 

26.900 

27.500 

24.700 

22.500 

20.800 

31.700 

45.600 

37.900 

28.600 

21.900 

21.000 

25.800 

30.000 

76 

26.400 

27.200 

24.400 

21.900 

20.400 

30.900 

44.000 

37.700 

28.300 

21.300 

20.500 

25.300 

30.000 

77 

25.800 

26.900 

24.100 

21.600 

19.900 

30.000 

43.000 

37.400 

28.000 

20.900 

19.800 

25.000 

29.700 

78 

25.200 

26.700 

23.900 

21.200 

19.600 

29.200 

42.300 

36.800 

27.700 

20.700 

19.000 

24.700 

29.400 

79 

24.700 

26.400 

23.400 

20.700 

18.800 

27.900 

41.900 

36.300 

27.500 

20.200 

16.900 

24.300 

29.000 

80 

24.200 

26.100 

23.000 

20.200 

18.300 

27.100 

41.300 

35.900 

27.000 

19.700 

15.100 

24.100 

28.600 

81 

23.700 

25.700 

22.700 

19.700 

17.900 

26.300 

41.100 

35.300 

26.700 

19.300 

14.700 

23.400 

27.800 

82 

23.100 

25.300 

22.400 

19.300 

17.800 

25.200 

40.700 

34.700 

26.200 

19.000 

14.400 

22.000 

25.700 

83 

22.500 

25.100 

21.800 

18.900 

17.200 

23.200 

40.200 

34.400 

25.800 

18.500 

13.600 

19.800 

24.400 

84 

21.700 

24.700 

21.400 

18.700 

16.500 

21.200 

39.500 

34.000 

25.400 

17.700 

11.300 

18.900 

23.700 

85 

20.900 

24.200 

20.800 

18.200 

16.200 

16.800 

39.100 

33.700 

24.900 

16.600 

9.710 

17.100 

23.700 

86 

19.900 

23.700 

20.400 

18.000 

15.900 

13.100 

38.500 

33.100 

24.400 

16.000 

2.040 

15.500 

23.500 

87 

19.100 

23.300 

20.000 

17.600 

15.600 

9.340 

37.700 

32.300 

24.000 

15.000 

1.930 

14.400 

23.200 

88 

18.100 

23.000 

19.800 

17.400 

15.100 

3.170 

36.600 

31.500 

23.700 

12.200 

0.481 

6.630 

23.000 

89 

16.800 

22.300 

19.700 

16.900 

14.600 

0.651 

34.800 

30.300 

22.900 

8.440 

0.283 

0.878 

22.300 

90 

15.600 

21.400 

19.100 

16.500 

5.210 

0.000 

33.700 

29.700 

22.300 

4.790 

0.000 

0.481 

19.800 

91 

13.900 

19.100 

18.600 

15.900 

4.190 

0.000 

33.100 

29.200 

21.100 

0.000 

0.000 

0.396 

17.000 

92 

10.100 

13.500 

18.300 

15.700 

0.000 

0.000 

32.000 

28.600 

19.000 

0.000 

0.000 

0.000 

15.800 

93 

2.040 

13.000 

17.400 

14.400 

0.000 

0.000 

30.300 

26.600 

17.000 

0.000 

0.000 

0.000 

14.000 

94 

0.000 

9.700 

12.300 

13.100 

0.000 

0.000 

28.100 

21.600 

15.300 

0.000 

0.000 

0.000 

9.700 

95 

0.000 

0.000 

11.900 

3.620 

0.000 

0.000 

25.700 

18.000 

9.630 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.700 

12.700 

7.760 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.170 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

39.196 

36.913 

36.062 

29.880 

26.687 

51.505 

61.132 

48.875 

38.892 

32.464 

33.289 

36.911 

37.473 
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0 

281.000 

9.700 

5.970 

5.950 

281.000 

232.000 

159.000 

123.000 

79.100 

122.000 

154.000 

82. IOC 

26. ax 

1 

173.000 

8.600 

5.750 

5.700 

243.000 

218.000 

136.000 

99.400 

69.700 

78.900 

108.000 

se.soc 

23.90C 

2 

142.000 

8.150 

5.660 

5.500 

218.000 

192.000 

111.000 

87.800 

61.900 

59.200 

93.300 

56.200 

2'..50C 

3 

116.000 

7.900 

5.520 

5.400 

197.000 

185.000 

94.900 

81.000 

47.900 

50.100 

79.600 

45.500 

2C.50C 

4 

102.000 

7.700 

5.410 

5.300 

187.000 

180.000 

89.000 

77.200 

40.800 

45.600 

75.200 

43.300 

1S.50C 

5 

90.900 

7.500 

5.380 

5.150 

178.000 

177.000 

79.000 

71.100 

32.300 

39.600 

69.200 

::  :•:•: 

.5  .:■: 

6 

80.400 

7.360 

5.310 

5.050 

164.000 

173.000 

73.600 

68.500 

27.600 

36.700 

61.500 

:;  3X 

16.900 

7 

73.900 

7.250 

5.250 

4.950 

150.000 

172.000 

71.900 

62.900 

25.800 

33.400 

58.100 

37.900 

8 

67.900 

7.140 

5.210 

4.850 

137.000 

165.000 

68.800 

58.400 

23.800 

30.400 

54.600 

•:  T>: 

15.200 

9 

61.100 

7.100 

5.150 

4.800 

122.000 

162.000 

63.700 

55.800 

23.400 

28.900 

53.600 

X  :o: 

14.800 

10 

56.200 

7.050 

5.130 

4.730 

115.000 

160.000 

62.300 

54.100 

22.400 

27.800 

53.200 

34.500 

14.300 

11 

53.000 

6.940 

5.100 

4.670 

106.000 

157.000 

60.900 

52.700 

21.900 

26.700 

51.500 

34  :o: 

14.000 

12 

49.900 

6.880 

5.040 

4.620 

96.000 

151.000 

60.000 

49.300 

20.400 

24.700 

50.800 

32.800 

13.600 

13 

47.300 

6.800 

5.000 

4.600 

90.600 

149.000 

58.600 

47.600 

19.900 

24.100 

49.000 

31.700 

13.200 

14 

44.700 

6.750 

4.950 

4.590 

87.800 

143.000 

56.100 

47.000 

19.000 

23.700 

48.100 

31.100 

:;  :<:>: 

15 

42.200 

6.700 

4.900 

4.550 

72.100 

137.000 

53.800 

45.000 

18.200 

23.100 

47.000 

30.600 

12.800 

16 

39.400 

6.600 

4.870 

4.500 

66.800 

136.000 

52.700 

43.200 

17.800 

22.600 

45.600 

30.300 

12.600 

17 

37.600 

6.600 

4.810 

4.470 

60.500 

134.000 

52.100 

40.500 

17.500 

22.100 

44.200 

29.800 

12.300 

18 

35.800 

6.510 

4.780 

4.420 

57.000 

130.000 

51.000 

38.600 

17.200 

21.600 

43.000 

29.200 

12  » 

19 

34.100 

6.480 

4.730 

4.400 

54.000 

127.000 

49.800 

38.100 

16.400 

21.100 

42.500 

28.800 

11.900 

20 

32.600 

6.430 

4.700 

4.360 

51.000 

123.000 

48.900 

35.100 

15.500 

20.500 

41.300 

2E  SOI 

11.700 

21 

31.100 

6.370 

4.670 

4.330 

48.100 

121.000 

48.600 

33.700 

15.000 

19.900 

39.900 

27.800 

11.500 

22 

29.500 

6.310 

4.640 

4.300 

45.000 

118.000 

47.100 

32.000 

14.600 

19.100 

39.100 

27.100 

11.300 

23 

28.000 

6.260 

4.610 

4.300 

40.800 

115.000 

46.300 

30.200 

14.200 

18.700 

37.900 

:•  boc 

11.200 

24 

26.800 

6.230 

4.600 

4.250 

35.000 

113.000 

45.100 

28.900 

13.800 

18.300 

37.300 

2C  ZOC 

11.000 

25 

25.700 

6.200 

4.590 

4.220 

31.000 

111.000 

44.500 

27.800 

13.300 

17.400 

36.500 

;■  '• 

.    n 

2fl 

24.400 

6.140 

4.550 

4.190 

28.300 

110.000 

43.300 

27.000 

13.100 

16.500 

36.000 

25.100 

10.700 

27 

23.400 

6.100 

4.510 

4.110 

26.500 

108.000 

42.800 

25.700 

12.700 

16.300 

35.400 

24.700 

10.600 

28 

22.500 

6.060 

4.500 

4.080 

24.700 

107.000 

41.700 

24.400 

12.400 

15.400 

m  n 

;■:  v 

10.500 

28 

21.700 

6.000 

4.450 

3.990 

22.500 

104.000 

40.700 

24.000 

12.000 

15.200 

34.500 

:    j> 

.    u 

30 

20.800 

5.970 

4.400 

3.940 

19.500 

103.000 

40.200 

23.100 

11.600 

14.900 

33.400 

23.200 

10.200 

31 

19.900 

5.940 

4.370 

3.890 

17.200 

102.000 

39.100 

22.900 

11.200 

14.500 

32.800 

:.  *> 

10.100 

K 

18.800 

5.890 

4.330 

3.850 

16.000 

101.000 

38.600 

22.100 

11.000 

14.200 

31.500 

22.200 

10.000 

33 

18.000 

5.800 

4.300 

3.820 

15.000 

100.000 

38.200 

21.300 

10.700 

13.900 

31.100 

H> 

9.910 

M 

17.200 

5.750 

4.280 

3.810 

13.600 

97.600 

37.700 

20.800 

10.500 

13.800 

30.000 

21.500 

35 

16.400 

5.690 

4.250 

3.800 

11.900 

96.000 

37.300 

20.500 

10.100 

13.500 

n  ii 

21200 

>  DO 

36 

15.600 

5.650 

4.220 

3.740 

10.800 

94.500 

36.200 

19.600 

9.950 

12.900 

■  -.< 

20.500 

37 

15.100 

5.610 

4.220 

3.700 

9.910 

92.300 

35.500 

19.000 

9.740 

12.300 

•  i< 

20  400 

38 

14.500 

5.600 

4.200 

3.650 

9.200 

90.900 

35.000 

18.600 

9.460 

11.900 

.       4,» 

>> 

9.340 

39 

14.000 

5.550 

4.190 

3.600 

8.400 

88.600 

34.600 

18.000 

9.260 

11.600 

.'     .M 

19.300 

«' 

40 

13.500 

5.500 

4.160 

3.540 

7.930 

87.800 

34.300 

17.800 

8.960 

11.200 

■     '.« 

J> 

a 

4] 

13.000 

5.470 

4.130 

3.500 

7.700 

86.100 

34.000 

17.400 

8.710 

'«» 

."      l» 

.      .< 

9  060 

42 

12.400 

5.420 

4.100 

3.450 

7.500 

84.700 

33.700 

17.000 

8  440 

10.000 

.4    4>« 

" 

•    ■•« 

41 

11.800 

5.400 

4.080 

3.400 

7.160 

81.800 

33.100 

16.300 

8.330 

*. 

«< 

1 

44 

11.300 

5.350 

4.050 

3.390 

7.000 

80.100 

32.600 

15.900 

8.240 

9  630 

1 

B 

45 

10.900 

5.300 

4.020 

3.370 

6.880 

i  on 

32.300 

15.700 

•>> 

9.360 

..     *» 

<• 

46 

10.400 

5.300 

4.000 

3.340 

6.770 

1  -.1 

32.000 

15.300 

7.840 

0 

e 

47 

10.000 

5.200 

3.990 

3.310 

t.   (Ml 

••     l» 

31.800 

U  B 

'     .1 

9  ISO 

.        4-' 

0 

■  < 

48 

9.570 

5.180 

3.970 

3.280 

6.510 

76.700 

31.400 

■.i  n 

'    '   » 

i  m 

' 

0 

*> 

49 

■/    .-»! 

5.130 

3.940 

1   .T<l 

6.300 

•4     l« 

ii  mo 

14  41X1 

7.470 

M 

0 

0 

«' 
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50 

8.980 

5.100 

3.910 

3.250 

6.170 

73.700 

30.600 

14.200 

7.370 

8.670 

20.400 

16.200 

8.210 

51 

8.650 

5.050 

3.900 

3.230 

5.900 

72.500 

30.000 

14.000 

7.230 

8.540 

19.900 

16.000 

8.100 

52 

8.350 

5.030 

3.880 

3.200 

5.720 

70.500 

29.600 

13.600 

7.160 

8.440 

19.300 

15.800 

8.000 

53 

8.060 

4.980 

3.830 

3.170 

5.380 

69.900 

29.400 

13.500 

6.990 

8.300 

18.300 

15.400 

7.960 

54 

7.760 

4.930 

3.790 

3.170 

5.200 

68.700 

28.600 

13.300 

6.830 

8.210 

18.200 

15.300 

7.900 

55 

7.500 

4.900 

3.770 

3.140 

5.050 

68.200 

28.300 

13.200 

6.740 

7.810 

17.700 

15.100 

7.800 

56 

7.220 

4.850 

3.740 

3.120 

4.840 

66.300 

27.500 

13.000 

6.650 

7.510 

17.100 

14.900 

7.730 

57 

6.970 

4.810 

3.700 

3.100 

4.700 

64.300 

27.300 

12.900 

6.510 

7.330 

16.100 

14.700 

7.670 

58 

6.740 

4.770 

3.670 

3.090 

4.560 

62.300 

27.100 

12.600 

6.370 

7.050 

15.600 

14.300 

7.600 

59 

6.510 

4.730 

3.620 

3.080 

4.470 

61.700 

26.800 

12.300 

6.190 

6.880 

15.300 

14.100 

7.500 

60 

6.310 

4.700 

3.600 

3.060 

4.350 

60.600 

26.400 

12.000 

6.130 

6.580 

15.000 

13.800 

7.450 

61 

6.120 

4.650 

3.570 

3.060 

4.280 

59.700 

26.000 

11.800 

6.030 

6.500 

14.900 

13.700 

7.360 

62 

5.910 

4.620 

3.510 

3.050 

4.250 

58.400 

25.800 

11.700 

5.900 

6.370 

14.800 

13.300 

7.300 

63 

5.750 

4.590 

3.480 

3.030 

4.250 

55.900 

25.700 

11.500 

5.830 

6.310 

14.500 

13.200 

7.140 

64 

5.580 

4.560 

3.450 

3.020 

4.220 

54.700 

25.200 

11.400 

5.690 

6.200 

14.300 

13.000 

7.080 

65 

5.440 

4.530 

3.430 

3.000 

4.110 

54.100 

24.900 

11.200 

5.610 

6.000 

14.100 

12.700 

7.000 

66 

5.300 

4.500 

3.370 

2.970 

4.050 

53.200 

24.500 

11.000 

5.540 

5.800 

13.800 

12.300 

6.880 

67 

5.150 

4.450 

3.310 

2.950 

4.020 

51.700 

24.200 

10.800 

5.480 

5.780 

13.400 

11.900 

6.740 

68 

5.040 

4.420 

3.260 

2.930 

3.800 

50.700 

24.000 

10.600 

5.410 

5.550 

13.100 

11.400 

6.630 

69 

4.900 

4.360 

3.200 

2.920 

3.710 

50.000 

23.600 

10.400 

5.320 

5.270 

12.500 

11.100 

6.460 

70 

4.800 

4.330 

3.140 

2.900 

3.700 

49.300 

23.400 

10.300 

5.240 

5.010 

12.300 

10.800 

6.230 

71 

4.670 

4.300 

3.090 

2.890 

3.650 

48.500 

23.200 

10.100 

5.140 

4.830 

11.500 

10.600 

6.100 

72 

4.590 

4.250 

3.050 

2.850 

3.540 

47.000 

22.900 

10.000 

5.020 

4.560 

11.100 

10.100 

5.950 

73 

4.470 

4.160 

2.940 

2.830 

3.430 

46.600 

22.500 

9.900 

4.900 

4.350 

10.600 

9.800 

5.870 

74 

4.370 

4.080 

2.890 

2.800 

3.370 

45.600 

22.100 

9.690 

4.770 

4.290 

10.000 

9.510 

5.750 

75 

4.290 

3.950 

2.820 

2.780 

3.310 

44.800 

21.800 

9.490 

4.590 

4.040 
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12.600 

43.100 

60.900 

41.800 

26.900 

19.800 

26.700 

31.200 

19.700 

88 

14.900 

16.800 

13.900 

13.300 

12.400 

39.100 

59.700 

40.800 

26.300 

19.500 

26.500 

28.400 

19.100 

89 

14.700 

16.600 

13.700 

13.100 

12.200 

35.300 

59.200 

39.900 

25.400 

19.200 

26.400 

25.900 

18.400 

90 

14.400 

16.300 

13.200 

12.700 

12.100 

33.100 

58.700 

39.100 

24.400 

18.900 

26.200 

24.900 

17.700 

91 

14.200 

16.100 

12.600 

11.300 

11.800 

30.000 

57.500 

38.200 

22.900 

18.700 

24.600 

23.800 

16.800 

92 

14.000 

16.000 

12.100 

11.200 

11.700 

25.200 

56.400 

37.000 

20.400 

18.500 

22.000 

22.700 

16.000 

93 

13.700 

15.000 

11.800 

11.000 

11.600 

22.100 

55.500 

35.400 

19.900 

18.200 

21.200 

21.500 

15.000 

94 

13.200 

7.100 

7.100 

6.800 

8.700 

20.000 

54.400 

32.500 

19.800 

15.900 

8.650 

6.850 

7. TOO 

95 

12.700 

7.100 

7.000 

6.650 

7.700 

19.000 

52.700 

30.000 

19.400 

14.000 

8.360 

6.600 

7.400 

96 

11.600 

7.100 

7.000 

6.600 

7.250 

17.600 

51.000 

26.200 

19.100 

12.900 

7.970 

6.470 

6.900 

97 

7.600 

7.000 

6.950 

6.600 

7.000 

16.400 

47.900 

24.800 

18.800 

11.700 

7.700 

6.270 

6.200 

98 

6.950 

6.800 

6.900 

6.550 

6.800 

14.500 

42.000 

23.000 

18.700 

10.400 

7.300 

6.220 

6.170 

99 

6.600 

6.700 

6.800 

6.500 

6.600 

13.600 

37.000 

20.000 

17.500 

9.650 

7.020 

6.180 

6.140 

100 

6.090 

6.400 

6.800 

6.450 

6.600 

9.200 

32.500 

18.900 

15.900 

8.820 

6.910 

6.170 

6.090 

MEAN    52.501        23.349        18.041        15.414        19.579      112.212      114.525        80.727        53.610        46.292        55.784        54.220        33.973 
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0  2610.000 

197.000 

103.000 

110.000 

2610.000 

2520.000 

1580.000 

1350.000 

852.000 

606.000 

360.000 

691.000 

233  x>: 

1 

1850.000 

171.000 

92.900 

90.000 

2380.000 

2350.000 

1470.000 

1170.000 

759.000 

565.000 

810.000 

591. OOC 

:::  nc 

2 

1600.000 

151.000 

85.000 

88.000 

2050.000 

2160.000 

1360.000 

1070.000 

709.000 

530.000 

765.000 

567.000 

202  :o: 

3 

1440.000 

134.000 

82.700 

85.500 

1930.000 

2100.000 

1290.000 

991.000 

658.000 

484.000 

720.000 

541.000 

.:-:  nc 

4 

1310.000 

121.000 

81.300 

84.000 

1830.000 

2050.000 

1210.000 

878.000 

595.000 

456.000 

705.000 

:.:  :o: 

:9c  xc 

5 

1200.000 

114.000 

79.300 

81.000 

1690.000 

2010.000 

1170.000 

813.000 

519.000 

428.000 

688.000 

434. OOC 

1B3  :o: 

6 

1070.000 

109.000 

77.900 

80.000 

1580.000 

1970.000 

1070.000 

776.000 

479.000 

410.000 

660.000 

456.  OOO 

177  JOC 

7 

951.000 

106.000 

76.500 

74.200 

1520.000 

1890.000 

1030.000 

748.000 

429.000 

396.000 

643.000 

453  OOC 

8 

861.000 

104.000 

76.000 

72.500 

1420.000 

1850.000 

968.000 

723.000 

399.000 

382.000 

632.000 

445. OOC 

170.001 

9 

810.000 

102.000 

74.000 

71.400 

1340.000 

1810.000 

951.000 

630.000 

386.000 

354.000 

615.000 

435.000 

'.££  XC 

10 

760.000 

101.000 

73.000 

70.500 

1300.000 

1780.000 

934.000 

646.000 

371.000 

334.000 

601.000 

422.000 

163.  XC 

11 

714.000 

99.100 

72.000 

69.400 

1270.000 

1760.000 

910.000 

625.000 

348.000 

317.000 

591.000 

413.000 

1S9.0DE 

12 

680.000 

98.000 

71.000 

68.500 

1180.000 

1730.000 

869.000 

594.000 

337.000 

310.000 

578.000 

~ :-:  :■:■: 

157.000 

13 

640.000 

97.000 

70.500 

68.006 

1080.000 

1710.000 

847.000 

575.000 

331.000 

303.000 

555.000 

399.000 

14 

609.000 

95.000 

69.000 

67.400 

971.000 

1690.000 

835.000 

552.000 

317.000 

300.000 

540.000 

388.000 

152.000 

15 

580.000 

94.000 

68.000 

66.800 

933.000 

1670.000 

830.000 

544.000 

311.000 

289.000 

523.000 

382.000 

.i=  XC 

16 

550.000 

93.400 

67.500 

66.000 

878.000 

1640.000 

821.000 

521.000 

304.000 

278.000 

510.000 

ITS  x>: 

146.  XC 

17 

524.000 

92.000 

66.000 

65.500 

810.000 

1620.000 

814.000 

504.000 

294.000 

274.000 

501.000 

365  OOO 

143. OOC 

18 

498.000 

90.600 

65.000 

65.100 

750.000 

1600.000 

796.000 

481.000 

283.000 

263.000 

490.000 

360.000 

142.  XC 

19 

476.000 

90.300 

64.000 

65.000 

700.000 

1590.000 

789.000 

473.000 

279.000 

2S9.0OO 

479.000 

3:-    iv 

:-   n 

20  453.000  89.500  63.400  64.300  640.000  1560.000  782.000  463.000  272.000  256.000  470.000  345.000  137.000 

21  430.000  88.000  63.000  63.100  610.000  1540.000  765.000  453.000  268.000  250.000  459.000  337.000  136.000 

22  411.000  87.500  62.500  62.300  560.000  1530.000  745.000  434.000  263.000  245.000  439.000  334.000  133.000 

23  394.000  86.500  62.300  61.000  530.000  1510.000  722.000  425.000  256.000  241.000  433.000  328.000  132.000 

24  379.000  86.000  62.000  60.300  500.000  1480.000  708.000  416.000  244.000  236.000  428.000  325.000  IX. 000 

25  362.000  85.000  61.500  59.500  440.000  1460.000  694.000  411.000  241.000  233.000  422.000  315.000  IX.  000 

26  345.000  84.000  61.200  59.000  400.000  1440.000  682.000  402.000  232.000  230.000  411.000  309.000  128.000 

27  335.000  82.500  61.000  58.000  354.000  1430.000  671.000  399.000  225.000  226.000  396.000  300.000  127.000 

28  326.000  82.000  60.500  57.500  320.000  1420.000  660.000  391.000  219.000  223.000  391.000  292.000  125.000 

29  311.000  81.000  60.000  56.100  294.000  1400.000  648.000  388.000  212.000  217.000  384.000  283.000  125.000 

»  300.000  80.000  59.700  54.700  275.000  1390.000  643.000  377.000  206.000  214.000  375.000  280.000               0 

31  289.000  79.000  59.500  54.000  241.000  1370.000  640.000  371.000  200.000  208.000  369.000  275.000  12     0 

32  276.000  77.900  59.000  53.000  230.000  1360.000  632.000  366.000  193.000  201.000  364.000  270.000               ■' 

33  265.000  76.200  58.500  52.100  205.000  1340.000  624.000  362.000  189.000  198.000  357.000  265.000               0 

34  255.000  75.000  58.000  51.800  194.000  1300.000  620.000  351.000  185.000  194.000  351.000  260.000               0 

35  245.000  74.200  57.000  51.300  181.000  1290.000  614.000  345.000  182.000  187.000  347.000  255.000  118.  XC 

36  237.000  73.600  56.500  51.000  170.000  1280.000  605.000  340.000  180.000  180.000  340.000  250.000  116.000 

37  230.000  72.000  56.000  50.500  159.000  1270.000  597.000  339.000  177.000  177.000  337.000  247  000               0 

38  221.000  71.000  55.500  50.100  147.000  1250.000  590.000  329.000  176.000  l'C.OOO  334.000  244. XC               0 

39  212.000  70.000  54.900  50.000  138.000  1240.000  580.000  326.000  172.000  167.000  331.000  240.000               0 

40  205.000  68.800  54.300  49.500  133.000  1230.000  561.000  320.000  170.000  162.000  331000  23?  XC               0 

41  197.000  67.700  53.800  48.500  129.000  1220.000  558.000  314.000  169.000  160.000  328. OOC  .    .     <>                0 

42  190.000  67.000  53.500  48.100  127.000  1200.000  552.000  310.000  168.000  154  000  0.00                 "                0 

43  182.000  66.300  53.000  47.500  121.000  1200.000  547.000  303.000  165.000  150.000  31 7. OOC               "                >< 

44  177.000  65.700  52.700  47.000  116.000  1180.000  541.000  300.000  163.000  148.000  311.000  BN    >>                0 

45  170.000  65.000  52.500  46.500  113.000  1150.000  538.000  297.000  162.000  143  000  |M    0 

46  164.000  64.600  52.000  46.000  110.000  1140.000  530.000  294.000  160.000  142.000  W    0                 "                0 

47  159.000  64.300  52.000  45.600  106.000  1120.000  520.000  291.000  158  000  139. On  >' 

48  153.000  63.500  51.300  45.300  103.000  1100.000  515.000  289  000  156  000               0  0                 0                0 

49  148.000  63.100  51.000  45.300  98.000  1080.000  512.000  281.000  154.000               "  00               0                >' 
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50 

142.000 

62.600 

50.400 

45.000 

95.100 

1060.000 

507.000 

277.000 

153.000 

129.000 

270.000 

205.000 

103.000 

51 

137.000 

62.000 

49.800 

45.000 

90.000 

1050.000 

501.000 

273.000 

151.000 

125.000 

268.000 

201.000 

101.000 

52 

131.000 

61.700 

49.300 

45.000 

86.400 

1040.000 

496.000 

270.000 

149.000 

122.000 

262.000 

198.000 

100.000 

53 

127.000 

61.000 

49.000 

44.700 

82.100 

1010.000 

487.000 

265.000 

146.000 

119.000 

257.000 

195.000 

99.000 

54 

122.000 

60.500 

49.000 

44.700 

79.300 

998.000 

481.000 

258.000 

144.000 

114.000 

254.000 

191.000 

97.700 

55 

116.000 

60.000 

48.700 

44.500 

75.900 

978.000 

480.000 

255.000 

142.000 

112.000 

248.000 

187.000 

96.800 

56 

113.000 

59.500 

48.400 

44.500 

73.100 

957.000 

475.000 

253.000 

140.000 

110. COO 

240.000 

182.000 

95.400 

57 

108.000 

59.200 

48.100 

44.200 

70.000 

938.000 

470.000 

249.000 

138.000 

107.000 

238.000 

178.000 

93.400 

56 

104.000 

58.900 

48.100 

43.900 

67.000 

917.000 

459.000 

245.000 

133.000 

105.000 

235.000 

173.000 

93.000 

59 

100.000 

58.000 

47.900 

43.500 

65.000 

900.000 

456.000 

241.000 

132.000 

102.000 

233.000 

170.000 

91.000 

60 

97.000 

58.000 

47.300 

43.300 

63.100 

885.000 

453.000 

238.000 

129.000 

101.000 

226.000 

167.000 

89.800 

61 

93.400 

57.500 

47.000 

43.000 

61.200 

872.000 

447.000 

235.000 

125.000 

99.000 

221.000 

163.000 

87.800 

62 

90.000 

57.000 

46.700 

42.800 

60.000 

862.000 

442.000 

232.000 

122.000 

97.000 

217.000 

160.000 

86.400 

63 

86.700 

56.600 

46.400 

42.300 

59.500 

846.000 

436.000 

228.000 

118.000 

96.800 

215.000 

157.000 

85.000 

64 

84.400 

56.500 

46.200 

42.100 

58.900 

835.000 

425.000 

223.000 

117.000 

96.000 

212.000 

155.000 

84.400 

65 

81.600 

56.100 

45.900 

41.900 

58.000 

821.000 

419.000 

220.000 

113.000 

92.000 

211.000 

152.000 

83.000 

66 

79.100 

55.800 

45.600 

41.600 

56.600 

807. COO 

413.000 

218.000 

110.000 

90.000 

208.000 

150.000 

81.600 

67 

76.500 

55.200 

45.300 

41.300 

55.500 

798.000 

410.000 

214.000 

107.000 

89.200 

206.000 

149.000 

80.100 

68 

74.000 

54.700 

44.700 

41.100 

54.900 

784.000 

400.000 

210.000 

103.000 

86.100 

197.000 

147.000 

79.000 

69 

72.000 

54.400 

44.200 

40.800 

52.400 

776.000 

390.000 

206.000 

99.700 

83.800 

193.000 

144.000 

77.900 

70 

70.200 

53.800 

43.600 

40.800 

51.300 

765.000 

388.000 

203.000 

95.200 

81.300 

187.000 

143.000 

77.000 

71 

68.200 

53.200 

43.000 

40.500 

50.100 

756.000 

384.000 

200.000 

91.000 

79.000 

184.000 

142.000 

76.200 

72 

67.000 

53.000 

42.800 

40.200 

49.600 

745.000 

373.000 

195.000 

87.900 

74.000 

181.000 

139.000 

75.000 

73 

65.100 

52.400 

42.500 

40.100 

49.300 

736.000 

368.000 

194.000 

86.600 

73.000 

180.000 

136.000 

74.000 

74 

63.700 

52.100 

42.200 

39.600 

49.000 

722.000 

357.000 

190.000 

85.200 

71.000 

176.000 

135.000 

73.600 

75 

62.300 

51.500 

41.900 

39.400 

48.700 

714.000 

348.000 

188.000 

82.400 

69.100 

174.000 

133.000 

72.500 

76 

60.900 

51.000 

41.100 

39.400 

48.400 

706.000 

345.000 

183.000 

81.000 

67.700 

161.000 

130.000 

71.600 

77 

59.500 

50.400 

40.200 

39.100 

48.100 

688.000 

344.000 

180.000 

78.200 

67.400 

153.000 

127.000 

71.000 

78 

58.500 

49.800 

39.400 

38.200 

48.000 

680.000 

340.000 

177.000 

76.100 

66.500 

139.000 

124.000 

70.200 

79 

57.200 

49.300 

38.500 

37.400 

47.600 

663.000 

337.000 

176.000 

73.300 

65.500 

135.000 

120.000 

69.400 

80 

56.000 

48.400 

37.700 

36.800 

47.300 

656.000 

334.000 

174.000 

71.100 

64.200 

122.000 

118.000 

68.500 

81 

54.400 

47.900 

36.000 

36.200 

46.200 

646.000 

328.000 

172.000 

69.900 

61.300 

115.000 

113.000 

68.000 

82 

53.000 

47.300 

34.300 

36.200 

45.900 

637.000 

320.000 

172.000 

68.000 

60.000 

109.000 

110.000 

66.500 

83 

51.500 

46.400 

33.400 

36.000 

45.300 

620.000 

311.000 

167.000 

68.000 

59.300 

103.000 

107.000 

65.000 

84 

50.100 

45.600 

32.800 

35.700 

44.700 

614.000 

306.000 

164.000 

67.100 

58.300 

100.000 

102.000 

63.100 

85 

49.000 

44.200 

32.300 

34.800 

44.000 

600.000 

300.000 

162.000 

66.000 

57.900 

90.600 

94.900 

60.900 

86 

48.100 

42.500 

32.000 

34.300 

44.000 

586.000 

289.000 

157.000 

65.000 

57.500 

84.700 

89.200 

59.200 

87 

47.000 

40.200 

31.400 

32.600 

43.500 

578.000 

282.000 

152.000 

63.700 

55.800 

79.900 

85.500 

56.900 

88 

45.600 

37.900 

31.100 

30.800 

43.000 

564.000 

272.000 

147.000 

61.700 

53.800 

77.900 

81.800 

53.500 

89 

44.700 

35.700 

31.000 

30.600 

42.000 

549.000 

265.000 

141.000 

59.200 

50.400 

76.200 

79.000 

49.600 

90 

43.600 

34.300 

30.900 

30.300 

41.900 

532.000 

256.000 

132.000 

58.000 

49.300 

75.300 

75.000 

44.000 

91 

42.300 

33.800 

30.400 

30.000 

40.500 

509.000 

250.000 

129.000 

57.200 

47.900 

73.300 

69.100 

41.500 

92 

41.000 

33.000 

30.000 

30.000 

39.900 

470.000 

243.000 

125.000 

56.600 

46.200 

70.500 

65.000 

40.000 

93 

39.600 

32.700 

30.000 

28.900 

39.600 

450.000 

237.000 

121.000 

55.900 

43.300 

67.400 

60.500 

38.700 

94 

38.200 

32.300 

30.000 

28.800 

39.600 

426.000 

232.000 

113.000 

54.900 

40.200 

64.600 

57.000 

37.800 

95 

36.000 

32.000 

30.000 

28.500 

38.800 

382.000 

221.000 

105.000 

53.300 

32.500 

61.200 

53.000 

37.000 

96 

33.700 

31.400 

29.700 

28.300 

38.500 

360.000 

206.000 

99.100 

52.000 

32.300 

54.400 

49.500 

36.000 

97 

32.000 

31.100 

29.700 

26.900 

38.200 

297.000 

192.000 

88.800 

50.300 

31.500 

36.600 

47.600 

35.100 

98 

30.300 

30.600 

29.500 

25.200 

36.200 

244.000 

178.000 

82.500 

44.800 

29.600 

30.400 

44.700 

34.300 

99 

29.300 

30.300 

29.000 

24.500 

34.000 

170.000 

156.000 

75.800 

36.200 

27.400 

25.500 

42.200 

33.100 

100 

24.400 

30.000 

28.000 

24.400 

32.000 

137.000 

141.000 

67.500 

31.700 

25.400 

25.000 

40.500 

32.600 

MEAN  299.203 

68.955 

52.032 

49.478 

377.772 

1113.995 

565.247 

343.005 

191.730 

168.030 

307.749 

231.058 

104.250 

SLW*ARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PA006          NAMAKAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  LAC  LA  CROIX 

YEARS  OF  RECORD:         64  STATION  AREA:       13400 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  OES^SE? 

0  799.000  156.000  108.000  144.000  362.000  799.000  799.000  561.000  396.000  450.000  445.000  365.000  253. OOC 

1  425.000  142.000  104.000  85.000  278.000  547.000  564.000  450.000  314.000  309.000  396.000  286.000  23"..  OOC 

2  379.000  136.000  102.000  82.700  237.000  507.000  496.000  405.000  266.000  250.000  331.000  257.000  ZU  DC 

3  350.000  130.000  99.700  80.700  217.000  456.000  456.000  379.000  235.000  199.000  283.000  251.000  206  DC 

4  328.000  127.000  97.500  78.400  199.000  430.000  436.000  357.000  210.000  182.000  235.000  235.000  191.00C 

5  309.000  125.000  96.000  76.700  185.000  425.000  419.000  340.000  201.000  176.000  219.000  224.000  ITS. OOC 

6  292.000  121.000  94.000  75.300  168.000  419.000  402.000  331.000  198.000  169.000  209.000  216.000  167  BC 

7  278.000  119.000  92.400  74.800  157.000  411.000  391.000  317.000  195.000  161.000  202.000  210.000  16C.0OC 

8  260.000  115.000  90.900  73.600  148.000  402.000  379.000  306.000  191.000  153.000  195.000  204.000  151. OOC 

9  247.000  113.000  89.400  72.800  138.000  394.000  377.000  294.000  188.000  146.000  182.000  198.000  148.000 

10  237.000  110.000  87.800  71.900  132.000  385.000  371.000  285.000  183.000  142.000  164.000  188.000  141. OOC 

11  226.000  108.300  86.700  71.100  125.000  374.000  362.000  274.000  179.000  139.000  154.000  180.000  133. OOC 

12  218.000  103.000  84.400  70.200  121.000  365.000  354.000  264.000  175.000  136.000  146.000  172.000  130.000 

13  210.000  101.000  82.700  69.100  116.000  360.000  345.000  253.000  171.000  134.000  142.000  164.000  127.000 

14  202.000  98.400  81.600  68.000  112.000  357.000  340.000  247.000  166.000  131.000  139.000  155.000  122.000 

15  196.000  96.000  80.700  68.000  108.000  351.000  337.000  240.000  163.000  126.000  136.000  151.000  120.000 

16  189.000  92.300  78.700  67.400  105.000  348.000  334.000  237.000  159.000  122.000  133.000  150.000  117.000 

17  182.000  89.500  78.400  66.300  102.000  343.000  328.000  234.000  156.000  119.000  129.000  145.000  115.000 

18  176.000  87.500  76.700  65.100  98.000  340.000  326.000  229.000  152.000  114.000  124.000  139.000  112. OOC 

19  170.000  86.700  76.700  63.700  95.100  334.000  323.000  226.000  150.000  111.000  120.000  134.000  108.000 

20  163.000  85.200  73.100  62.600  93.200  328.000  320.000  224.000  147.000  110.000  117.000  130.000  105.000 

21  158.000  84.700  71.600  61.200  90.900  326.000  314.000  221.000  145.000  107.000  116.000  127.000  104.000 

22  152.000  82.700  70.000  60.600  88.300  322.000  311.000  219.000  142.000  105.000  114.000  124.000  102.000 

23  148.000  81.800  69.900  60.600  86.700  314.000  306.000  217.000  140.000  104.000  114.000  112.000  99. TOO 

24  144.000  80.700  68.100  60.000  84.400  309.000  306.000  214.000  138.000  102.000  112.000  109.000  97.400 

25  139.000  80.700  68.000  58.900  82.700  306.000  303.000  211.000  135.000  101.000  111.000  107.000  95.100 

26  135.000  79.600  68.000  57.500  80.700  300.000  297.000  209.000  134.000  99.700  110.000  105.000  92.600 

27  131.000  78.400  66.300  57.200  79.600  295.000  292.000  206.000  132.000  98.300  109.000  103.000  86.400 

28  128.000  77.600  65.700  56.600  77.900  292.000  289.000  204.000  129.000  96.600  109.000  102.000  84. TO 

29  125.000  75.700  64.300  56.400  76.700  289.000  286.000  202.000  128.000  94.600  107.000  99.700  84. TO 

30  121.000  75.200  63.700  56.100  74.800  286.000  283.000  200.000  127.000  92.900  106.000  97.400  83.500 

31  118.000  73.600  62.600  55.500  73.600  283.000  280.000  198.000  126.000  91.700  104.000  95.100  83.000 

32  115.000  72.500  61.400  55.500  71.900  281.000  276.000  197.000  124.000  90.900  101.000  91.700  81.800 

33  112.000  71.600  59.700  54.900  71.100  276.000  274.000  196.000  122.000  89.500  98.800  90.300  81.800 

34  109.000  69.900  58.900  53.800  69.900  272.000  269.000  193.000  120.000  87.900  96.600  88.600  80. TO 

35  106.000  68.000  58.300  53.200  68.900  267.000  265.000  192.000  119.000  86.900  94.600  86.700  ^9  600 

36  104.000  66.300  58.300  52.100  68.000  261.000  261.000  189.000  118.000  85.800  92.900  84.  TO) 

37  101.000  64.300  57.200  51.500  66.900  255.000  257.000  187.000  117.000  84.800  90.000  83.500 

38  99.100  63.400  57.200  51.300  66.300  251.000  254.000  185.000  116.000  83.900  87.500  81.600  M  M 

39  96.600  62.600  56.400  51.000  65.400  247.000  252.000  182.000  114.000  83.000  85.800  79  000 

40  94.300  62.000  55.500  50.600  65.100  245.000  249.000  180.000  112.000  82  TO)  84.000  N    0 

41  91.700  60.600  55.200  50.300  64.300  243.000  247.000  178.000  111.000  81.700  82.700  74  800  69  100 

42  90.200  60.000  54.400  49.500  63.400  240.000  245.000  176.000  110.000  80.900  79.900  '     *» 

43  87.500  59.700  53.800  48.700  62.600  237.000  240.000  175.000  109.000  79.600  76  TO  68  JOO  ■ 

44  85.700  58.900  53.200  48.100  61.700  233.000  237.000  172.000  107.000  79.000  N.M  ' 

45  84.300  58.300  53.000  47.600  61.700  229.000  234.000  171.000  106.000  76.400  72  av 

46  82.700  57.800  52.100  47.000  61.200  224.000  231.000  170.000  104.000  77.000  71  100  6.'  XV 

47  81.000  57.000  51.500  45.900  60.000  220.000  227.000  167.000  103.000  75  700  69  4V 

48  79.600  56.600  51.500  45.300  59.500  216.000  225.000  165  000  101.000  74.800  66.000  61   *■» 

49  77.600  56.600  50.800  45.000  58.900  211.000  222.000  164  000  100.000  73  100  66. JOO  60.  JOO  S9  300 


SLM-WRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PAO06 

YEARS  OF  RECORD:         64  STATION  AREA:       13400 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      MARCH  APRIL 


NAMAKAN  RIVER  AT  OUTLET  OF  LAC  LA  CROIX 


MAY 


JUNE 


AUGUST      SEPTEMSER     OCTOBER     NOVEMBER    0EC9€P 


50 

75.900 

55.500 

50.400 

44.500 

57.800 

208.000 

221.000 

163.000 

99.500 

72.500 

63.700 

60.000 

58.600 

51 

74.200 

55.500 

49.600 

43.900 

57.000 

203.000 

219.000 

161.000 

97.400 

71.100 

61.700 

58.900 

57.600 

52 

72.500 

53.800 

48.400 

43.600 

56.100 

200.000 

215.000 

159.000 

96.600 

70.200 

60.600 

58.300 

56.600 

53 

71.100 

53.200 

47.900 

43.600 

55.500 

196.000 

214.000 

158.000 

95.200 

69.400 

60.000 

58.000 

55.600 

54 

69.100 

51.500 

46.300 

43.300 

55.200 

192.000 

212.000 

156.000 

94.600 

68.800 

58.900 

56.600 

54.500 

55 

68.000 

51.500 

45.300 

43.300 

54.700 

188.000 

209.000 

154.000 

92.900 

67.400 

58.300 

54.900 

53.800 

56 

66.300 

50.100 

44.700 

42.200 

53.800 

185.000 

207.000 

152.000 

92.700 

66.800 

56.900 

52.100 

53.200 

57 

65.100 

48.600 

43.900 

42.200 

53.200 

179.000 

203.000 

149.000 

91.700 

66.200 

56.100 

50.700 

52.300 

58 

63.400 

47.300 

43.600 

42.200 

52.700 

176.000 

199.000 

147.000 

90.900 

65.100 

54.400 

48.400 

51.800 

59 

62.000 

46.600 

43.300 

42.200 

52.100 

171.000 

196.000 

145.000 

90.600 

64.600 

53.200 

47.600 

51.300 

60 

61.000 

46.100 

43.300 

42.000 

51.500 

167.000 

193.000 

144.000 

89.500 

63.700 

52.100 

47.600 

50.700 

61 

60.000 

45.300 

42.500 

41.000 

50.700 

164.000 

189.000 

142.000 

88.300 

63.100 

51.300 

47.000 

49.800 

62 

58.900 

45.000 

42.200 

40.000 

49.300 

160.000 

187.000 

140.000 

87.500 

62.600 

50.700 

46.400 

48.400 

63 

58.300 

44.200 

42.200 

38.900 

49.000 

158.000 

185.000 

138.000 

85.800 

61.700 

50.100 

46.400 

47.600 

64 

57.000 

43.900 

41.800 

38.500 

48.400 

154.000 

183.000 

137.000 

84.700 

61.400 

49.300 

45.600 

47.600 

65 

56.100 

43.600 

41.100 

38.100 

47.900 

150.000 

180.000 

135.000 

83.300 

60.600 

49.000 

44.500 

46.400 

66 

55.200 

43.300 

39.600 

37.700 

47.200 

147.000 

176.000 

133.000 

82.400 

60.000 

48.400 

44.500 

46.400 

67 

53.800 

42.800 

39.600 

37.700 

47.000 

144.000 

173.000 

132.000 

81.000 

58.900 

47.900 

43.600 

45.000 

68 

53.000 

41.700 

38.700 

37.400 

45.900 

140.000 

170.000 

131.000 

79.600 

57.800 

47.000 

42.800 

44.500 

69 

51.800 

41.300 

38.500 

37.100 

45.300 

136.000 

168.000 

129.000 

78.700 

56.900 

46.200 

42.400 

43.700 

70 

51.000 

41.200 

38.200 

37.100 

45.300 

133.000 

165.000 

127.000 

77.600 

56.200 

45.300 

41.300 

43.600 

71 

50.100 

39.600 

37.900 

36.800 

44.700 

131.000 

163.000 

126.000 

76.500 

55.400 

44.500 

41.200 

43.300 

72 

49.000 

39.100 

37.700 

35.100 

44.200 

128.000 

160.000 

125.000 

75.600 

53.900 

44.200 

40.800 

42.800 

73 

47.600 

38.200 

37.100 

33.700 

43.600 

125.000 

158.000 

123.000 

74.800 

53.200 

43.500 

39.900 

41.300 

74 

46.800 

38.200 

36.500 

33.400 

42.800 

121.000 

154.000 

121.000 

73.600 

52.200 

42.800 

39.100 

41.300 

75 

45.900 

37.700 

35.700 

33.400 

42.500 

117.000 

151.000 

120.000 

72.800 

51.800 

42.200 

39.100 

39.900 

76 

45.000 

37.100 

35.400 

33.400 

42.500 

113.000 

150.000 

117.000 

71.600 

51.300 

41.600 

37.900 

38.800 

77 

44.100 

36.200 

34.500 

32.800 

42.200 

110.000 

148.000 

115.000 

70.700 

50.700 

41.300 

37.700 

38.200 

78 

43.600 

35.700 

33.400 

32.800 

41.300 

105.000 

146.000 

113.000 

69.100 

49.600 

41.200 

37.100 

37.400 

79 

42.800 

34.000 

33.400 

32.000 

40.900 

102.000 

144.000 

111.000 

68.000 

49.300 

40.500 

36.200 

36.500 

80 

42.200 

33.400 

32.300 

30.000 

39.900 

98.800 

140.000 

110.000 

66.500 

48.100 

39.700 

35.700 

36.200 

81 

41.300 

33.400 

30.600 

28.900 

39.100 

95.700 

137.000 

108.000 

65.100 

47.300 

39.400 

35.700 

35.700 

82 

40.500 

32.600 

30.000 

27.800 

38.700 

94.600 

135.000 

106.000 

64.000 

46.200 

39.100 

35.100 

34.900 

83 

39.400 

31.700 

29.400 

27.600 

37.700 

90.900 

133.000 

104.000 

62.600 

45.600 

38.500 

34.300 

34.300 

84 

38.500 

31.400 

28.900 

27.600 

37.100 

90.300 

130.000 

103.000 

60.600 

44.700 

38.200 

34.000 

33.400 

85 

37.700 

31.100 

28.600 

27.600 

36.800 

88.600 

127.000 

102.000 

60.000 

43.900 

37.700 

33.000 

32.800 

86 

37.100 

30.900 

28.600 

27.400 

35.100 

86.400 

123.000 

100.000 

58.900 

42.800 

37.300 

32.600 

32.600 

87 

36.200 

30.600 

28.300 

27.400 

34.300 

83.000 

119.000 

97.400 

57.800 

42.500 

37.100 

32.600 

32.300 

88 

35.400 

29.700 

27.800 

26.900 

33.400 

79.000 

115.000 

94.600 

56.400 

42.200 

36.200 

32.000 

31.400 

89 

34.000 

29.700 

27.600 

26.400 

32.600 

73.600 

110.000 

91.500 

54.700 

41.300 

36.100 

31.800 

31.100 

90 

33.400 

28.600 

27.600 

26.000 

31.400 

70.500 

99.400 

87.500 

52.700 

40.600 

34.800 

31.100 

29.400 

91 

32.600 

25.500 

27.100 

24.700 

30.000 

66.300 

91.200 

84.700 

51.500 

39.400 

34.000 

29.700 

28.600 

92 

31.400 

25.500 

24.900 

24.100 

28.900 

60.600 

85.000 

80.400 

49.300 

39.100 

33.100 

29.400 

28.000 

93 

29.700 

25.100 

24.900 

24.100 

27.600 

55.800 

72.500 

75.600 

47.900 

37.900 

31.700 

28.000 

25.100 

94 

28.600 

24.700 

23.600 

23.200 

26.900 

53.800 

66.400 

64.600 

45.900 

36.500 

30.000 

25.800 

25.100 

95 

27.600 

21.700 

21.700 

22.700 

26.000 

52.700 

60.600 

60.300 

44.500 

35.800 

29.400 

24.100 

22.700 

96 

25.800 

19.800 

18.100 

21.700 

25.300 

48.100 

57.200 

54.400 

41.300 

34.800 

28.600 

21.700 

19.500 

97 

24.100 

16.400 

15.400 

15.900 

19.300 

36.200 

52.700 

46.200 

35.700 

33.400 

27.600 

21.500 

19.000 

98 

21.400 

16.400 

15.300 

15.300 

19.200 

30.900 

47.000 

40.600 

33.400 

32.800 

24.700 

19.500 

17.800 

99 

16.400 

15.500 

15.100 

15.100 

16.200 

23.800 

42.500 

36.200 

32.400 

32.000 

21.700 

17.800 

16.200 

100 

15.100 

15.300 

15.100 

15.100 

15.100 

19.300 

36.200 

33.400 

29.300 

29.400 

19.900 

16.400 

15.700 

MEAN  109.063 

61.378 

52.958 

46.997 

72.656 

219.932 

232.186 

174.864 

110.651 

85.856 

88.732 

84.927 

73.918 

SUNfKRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  05PA012 

YEARS  OF  RECORD:         59  STATION  AREA:         4510 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


BASSWOOO  RIVER  NEAR  WINTON 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    XTCBER    NCVB€c«     ?E3«? 


0 

430.000 

46.400 

37.100 

70.500 

222.000 

430.000 

362.000 

202.000 

123.000 

146.000 

170.000 

131.000 

96.00C 

1 

190.000 

43.300 

34.500 

32.600 

166.000 

282.000 

245.000 

147.000 

106.000 

122.000 

155.000 

118.000 

n  ;:•: 

2 

170.000 

42.500 

32.800 

32.000 

153.000 

246.000 

200.000 

131.000 

96.600 

91.700 

148.000 

:::  :o: 

:;::■: 

3 

153.000 

41.100 

32.300 

29.200 

133.000 

218.000 

187.000 

120.000 

77.000 

79.900 

126.000 

97.100 

n  .:■: 

4 

139.000 

39.900 

31.100 

28.000 

118.000 

212.000 

174.000 

112.000 

68.500 

74.500 

108.000 

92.600 

57.30C 

5 

128.000 

39.100 

30.600 

27.000 

104.000 

204.000 

165.000 

104.000 

61.700 

69.900 

101.000 

88.100 

55.500 

6 

118.000 

38.200 

29.400 

26.200 

94.600 

200.000 

159.000 

99.700 

60.300 

62.600 

95.100 

83.000 

53.20C 

7 

110.000 

37.400 

28.600 

25.500 

85.500 

196.000 

157.000 

98.000 

56.600 

57.500 

85.500 

79.900 

5.   r>: 

8 

104.000 

36.500 

28.300 

24.900 

79.900 

191.000 

152.000 

95.100 

53.500 

55.200 

80.700 

75.600 

49.300 

9 

98.300 

35.700 

28.100 

24.400 

79.300 

189.000 

149.000 

92.000 

51.500 

51.500 

76.500 

70.500 

48.100 

10 

92.900 

34.800 

27.600 

24.100 

78.400 

186.000 

146.000 

90.600 

49.800 

49.300 

69.100 

64.600 

H  -> 

11 

88.100 

34.300 

27.100 

23.900 

72.800 

183.000 

142.000 

87.500 

49.300 

45.600 

64.300 

61.200 

45.60C 

12 

83.300 

33.700 

26.800 

23.400 

66.300 

181.000 

136.000 

85.200 

47.900 

44.500 

61.700 

56.600 

44.200 

13 

79.600 

33.100 

26.400 

22.900 

62.900 

178.000 

133.000 

83.300 

46.700 

42.800 

56.900 

55.500 

42.200 

14 

76.200 

32.600 

26.100 

22.800 

58.600 

175.000 

130.000 

82.100 

45.600 

40.800 

55.500 

53.300 

40.500 

15 

72.800 

32.000 

25.800 

22.400 

55.800 

172.000 

126.000 

79.900 

44.500 

40.200 

53.200 

51  SOI 

38  500 

16 

68.800 

31.700 

25.200 

22.100 

53.200 

170.000 

123.000 

77.900 

43.000 

39.600 

51.300 

48.700 

37.700 

17 

65.700 

30.900 

24.600 

21.900 

51.500 

170.000 

121.000 

76.500 

42.500 

38.800 

48.100 

47.300 

36  300 

ie 

62.300 

30.600 

24.100 

21.700 

49.300 

170.000 

119.000 

74.500 

41.900 

37.400 

46.400 

45.600 

m  n 

19 

59.500 

29.700 

23.600 

21.400 

47.600 
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4       M 

31 

44.700 

41.300 

41.600 

41.900 

45.600 

58.000 

94.000 

59.500 

43.300 

41.500 

47.300 

45  300 

32 

44.500 

41.300 

41.300 

41.900 

45.000 

56.100 

91.700 

58.800 

43.000 

41.300 

j-  n 

44  .X» 

4.     -U 

a 

43.900 

41.300 

41.300 

41.400 

45.000 

54.400 

87.900 

57.800 

42.500 

41.100 

46.200 

44  100 

41  600 

(4 

43.300 

41.300 

41.300 

41.300 

44.500 

52.100 

86.100 

56.900 

42.200 

41.100 

45  000 

4       -,. 

41  600 

s 

43.000 

41.100 

41.300 

41.300 

44.500 

50.400 

85.400 

56.400 

42.200 

40.800 

44  500 

43.000 

41  600 

H 

42.800 

41.100 

41.300 

41.300 

43.900 

49.100 

83.800 

55.500 

41.900 

40.800 

43.900 

4.     HI 

37 

42.500 

41.100 

41.300 

41.300 

43.900 

47.300 

82.700 

54.700 

41.600 

40.500 

43. 000 

■ 

42.200 

40.800 

41.300 

41.300 

43.300 

46.400 

81.300 

53.700 

41.600 

4.     .'» 

42.700 

|        l, 

39 

42.200 

40.800 

41.100 

41.100 

43.300 

45.900 

79.600 

53.100 

41.300 

39.900 

;       Q 

■ 

(0 

41.900 

40.800 

41.100 

41.100 

43.000 

45.200 

79.000 

52.400 

41.300 

.  •,. 

4          1. 

4         .« 

41 

41.900 

40.800 

41.100 

41.100 

42.800 

44.700 

77.600 

51.500 

41.100 

39.400 

4        IV 

4         1. 

4.  :.v 

42 

41.600 

40.800 

41.100 

41.100 

42.800 

44.500 

76.700 

50.900 

40.800 

39.200 

|         «. 

4:  MB 

4) 

41.600 

40.700 

40.800 

40.800 

42.600 

44.200 

76.200 

50.100 

4.     '.» 

39.100 

4        tl 

44 

41.300 

40.500 

40.800 

40.800 

42.500 

43.600 

74.500 

4.    -.1 

40.400 

v    •.■ 

4        U 

;       i. 

4.     AV 

45 

41.300 

40.500 

40.800 

40.800 

42.200 

43  300 

73.300 

v    .-. 

40.200 

V     •,« 

40  500 

1 

4.  n 

M 

41.300 

40.500 

40.800 

40.800 

42.200 

43.000 

72.200 

47.600 

4.  n 

" 

4.      .» 

47 

41.100 

40.500 

40.800 

40.800 

42.200 

42.500 

70.500 

«     i. 

ii 

D 

4         U 

4.     .IV 

u 

41.100 

40.200 

40.800 

40.700 

42.200 

42.500 

67.300 

46  300 

;      i. 

0 

4       ■> 

*.  n 

49 

40.800 

40.200 

40.800 

4>i  'en 

41.900 

42.200 

63  400 

*■    -.< 

i     ■.» 

*> 

" 

SIKfWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         23  STATION  AREA:         5880 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


SEINE  RIVER  AT  STURGEON  FALLS  GENERATING  STATION 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER    NOVB-CER    DECB-6EK 


50 

40.800 

40.200 

40.700 

40.500 

41.900 

42.200 

62.600 

44.700 

39.400 

37.100 

39.900 

40.800 

40.600 

51 

40.800 

40.200 

40.500 

40.400 

41.600 

41.900 

60.600 

44.500 

39.100 

36.800 

39.600 

40.800 

40.500 

52 

40.700 

39.900 

40.500 

40.300 

41.300 

41.800 

59.200 

44.200 

39.100 

36.600 

39.400 

40.700 

40.500 

53 

40.500 

39.900 

40.200 

40.200 

41.300 

41.600 

58.300 

43.600 

38.800 

36.500 

39.400 

40.500 

40.500 

54 

40.500 

39.800 

40.200 

40.200 

41.300 

41.300 

56.400 

43.300 

38.500 

36.000 

39.100 

40.500 

40.200 

55 

40.200 

39.600 

40.200 

39.900 

41.300 

41.100 

55.800 

42.500 

38.200 

35.900 

38.800 

40.200 

40.200 

56 

40.200 

39.600 

40.200 

39.900 

41.300 

40.800 

54.900 

42.200 

37.900 

35.300 

38.500 

40.200 

40.200 

57 

40.200 

39.400 

40.200 

39.800 

41.100 

40.800 

52.400 

41.900 

37.700 

34.300 

38.200 

39.900 

40.200 

58 

39.900 

39.400 

40.200 

39.700 

40.800 

40.800 

52.100 

41.600 

37.400 

33.700 

37.900 

39.800 

40.200 

59 

39.800 

39.400 

39.900 

39.600 

40.800 

40.800 

51.500 

41.300 

37.100 

33.400 

37.800 

39.600 

39.900 

60 

39.600 

39.200 

39.800 

39.600 

40.800 

40.500 

51.400 

41.100 

37.000 

32.300 

37.700 

39.400 

39.900 

61 

39.400 

39.100 

39.600 

39.400 

40.800 

40.200 

50.700 

40.800 

36.800 

30.300 

37.400 

39.200 

39.600 

62 

39.200 

39.100 

39.600 

39.200 

40.500 

40.200 

49.800 

40.500 

36.500 

29.400 

36.800 

39.100 

39.600 

63 

39.100 

38.800 

39.400 

39.200 

40.500 

40.200 

48.100 

40.500 

36.200 

29.200 

36.500 

38.800 

39.600 

64 

39.100 

38.800 

39.200 

39.100 

40.200 

39.900 

47.600 

40.200 

36.000 

28.300 

36.000 

38.400 

39.400 

65 

38.800 

38.500 

39.100 

39.100 

40.200 

39.600 

46.200 

40.200 

35.400 

27.700 

34.500 

38.000 

39.400 

66 

38.500 

38.200 

39.100 

38.800 

39.900 

39.400 

44.600 

39.900 

35.000 

26.900 

33.700 

37.700 

39.200 

67 

38.200 

38.200 

38.800 

38.800 

39.900 

39.100 

43.900 

39.800 

34.500 

26.100 

32.600 

37.100 

39.100 

68 

37.900 

37.900 

38.800 

38.500 

39.900 

39.100 

43.300 

39.600 

34.300 

25.000 

31.400 

36.800 

39.100 

69 

37.700 

37.900 

38.500 

38.200 

39.800 

38.500 

42.500 

39.600 

33.400 

23.800 

30.200 

36.500 

38.800 

70 

37.400 

37.700 

38.200 

37.900 

39.600 

37.900 

42.200 

39.400 

32.600 

23.500 

28.600 

36.000 

38.700 

71 

37.000 

37.400 

38.200 

37.900 

39.200 

37.400 

41.700 

39.100 

32.000 

22.700 

26.800 

35.400 

38.500 

72 

36.500 

37.100 

37.800 

37.500 

39.100 

35.700 

41.300 

38.800 

30.600 

22.100 

25.300 

34.800 

38.200 

73 

36.000 

36.800 

37.700 

37.400 

38.800 

34.300 

40.900 

38.500 

29.600 

22.000 

23.700 

34.500 

38.200 

74 

35.300 

36.500 

37.400 

37.200 

38.700 

32.300 

40.700 

38.200 

28.300 

21.200 

22.700 

33.700 

37.900 

75 

34.500 

36.100 

37.400 

36.500 

38.500 

30.000 

40.500 

37.900 

26.900 

21.200 

22.100 

33.100 

37.500 

76 

33.700 

35.400 

36.800 

36.200 

38.200 

25.500 

40.200 

37.900 

25.500 

20.700 

22.100 

32.800 

37.100 

77 

32.800 

34.800 

36.500 

35.400 

37.800 

23.100 

39.600 

37.400 

24.500 

20.700 

21.200 

31.400 

36.300 

78 

31.300 

34.100 

36.000 

34.500 

37.700 

22.700 

39.200 

36.800 

24.100 

20.400 

20.700 

28.900 

35.700 

79 

29.600 

33.400 

34.300 

33.700 

37.400 

22.100 

38.500 

36.000 

22.900 

20.100 

20.700 

26.000 

34.300 

80 

28.000 

31.700 

31.400 

32.800 

36.800 

21.200 

37.900 

35.400 

22.700 

20.100 

20.100 

24.000 

33.700 

81 

25.900 

30.600 

29.200 

32.000 

36.800 

:i.ooo 

37.100 

35.100 

22.700 

19.800 

19.800 

22.700 

33.400 

82 

24.300 

28.600 

27.200 

31.100 

36.500 

20.700 

36.500 

34.500 

22.100 

19.500 

19.500 

22.400 

32.300 

83 

22.700 

25.900 

25.600 

30.500 

36.000 

19.800 

35.100 

33.700 

21.200 

19.400 

19.100 

22.100 

28.600 

84 

22.100 

22.800 

24.400 

29.400 

35.100 

19.200 

34.300 

32.600 

20.800 

19.100 

18.700 

22.100 

25.800 

85 

21.700 

22.100 

21.200 

26.600 

34.000 

18.700 

32.300 

31.000 

20.700 

18.700 

18.200 

22.100 

22.900 

96 

21.200 

21.000 

20.700 

25.800 

33.700 

18.100 

29.700 

30.000 

20.100 

18.300 

17.400 

21.700 

22.500 

67 

20.700 

20.700 

20.100 

25.300 

32.300 

17.600 

22.100 

29.400 

19.500 

17.800 

16.700 

21.200 

22.100 

88 

20.100 

20.100 

19.700 

23.500 

29.400 

17.000 

19.500 

28.300 

19.300 

17.300 

13.700 

21.200 

21.500 

89 

19.500 

19.000 

19.300 

22.700 

27.200 

15.300 

18.100 

26.900 

19.100 

16.300 

11.400 

20.700 

21.200 

90 

19.000 

18.600 

19.100 

22.100 

25.600 

13.300 

15.600 

25.200 

18.700 

15.000 

9.630 

20.100 

21.000 

91 

18.400 

17.700 

18.700 

21.400 

23.500 

11.000 

13.200 

24.000 

18.300 

13.100 

7.080 

19.400 

20.100 

92 

17.800 

17.400 

18.300 

20.700 

22.700 

8.500 

12.100 

21.500 

17.700 

11.600 

5.950 

18.500 

19.100 

93 

17.300 

17.400 

18.100 

19.900 

22.100 

5.300 

9.910 

19.500 

17.100 

9.490 

4.960 

17.900 

18.700 

94 

16.600 

17.300 

17.700 

19.500 

21.200 

0.000 

8.500 

18.400 

16.800 

5.660 

3.600 

17.400 

18.700 

95 

15.000 

16.800 

17.400 

19.300 

20.700 

0.000 

5.660 

17.400 

16.100 

3.200 

2.010 

17.200 

18.100 

96 

11.900 

15.700 

17.100 

18.400 

19.700 

0.000 

2.970 

17.100 

15.900 

0.000 

1.420 

16.100 

17.700 

97 

7.790 

15.400 

16.100 

17.400 

18.700 

0.000 

0.000 

16.100 

13.500 

0.000 

0.000 

11.900 

17.400 

98 

2.550 

12.700 

14.900 

15.100 

17.000 

0.000 

0.000 

11.500 

10.300 

0.000 

0.000 

0.000 

16.800 

99 

0.000 

9.120 

12.700 

12.500 

15.300 

0.000 

0.000 

7.100 

2.970 

0.000 

0.000 

0.000 

12.700 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

3.960 

3.680 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

►CAN 

46.543 

36.950 

38.019 

40.135 

47.180 

53.636 

73.320 

56.435 

39.478 

38.244 

46.985 

46.309 

41.680 

SIM-WRY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05P9014          TURTLE  RIVER  f€AR  MINE  CEKTRE 

YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:         4870 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECS€E7 

0  303.000  61.700  43.300  38.800  234.000  257.000  229.000  245.000  124.000  294.000  3C3.000  157.000 

1  168.000  48.400  36.200  32.800  149.000  220.000  178.000  168.000  101.000  121.000  212.000  142.000  BS  3X 

2  146.000  41.900  36.200  32.800  131.000  207.000  160.000  142.000  93.200  95.700  129.000  108.000  57.900 

3  130.000  41.300  35.400  31.700  121.000  194.000  153.000  128.000  89.800  86.700  117.000  85.200  ::::■: 

4  118.000  41.100  34.300  30.600  114.000  188.000  148.000  121.000  85.200  74.800  102.000  79.300  48.400 

5  108.000  37.900  31.700  28.300  107.000  182.000  142.000  115.000  83.800  71.600  92.300  72.300  «G  CX 

6  99.700  34.800  30.600  27.800  101.000  176.000  138.000  107.000  81.300  68.200  86.100  66.300  i-  TO 

7  93.400  33.700  28.600  27.300  97.700  171.000  134.000  101.000  77.600  64.000  81.600  62.600  43.S0C 

8  88.300  32.800  26.800  24.900  94.300  164.000  132.000  98.300  73.100  62.900  76.500  58.900  42.500 

9  84.100  31.400  25.400  23.300  90.700  162.000  129.000  95.100  69.900  60.400  74.5u0  57.200  i'.  UK 

10  79.900  29.700  24.400  23.100  88.600  158.000  125.000  91.700  66.800  59.200  72.200  55.500  39.600 

11  75.900  28.500  23.800  22.400  86.800  156.000  122.000  89.800  64.300  58.300  68.200  53.400  38.200 

12  72.800  28.000  23.400  21.900  84.400  152.000  118.000  87.500  62.900  57.200  64.800  4S.90O  37.100 

13  69.700  27.400  23.200  21.600  81.600  150.000  115.000  85.200  61.200  56.100  59.200  47.900  35. TOO 

14  66.800  26.800  22.900  21.200  78.700  145.000  112.000  82.100  58.600  55.000  56.900  45.900  34.500 

15  64.300  26.000  22.500  20.700  75.900  142.000  108.000  80.400  57.500  53.000  54.100  44.700  33.100 

16  62.300  25.000  21.700  20.100  74.200  138.000  106.000  78.700  56.400  52.100  52.100  41.100  31.700 

17  60.000  24.400  21.700  19.500  71.600  134.000  103.000  76.700  54.900  50.100  50.100  39.600  29.400 

18  58.300  24.000  20.600  19.300  68.800  131.000  101.000  74.500  53.900  49.300  47.900  36.500  2S.200 

19  56.500  23.700  20.100  19.000  67.400  127.000  100.000  73.100  52.400  47.900  46.200  34.500  28.200 

20  54.900  23.100  20.000  18.800  66.000  124.000  98.100  70.500  51.300  46.700  45.600  33.400  27.000 

21  53.200  23.100  19.600  18.700  63.700  120.000  96.000  68.800  49.600  45.000  43.600  32.800  25.300 

22  51.300  22.100  19.500  18.500  61.400  117.000  94.300  67.400  48.100  44.500  42.500  31.700  25.700 

23  49.600  21.800  19.500  18.500  59.500  113.000  91.700  66.000  46.400  43.600  41.300  31.100  25.400 

24  47.900  21.800  19.300  18.400  57.500  110.000  88.600  64.800  45.900  42.500  39.900  30.000  25.200 

25  46.200  21.300  19.000  18.300  55.900  108.000  87.200  63.200  45.000  41.600  38.300  28.900 

26  45.000  21.100  19.000  18.000  55.800  106.000  84.600  62.600  44.200  40.500  37.400  28.300  24.300 

27  43.600  21.100  18.700  17.900  55.500  103.000  82.100  61.700  43.600  39.400  36.200  28.000  24.500 

28  42.500  20.800  18.700  17.800  53.500  99.700  80.100  60.600  42.300  37.900  35.400  27.700  24.100 

29  41.300  20.800  18.500  17.700  51.500  96.300  78.400  59.700  41.600  36.500  34.500  27.400  .     D 

30  40.500  20.100  18.400  17.400  51.000  96.000  77.600  58.900  40.500  35.400  33.700  27.300  23.600 

31  39.100  19.800  18.400  17.200  49.300  94.600  75.600  58.600  39.400  34.800  32.300  27.200 

32  37.900  19.600  18.300  17.200  46.700  92.600  74.500  57.500  38.500  34.500  32.300  26.800 

33  37.100  19.600  17.300  16.800  45.600  90.900  73.100  56.600  37.900  34.000  31.700  26.400  .      " 

34  36.200  19.400  17.000  16.800  43.900  89.500  71.600  55.800  37.400  33.400  31.100  26.200 

35  35.100  19.100  16.900  16.400  43.000  88.100  70.500  55.200  36.500  32.600  30.300  26.000  .      «' 

36  34.300  18.800  16.500  16.300  42.200  86.900  69.700  54.700  36.000  31.400  29  TOO  R    '<  D 

37  33.400  18.600  16.300  16.300  41.300  85.200  68.200  54.100  35.100  30.900  29.400  25  300 

38  32.800  18.300  16.300  16.000  41.300  83.800  67.100  53.200  34.800  30.000  28  600 

39  32.000  18.100  16.200  15.800  40.000  81.900  65.700  52.300  34.300  29.400  28.200  25  000 

40  31.400  17.700  15.900  15.600  39.100  80.100  64.300  51.300  34.000  29.200  P.BB  N    V  0 

41  30.600  17.500  15.700  15.400  39.100  78.200  64.300  50.700  33.700  28.600  V  **  H  Bl 

42  29.700  17.200  15.500  15.400  37.900  76.700  63.700  50.100  33  400  28.300  B  BOB  H  Ml  0 

43  29.200  17.100  15.400  15.300  37.100  75.900  62.300  49  000  33.100  28.100  26  800  B  BO 

44  28.300  16.800  15.300  15.300  36.500  75.000  61.200  48.600  32 .800  27  600  26  500  O  400 

45  27.900  16.800  15.200  15.100  35.400  73.900  60.300  47.900  32  600  27COO  >  > 

46  27.400  16.700  15.200  15.100  34.300  72.500  59.500  46.700  32.300  26.700  •  D  0 

47  26.900  16.600  15.100  15.000  33.100  71.100  58  600  45.900  32.JOO  26.200  .      <« 

48  26.300  16.500  15.100  14.900  31.700        70.200  57.800  45.300  32  000  25  900  '     " 

49  25.700  16.300  15.100  14.800  30.900  69.400  56.900  44.700  31   700  25  300  K  B 


SLM4ARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PB014  TURTLE  RIVER  NEAR  MIh£  CENTRE 

YEARS  OF  RECORD:         63  STATION  AREA:         4870 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEMBER 


50 

25.200 

16.100 

15.000 

14.600 

30.300 

68.800 

55.800 

43.900 

31.400 

25.000 

24.100 

21.400 

18.000 

51 

24.800 

16.100 

14.900 

14.400 

29.700 

68.200 

54.700 

43.300 

31.100 

24.600 

23.500 

20.700 

17.700 

52 

24.200 

15.900 

14.800 

14.400 

29.200 

67.400 

54.400 

42.800 

30.600 

24.200 

22.800 

20.200 

17.700 

53 

23.800 

15.600 

14.800 

14.300 

28.300 

66.500 

53.000 

42.200 

30.300 

23.800 

22.300 

19.900 

17.700 

54 

23.300 

15.500 

14.700 

14.200 

27.800 

66.000 

52.100 

41.900 

30.000 

23.200 

21.900 

19.600 

17.400 

55 

22.900 

15.300 

14.600 

14.100 

27.200 

65.400 

51.000 

41.300 

29.700 

22.700 

21.100 

19.100 

17.200 

56 

22.400 

15.300 

14.500 

14.100 

26.900 

64.300 

49.800 

41.100 

29.200 

22.500 

20.500 

18.700 

17.200 

57 

22.000 

15.200 

14.400 

13.900 

26.200 

63.700 

49.100 

40.200 

28.600 

22.200 

20.100 

18.500 

17.200 

58 

21.600 

15.100 

14.400 

13.800 

25.600 

62.600 

48.100 

39.600 

28.200 

22.000 

19.700 

18.300 

17.100 

59 

21.100 

14.900 

14.200 

13.600 

25.200 

61.700 

47.300 

39.100 

27.800 

21.700 

19.400 

18.300 

16.900 

60 

20.800 

14.600 

14.000 

13.400 

25.200 

60.900 

46.700 

38.500 

27.500 

21.500 

18.900 

18.100 

16.800 

61 

20.200 

14.500 

13.800 

13.300 

24.300 

59.700 

45.900 

37.900 

27.200 

21.400 

18.700 

18.000 

16.700 

62 

19.800 

14.500 

13.600 

13.100 

23.700 

58.900 

45.300 

37.400 

26.900 

21.100 

18.200 

17.900 

16.500 

63 

19.500 

14.400 

13.200 

13.000 

23.300 

57.800 

44.500 

36.800 

26.500 

20.900 

17.900 

17.700 

16.400 

64 

19.000 

14.200 

12.900 

12.700 

22.900 

57.200 

43.700 

36.200 

26.100 

20.500 

17.600 

17.600 

16.100 

65 

18.700 

14.200 

12.600 

12.400 

22.500 

56.100 

43.000 

36.000 

25.800 

20.100 

17.400 

17.100 

15.900 

66 

18.400 

14.000 

12.300 

12.100 

22.000 

55.500 

42.200 

35.400 

25.500 

19.700 

17.200 

16.400 

15.700 

67 

18.100 

14.000 

12.300 

12.000 

21.700 

54.900 

41.600 

34.800 

25.200 

19.500 

17.000 

16.100 

15.700 

68 

17.800 

13.900 

12.000 

11.700 

21.400 

53.800 

41.100 

34.000 

24.800 

19.100 

16.700 

15.700 

15.600 

69 

17.400 

13.700 

11.900 

11.700 

21.200 

52.700 

40.200 

33.400 

24.500 

18.800 

16.500 

15.500 

15.400 

70 

17.100 

13.300 

11.600 

11.700 

21.000 

51.500 

39.600 

32.800 

24.200 

18.600 

16.100 

15.300 

14.100 

71 

16.800 

12.000 

11.500 

11.300 

20.800 

50.700 

38.800 

32.300 

23.900 

18.300 

15.700 

15.000 

13.600 

72 

16.500 

11.400 

11.500 

11.200 

20.400 

49.800 

38.200 

31.700 

23.400 

18.000 

15.500 

14.700 

13.500 

73 

16.300 

11.300 

11.400 

11.100 

20.100 

48.700 

37.900 

31.400 

23.200 

17.700 

15.300 

14.400 

12.800 

74 

15.900 

11.300 

11.300 

10.700 

19.600 

47.300 

37.700 

31.100 

22.900 

17.300 

15.100 

14.000 

12.100 

75 

15.600 

11.200 

11.200 

10.300 

19.100 

46.400 

37.100 

30.300 

22.600 

17.000 

14.900 

13.900 

11.900 

76 

15.300 

11.100 

11.100 

10.200 

18.500 

45.900 

36.800 

29.700 

22.200 

16.700 

14.700 

13.700 

11.700 

77 

15.100 

10.900 

10.500 

10.100 

18.100 

45.000 

36.200 

29.200 

21.900 

16.400 

14.400 

13.500 

11.400 

78 

14.900 

10.700 

10.300 

10.100 

17.700 

43.900 

35.700 

28.900 

21.700 

16.300 

14.000 

13.200 

11.300 

79 

14.600 

10.600 

10.200 

9.970 

17.200 

43.000 

35.100 

28.300 

21.400 

16.000 

13.600 

12.900 

11.200 

80 

14.300 

10.500 

9.830 

9.770 

16.800 

42.200 

34.800 

27.800 

21.000 

15.700 

13.300 

12.600 

11.100 

81 

14.000 

10.100 

9.830 

9.600 

16.300 

41.600 

34.500 

27.500 

20.700 

15.500 

13.000 

12.400 

11.000 

82 

13.800 

9.970 

9.490 

9.510 

15.700 

40.800 

34.000 

26.900 

20.200 

15.100 

12.900 

12.000 

10.800 

83 

13.400 

9.830 

9.400 

9.510 

15.300 

40.100 

33.700 

26.300 

19.900 

14.700 

12.600 

11.800 

10.600 

84 

12.900 

9.630 

9.260 

9.460 

14.600 

39.400 

33.100 

25.800 

19.500 

14.300 

12.500 

11.600 

10.500 

85 

12.400 

9.460 

9.120 

9.000 

14.500 

38.800 

32.600 

25.200 

19.100 

14.000 

12.300 

11.500 

10.300 

86 

12.000 

9.290 

9.060 

8.830 

14.200 

37.900 

32.000 

24.800 

18.500 

13.700 

12.200 

11.400 

10.200 

87 

11.700 

9.290 

9.000 

8.610 

14.200 

37.100 

31.400 

24.500 

18.000 

13.300 

12.000 

11.100 

9.850 

88 

11.300 

9.200 

8.950 

8.500 

14.100 

36.800 

31.000 

24.200 

17.500 

13.100 

11.900 

10.800 

9.630 

89 

11.100 

9.170 

8.830 

8.330 

13.900 

35.700 

30.300 

23.700 

17.100 

12.700 

11.600 

10.600 

9.400 

90 

10.700 

9.150 

8.610 

8.270 

13.300 

34.500 

30.000 

23.400 

16.800 

12.500 

11.300 

10.400 

9.400 

91 

10.300 

9.120 

8.210 

7.870 

11.900 

33.000 

29.400 

22.800 

16.500 

12.100 

10.900 

10.000 

9.290 

92 

9.850 

8.890 

7.480 

7.670 

10.800 

31.700 

28.900 

22.200 

15.900 

12.000 

10.300 

9.340 

9.060 

93 

9.510 

7.900 

7.480 

7.480 

10.400 

30.300 

28.600 

21.500 

15.100 

11.700 

9.800 

9.000 

8.780 

94 

9.290 

7.730 

6.030 

7.330 

9.600 

29.200 

28.200 

21.000 

14.600 

11.300 

9.680 

8.890 

8.210 

95 

9.000 

6.710 

6.030 

7.310 

9.510 

27.600 

27.600 

20.300 

14. OX 

11.000 

9.510 

8.780 

7.250 

96 

8.550 

6.710 

6.000 

7.140 

9.490 

26.600 

27.000 

19.500 

13.700 

10.800 

9.120 

8.670 

7.250 
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MEAN    37.354        17.987        15.968        15.263        42.179       83.414        66.840        52.597       36.884        32.414        34.248       27.681        21.499 


SUMMARY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  0SPC018          RAINY  RIVER  AT  MANITOU  RAPIDS 

YEARS  OF  RECORD:        58  STATION  AREA:       50200 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  N0VEM3ER  0E3GK 

0  2020.000  782.000  532.000  1050.000  1720.000  2020.000  1730.000  1600.000  1280.000  1270.000  1380.000  1340.000  SA4  OOC 

1  1280.000  532.000  504.000  476.000  1410.000  1610.000  1490.000  1350.000  1100.000  1020.000  1180.000  1030.000  79C.00C 

2  1140.000  467.000  413.000  450.000  1260.000  1460.000  1350.000  1240.000  977.000  926.000  1080.000  934.000  765. OOC 

3  1060.000  445.000  379.000  396.000  1150.000  1340.000  1330.000  1180.000  872.000  784.000  1020.000  881.000  699  3CC 

4  997.000  433.000  374.000  371.000  1090.000  1280.000  1260.000  1090.000  762.000  719.000  963.000  850.000  623.000 

5  937.000  425.000  368.000  368.000  1010.000  1220.000  1210.000  1030.000  705.000  665.000  906.000  827.000  572.000 

6  886.000  419.000  357.000  365.000  960.000  1160.000  1160.000  985.000  671.000  597.000  872.000  799.000  566. OOC 

7  838.000  411.000  354.000  357.000  937.000  1120.000  1150.000  951.000  631.000  572.000  810.000  759.000  541.000 

8  799.000  399.000  345.000  351.000  867.000  1080.000  1130.000  929.000  606.000  541.000  719.000  682.000  53C.0OC 

9  765.000  396.000  345.000  348.000  827.000  1060.000  1110.000  903.000  575.000  498.000  691.000  643.000  49C.0O0 

10  725.000  382.000  340.000  343.000  801.000  1020.000  1090.000  892.000  547.000  487.000  643.000  623.000  481. OOC 

11  694.000  371.000  340.000  340.000  770.000  1010.000  1080.000  864.000  530.000  470.000  606.000  595.000  467.000 

12  660.000  362.000  340.000  340.000  756.000      988.000  1070.000  850.000  504.000  462.000  572.000  572.000  453.000 

13  631.000  357.000  340.000  334.000  733.000      957.000  1050.000  827.000  487.000  439.000  547.000  552.000  453.000 

14  606.000  351.000  334.000  331.000  716.000      932.000  1050.000  810.000  479.000  428.000  538.000  504.000  439.000 

15  580.000  348.000  331.000  323.000  699.000      915.000  1030.000  790.000  470.000  416.000  510.000  479.000  428.000 

16  564.000  345.000  328.000  320.000  682.000      889.000  1020.000  765.000  459.000  408.000  487.000  462.000  425.000 

17  541.000  340.000  323.000  320.000  665.000      869.000  1010.000  742.000  447.000  402.000  464.000  453.000  425.000 

18  524.000  340.000  320.000  317.000  648.000      844.000  994.000  731.000  428.000  396.000  456.000  442.000  419.000 

19  504.000  340.000  317.000  314.000  626.000      824.000  980.000  714.000  416.000  391.000  447.000  428.000  408.000 

20  484.000  340.000  311.000  311.000  614.000      810.000  960.000  691.000  408.000  382.000  439.000  419.000  399. OOC 

21  470.000  340.000  311.000  311.000  606.000      801.000  934.000  685.000  396.000  377.000  428.000  405.000  396.000 

22  456.000  334.000  311.000  311.000  592.000      784.000  915.000  671.000  388.000  371.000  419.000  394.000  382.000 

23  442.000  326.000  311.000  311.000  583.000      779.000  898.000  657.000  382.000  365.000  396.000  382.000  371.000 

24  430.000  317.000  311.000  311.000  572.000      759.000  878.000  640.000  374.000  362.000  385.000  377.000  365.000 

25  422.000  311.000  309.000  311.000  564.000      745.000  852.000  623.000  365.000  360.000  377.000  371.000  362. OOC 

26  411.000  311.000  306.000  309.000  544.000      733.000  841.000  603.000  357.000  354.000  368.000  357.000  360.000 

27  399.000  311.000  306.000  306.000  538.000      725.000  830.000  586.000  354.000  351.000  362.000  345.000  34S.0O0 

28  391.000  311.000  303.000  303.000  524.000      716.000  818.000  578.000  348.000  348.000  354.000  340.000  331.000 

29  382.000  311.000  297.000  303.000  513.000      694.000  807.000  566.000  345.000  343.000  348.000  334.000  317.000 

30  374.000  309.000  294.000  300.000  504.000      682.000  793.000  555.000  340.000  340.000  343.000  328.000  314.000 

31  368.000  306.000  292.000  297.000  496.000      665.000  776.000  547.000  334.000  334.000  337.000  320.000  311.000 

32  362.000  303.000  289.000  297.000  484.000      654.000  759.000  538.000  334.000  328.000  334.000  311.000  311.000 

33  354.000  297.000  289.000  297.000  473.000      646.000  745.000  530.000  331.000  326.000  331.000  311.000  311.000 

34  348.000  292.000  286.000  294.000  464.000      637.000  725.000  521.000  328.000  323.000  326.000  309.000  306.000 

35  345.000  289.000  283.000  292.000  456.000      631.000  702.000  510.000  326.000  320.000  320.000  306.000  300.000 

36  340.000  283.000  283.000  289.000  447.000      617.000  691.000  498.000  323.000  317.000  320.000  300.000 

37  340.000  283.000  283.000  286.000  439.000      606.000  677.000  487.000  320.000  311.000  311.000  297.000 

38  334.000  283.000  283.000  283.000  428.000      600.000  665.000  476.000  320.000  311.000  309.000  294.000  289000 

39  328.000  280.000  283.000  283.000  425.000      595.000  648.000  464.000  317.000  306.000  306.000  292.000 

40  326.000  275.000  280.000  283.000  419.000      589.000  631.000  456.000  311.000  303.000  303.000  292.000  283.000 

41  320.000  269.000  272.000  280.000  411.000      572.000  614.000  445.000  311.000  300.000  297.000  286.000  283  000 

42  317.000  269.000  269.000  278.000  405.000      564.000  600.000  430.000  306.000  297.000  294.000  283.000 

43  311.000  269.000  269.000  275.000  394.000      552.000  589.000  422.000  306.000  .~-t    u  .v;  CIV  171.000 

44  311.000  264.000  269.000  272.000  391.000      541.000  578.000  413.000  303.000              0  <    901  171.001 

45  311.000  259.000  266.000  271.000  385.000      535.000  566.000  402.000  297.000  286  000  283  000  21  000  0 

46  306.000  258.000  260.000  269.000  379.000      524.000  555.000  394.000  297.000  280.000  279  OOC  I       '« 

47  303.000  255.000  256.000  269.000  377.000      521.000  544.000  382.000  282.000  278  lU  .  \     >»  M     " 

48  300.000  255.000  255.000  269.000  371.000      513.000  532.000  377.000  292.000  .   4    t\  M.001  v      " 

49  297.000  255.000  255.000  266.000  365.000      507.000  513  000  368  000  299.000  .  \     >>  H      >>  0 


SU+WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PC018 

YEARS  OF  RECORD:        58  STATION  AREA:       50200 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


RAINY  RIVER  AT  MANITOU  RAPIDS 
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258.000 
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496.000 

481.000 

360.000 

283.000 

264.000 

257.000 

254.000 

258.000 

52 

286.000 

252.000 

249.000 

255.000 

351.000 

479.000 

470.000 

354.000 

279.000 

263.000 

254.000 

250.000 

255.000 

53 

283.000 

249.000 

244.000 

255.000 

348.000 

470.000 

456.000 

348.000 

278.000 

259.000 

251.000 

248.000 

255.000 

54 

280.000 

246.000 

244.000 

255.000 

345.000 

459.000 

442.000 

348.000 

274.000 

255.000 

248.000 

244.000 

252.000 

55 

277.000 

244.000 

241.000 

251.000 

343.000 

450.000 

430.000 

345.000 

272.000 

252.000 

242.000 

241.000 

249.000 

56 

272.000 

241.000 

241.000 

249.000 

340.000 

442.000 

422.000 

340.000 

267.000 

249.000 

240.000 

240.000 

245.000 

57 

269.000 

241.000 

241.000 

244.000 

334.000 

433.000 

416.000 

340.000 

264.000 

246.000 

237.000 

236.000 

241.000 

58 

266.000 

241.000 

235.000 

241.000 

331.000 

422.000 

405.000 

334.000 

260.000 

242.000 

235.000 

233.000 

241.000 

59 

263.000 

238.000 

232.000 

241.000 

328.000 

413.000 

396.000 

334.000 

258.000 

241.000 

232.000 

232.000 

238. OC 

60 

259.000 

234.000 

228.000 

241.000 

323.000 

408.000 

385.000 

328.000 

254.000 

238.000 

229.000 

229.000 

233.  a 

61 

255.000 

232.000 

227.000 

238.000 

320.000 

399.000 

377.000 

326.000 

251.000 

234.000 

227.000 

227.000 

229.000 

62 

254.000 

229.000 

227.000 

236.000 

314.000 

396.000 

368.000 

320.000 

248.000 

230.000 

225.000 

222.000 

227.000 

63 

251.000 

227.000 

224.000 

235.000 

311.000 

391.000 

362.000 

317.000 

245.000 

227.000 

221.000 

219.000 

227.000 

64 

248.000 

227.000 

221.000 

232.000 

309.000 

382.000 

354.000 

311.000 

242.000 

223.000 

218.000 

215.000 

221.000 

65 

244.000 

224.000 

219.000 

229.000 

306.000 

374.000 

348.000 

309.000 

240.000 

218.000 

216.000 

212.000 

218.000 

66 

241.000 

219.000 

217.000 

227.000 

306.000 

368.000 

343.000 

306.000 

236.000 

214.000 

212.000 

210.000 

212.000 

67 

239.000 

215.000 

215.000 

227.000 

303.000 

362.000 

337.000 

306.000 

233.000 

211.000 

208.000 

206.000 

210.000 

68 

235.000 

212.000 

212.000 

227.000 

297.000 

357.000 

328.000 

297.000 

230.000 

206.000 

205.000 

201.000 

207.000 

69 

232.000 

212.000 

212.000 

224.000 

294.000 

348.000 

320.000 

294.000 

227.000 

203.000 

200.000 

196.000 

201.000 

70 

227.000 

210.000 

212.000 

221.000 

292.000 

345.000 

320.000 

289.000 

223.000 

200.000 

197.000 

198.000 

198.000 

71 

227.000 

206.000 

210.000 

219.000 

286.000 

340.000 

311.000 

286.000 

218.000 

196.000 

195.000 

193.000 

192.000 

72 

221.000 

201.000 

207.000 

216.000 

283.000 

334.000 

306.000 

279.000 

215.000 

192.000 

191.000 

190.000 

186.000 

73 

218.000 

198.000 

204.000 

214.000 

279.000 

326.000 

297.000 

272.000 

211.000 

186.000 

187.000 

185.000 

184.000 

74 

214.000 

197.000 

203.000 

212.000 

278.000 

320.000 

292.000 

268.000 

206.000 

183.000 

185.000 

181.000 

182.000 

75 

212.000 

190.000 

201.000 

210.000 

274.000 

311.000 

283.000 

262.000 

202.000 

180.000 

180.000 

176.000 

176.000 

76 

207.000 

186.000 

196.000 

206.000 

269.000 

306.000 

272.000 

258.000 

198.000 

177.000 

175.000 

172.000 

171.000 

77 

203.000 

184.000 

195.000 

205.000 

266.000 

297.000 

266.000 

254.000 

195.000 

173.000 

171.000 

170.000 

170.000 

78 

199.000 

178.000 

191.000 

203.000 

262.000 

292.000 

258.000 

249.000 

190.000 

168.000 

167.000 

166.000 

164.000 

79 

196.000 

176.000 

184.000 

198.000 

257.000 

286.000 

254.000 

242.000 

185.000 

166.000 

165.000 

162.000 

156.000 

80 

191.000 

172.000 

184.000 

196.000 

253.000 

276.000 

248.000 

236.000 

182.000 

162.000 

162.000 

159.000 

153.000 

81 

186.000 

170.000 

182.000 

195.000 

247.000 

266.000 

243.000 

228.000 

178.000 

159.000 

161.000 

156.000 

144.000 

82 

182.000 

164.000 

179.000 

189.000 

241.000 

260.000 

239.000 

224.000 

175.000 

157.000 

156.000 

153.000 

142.000 

83 

177.000 

156.000 

176.000 

184.000 

238.000 

256.000 

230.000 

218.000 

170.000 

153.000 

153.000 

148.000 

142.000 

84 

172.000 

156.000 

171.000 

181.000 

233.000 

251.000 

223.000 

212.000 

165.000 

151.000 

149.000 

145.000 

139.000 

85 

168.000 

150.000 

170.000 

176.000 

227.000 

246.000 

218.000 

208.000 

160.000 

148.000 

147.000 

142.000 

136.000 

86 

162.000 

145.000 

166.000 

170.000 

218.000 

239.000 

209.000 

203.000 

153.000 

146.000 

145.000 

140.000 

133.000 

87 

157.000 

142.000 

161.000 

167.000 

212.000 

232.000 

206.000 

195.000 

149.000 

144.000 

142.000 

140.000 

130.000 

88 

153.000 

140.000 

156.000 

160.000 

207.000 

220.000 

199.000 

189.000 

143.000 

142.000 

140.000 

137.000 

129.000 

89 

147.000 

136.000 

150.000 

156.000 

202.000 

213.000 

193.000 

185.000 

140.000 

140.000 

138.000 

135.000 

125.000 

90 

142.000 

130.000 

142.000 

147.000 

196.000 

206.000 

183.000 

180.000 

137.000 

137.000 

137.000 

133.000 

123.000 

91 

140.000 

125.000 

140.000 

142.000 

193.000 

199.000 

173.000 

171.000 

133.000 

134.000 

135.000 

131.000 

119.000 

92 

135.000 

119.000 

136.000 

127.000 

187.000 

190.000 

167.000 

162.000 

129.000 

132.000 

132.000 

127.000 

116.000 

93 

130.000 

113.000 

127.000 

119.000 

180.000 

174.000 

161.000 

156.000 

125.000 

130.000 

129.000 

123.000 

113.000 

94 

126.000 

106.000 

109.000 

113.000 

171.000 

156.000 

153.000 

147.000 

120.000 

129  nrvi 

126.000 

121.000 

108.000 

95 

121.000 

103.000 

105.000 

109.000 

162.000 

145.000 

145.000 

140.000 

116.000 

127.uuO 

124.000 

119.000 

102.000 

96 

115.000 

102.000 

102.000 

105.000 

146.000 

132.000 

137.000 

127.000 

108.000 

125.000 

122.000 

115.000 

99.100 

97 

106.000 

93.400 

99.100 

102.000 

133.000 

122.000 

123.000 

117.000 

103.000 

121.000 

118.000 

111.000 

97.700 

98 

102.000 

85.000 

95.100 

89.500 

124.000 

116.000 

107.000 

104.000 

99.700 

117.000 

115.000 

105.000 

85.000 

99 

95.100 

68.000 

79.300 

76.500 

117.000 

103.000 

104.000 

96.500 

95.100 

108.000 

108.000 

99.100 

76.500 

100 

26.300 

56.600 

45.600 

48.100 

101.000 

88.300 

92.000 

95.100 

88.900 

84.400 

88.900 

67.100 

26.300 

MEAN  367.184 

258.645 

251.271 

258.756 

448.594 

565.151 

586.075 

467.811 

323.378 

304.222 

333.716 

317.832 

286.508 

SIM-WRY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS  05PC019  RAINY  RIVER  AT  FORT  FRANCES 

YEARS  OF  RECORD:         81  STATION  AREA:       38600 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVBflER  ^3€P 

0  1360.000  680.000  473.000  467.000  793.000  1290.000  1350.000  1360.000  1290.000  1040.000  1160.000  1090.000  754. OOC 

1  1020.000  487.000  419.000  396.000  674.000  1040.000  1310.000  1310.000  1070.000  878.000  1100.000  898.000  722.000 

2  934.000  428.000  379.000  379.000  538.000  1000.000  1100.000  1030.000  903.000  697.000  900.000  827.000  623. OOC 

3  861.000  411.000  365.000  371.000  486.000  946.000  1050.000  992.000  677.000  597.000  815.000  756.000  535.00C 

4  787.000  394.000  354.000  360.000  459.000  891.000  1030.000  969.000  617.000  575.000  761.000  699.000  522.000 

5  725.000  385.000  337.000  351.000  436.000  872.000  1020.000  944.000  549.000  513.000  657.000  649.000  SD7.O00 

6  651.000  377.000  334.000  340.000  408.000  841.000  997.000  923.000  517.000  450.000  596.000  580.000  49C.00C 

7  592.000  368.000  331.000  331.000  374.000  807.000  985.000  836.000  501.000  433.000  563.000  535.000  - 

8  549.000  351.000  328.000  323.000  354.000  782.000  974.000  841.000  473.000  411.000  541.000  524.000  43S.0OC 

9  515.000  340.000  328.000  317.000  345.000  767.000  963.000  799.000  453.000  379.000  510.000  507.000  430.000 

10  490.000  334.000  320.000  311.000  334.000  753.000  949.000  773.000  442.000  360.000  470.000  487.000  419.000 

11  462.000  331.000  317.000  309.000  326.000  733.000  934.000  742.000  433.000  343.000  436.000  459.000  408.000 

12  442.000  328.000  314.000  306.000  317.000  702.000  923.000  716.000  419.000  331.000  405.000  428.000  391.000 

13  425.000  326.000  311.000  303.000  317.000  668.000  909.000  682.000  405.000  328.000  382.000  411.000  377.000 

14  405.000  326.000  306.000  300.000  314.000  651.000  892.000  634.000  396.000  323.000  362.000  385.000  370.000 

15  388.000  321.000  303.000  300.000  309.000  606.000  861.000  612.000  382.000  320.000  340.000  377.000  366.000 

16  374.000  317.000  303.000  297.000  306.000  583.000  845.000  592.000  374.000  317.000  328.000  360.000  362.000 

17  362.000  314.000  300.000  297.000  303.000  561.000  830.000  580.000  368.000  314.000  320.000  351.000  345.000 

18  351.000  311.000  300.000  294.000  300.000  548.000  818.000  569.000  351.000  311.000  317.000  334.000  340.000 

19  337.000  309.000  300.000  294.000  294.000  530.000  810.000  558  "00  337.000  309.000  311.000  323.000  337.000 

20  331.000  309.000  297.000  292.000  294.000  515.000  793.000  544.000  331.000  306.000  309.000  317.000  331.000 

21  326.000  306.000  297.000  292.000  289.000  498.000  779.000  521.000  326.000  303.000  303.000  314.000  323.000 

22  320.000  303.000  294.000  289.000  286.000  487.000  739.000  499.000  320.000  300.000  300.000  311.000  314.000 

23  317.000  300.000  292.000  287.000  283.000  470.000  705.000  484.000  317.000  297.000  297.000  306.000  314.000 

24  311.000  297.000  289.000  286.000  281.000  459.000  686.000  476.000  314.000  294.000  294.000  303.000  309.000 

25  309.000  294.000  288.000  285.000  278.000  442.000  674.000  467.000  311.000  292.000  292.000  297.000  3C3.000 

26  306.000  294.000  286.000  283.000  275.000  422.000  643.000  459.000  309.000  289.000  289.000  294.000  300.000 

27  303.000  292.000  284.000  282.000  272.000  408.000  617.000  453.000  309.000  286.000  286.000  292.000  294.000 

28  300.000  289.000  282.000  280.000  270.000  396.000  596.000  442.000  306.000  283.000  282.000  283.000  292.000 

29  297.000  286.000  281.000  279.000  266.000  388.000  549.000  433.000  303.000  281.000  279.000  280.000  289.000 

30  294.000  286.000  279.000  278.000  264.000  371.000  530.000  428.000  303.000  279.000  276.000  275.000  285.000 

31  294.000  283.000  276.000  274.000  262.000  357.000  513.000  419.000  300.000  276.000  273.000  272.000  282.000 

32  292.000  281.000  274.000  271.000  260.000  337.000  498.000  405.000  300.000  273.000  270.000  268.000  V     0 

33  289.000  279.000  273.000  269.000  257.000  323.000  484.000  396.000  297.000  272.000  267.000  264.000  .        D 

34  286.000  276.000  270.000  267.000  255.000  311.000  467.000  388.000  294.000  269.000  264.000  260.000 

35  283.000  273.000  267.000  264.000  253.000  306.000  453.000  379.000  294.000  266.000  262.000  254.000 

36  280.000  270.000  265.000  262.000  251.000  303.000  442.000  374.000  292.000  264.000  259.000  250  000  265.000 

37  277.000  267.000  261.000  260.000  248.000  300.000  428.000  365.000  289.000  261.000  256.000  246.000  0 

38  274.000  262.000  258.000  258.000  245.000  297.000  419.000  357.000  286.000  259.000  254.000  244  COO 

39  271.000  259.000  255.000  253.000  242.000  294.000  402.000  351.000  283.000  257.000  81.000  240  COP  " 

40  268.000  255.000  249.000  250.000  240.000  294.000  377.000  340.000  282.000  255.000  248.000  2J6.CO0  .■     0 

41  264.000  252.000  247.000  248.000  238.000  289.000  360.000  334.000  279.000  253.000  245.000  232  000 

42  261.000  247.000  244.000  244.000  236.000  289.000  348.000  328.000  276.000  251.000  M  BOB  B     0 

43  258.000  245.000  242.000  241.000  235.000  283.000  340.000  326.000  273.000  249 .01 »  0  0 

44  255.000  243.000  240.000  238.000  232.000  282.000  328.000  320.000  271.000  10.001  0 

45  252.000  240.000  237.000  236.000  230.000  280.000  317.000  317.000  268.000  HI     ««  0  0  0 

46  249.000  238.000  235.000  234.000  228.000  277.000  311.000  314  000  264.000               0  0  '<  0 

47  245.000  237.000  233.000  233.000  225.000  273.000  306.000  311.000  261000  240.000  ■0,00  0  0 

48  242.000  235.000  231.000  230.000  223.000  269.000  303.000  311.000  256.000  2J8.0O0  .V.     0  0  " 

49  240.000  233.000  230.000  229.000  220.000  262.000  297.000  306.000  257.000              0  CO 


SLM-W7Y  TABLE  FRCM  ROW  OURATION  ANALYSIS  05PC019 

YEARS  OP  RECORD:         81  STATION  AREA:       38600 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      MARCH  APRIL 


RAINT  RIVER  AT  FORT  FRANCES 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVEM3ER    DEC9€E^ 


SO 

237.000 

231.000 

229.000 

227.000 

218.000 

258.000 

294.000 

306.000 

255.000 

234.000 

216.000 

206.000 

220.000 

51 

234.000 

229.000 

227.000 

226.000 

216.000 

254.000 

292.000 

303.000 

253.000 

230.000 

214.000 

203.000 

217.000 

52 

232.000 

227.000 

225.000 

225.000 

214.000 

247.000 

287.000 

297.000 

251.000 

227.000 

212.000 

202.000 

213.000 

53 

229.000 

224.000 

222.000 

223.000 

212.000 

243.000 

282.000 

294.000 

249.000 

225.000 

208.000 

200.000 

211.000 

54 

227.000 

221.000 

219.000 

222.000 

208.000 

238.000 

277.000 

292.000 

246.000 

223.000 

205.000 

198.000 

206.000 

55 

224.000 

219.000 

217.000 

218.000 

205.000 

234.000 

272.000 

291.000 

243.000 

221.000 

203.000 

197.000 

203.000 

56 

221.000 

217.000 

215.000 

216.000 

203.000 

231.000 

268.000 

289.000 

242.000 

217.000 

201.000 

193.000 

201.000 

57 

217.000 

214.000 

213.000 

215.000 

200.000 

228.000 

264.000 

286.000 

240.000 

214.000 

199.000 

191.000 

198.000 

56 

214.000 

212.000 

212.000 

213.000 

198.000 

225.000 

261.000 

283.000 

238.000 

210.000 

197.000 

190.000 

197.000 

59 

212.000 

208.000 

209.000 

211.000 

196.000 

217.000 

257.000 

279.000 

236.000 

206.000 

194.000 

187.000 

194.000 

60 

208.000 

205.000 

207.000 

208.000 

195.000 

212.000 

253.000 

272.000 

233.000 

202.000 

191.000 

185.000 

191.000 

61 

205.000 

202.000 

204.000 

205.000 

193.000 

205.000 

249.000 

268.000 

229.000 

199.000 

189.000 

183.000 

187.000 

62 

202.000 

199.000 

202.000 

203.000 

191.000 

201.000 

240.000 

263.000 

226.000 

197.000 

186.000 

182.000 

184.000 

63 

199.000 

197.000 

199.000 

200.000 

189.000 

198.000 

235.000 

259.000 

224.000 

194.000 

184.000 

180.000 

182.000 

64 

197.000 

196.000 

198.000 

199.000 

187.000 

194.000 

229.000 

254.000 

220.000 

191.000 

181.000 

178.000 

180.000 

65 

194.000 

193.000 

196.000 

197.000 

184.000 

192.000 

227.000 

249.000 

215.000 

188.000 

179.000 

175.000 

176.000 

66 

192.000 

189.000 

194.000 

195.000 

182.000 

191.000 

224.000 

246.000 

211.000 

185.000 

177.000 

172.000 

175.000 

67 

189.000 

187.000 

193.000 

193.000 

180.000 

187.000 

220.000 

244.000 

206.000 

183.000 

174.000 

170.000 

173.000 

66 

186.000 

183.000 

189.000 

191.000 

179.000 

183.000 

213.000 

242.000 

200.000 

181.000 

173.000 

165.000 

171.000 

69 

183.000 

181.000 

188.000 

189.000 

176.000 

179.000 

209.000 

237.000 

198.000 

178.000 

171.000 

163.000 

168.000 

70 

180.000 

177.000 

185.000 

185.000 

174.000 

176.000 

207.000 

233.000 

194.000 

173.000 

168.000 

160.000 

166.000 

71 

178.000 

173.000 

182.000 

183.000 

171.000 

174.000 

204.000 

230.000 

190.000 

169.000 

163.000 

158.000 

163.000 

72 

175.000 

170.000 

180.000 

182.000 

170.000 

171.000 

201.000 

226.000 

187.000 

167.000 

160.000 

155.000 

161.000 

73 

172.000 

168.000 

177.000 

180.000 

167.000 

168.000 

197.000 

221.000 

184.000 

162.000 

157.000 

151.000 

159.000 

74 

169.000 

166.000 

174.000 

177.000 

165.000 

166.000 

193.000 

218.000 

181.000 

158.000 

155.000 

148.000 

155.000 

75 

165.000 

163.000 

172.000 

173.000 

161.000 

164.000 

191.000 

215.000 

178.000 

155.000 

153.000 

146.000 

152.000 

76 

162.000 

161.000 

168.000 

167.000 

158.000 

162.000 

185.000 

211.000 

174.000 

151.000 

149.000 

144.000 

148.000 

77 

159.000 

159.000 

165.000 

164.000 

154.000 

158.000 

180.000 

204.000 

170.000 

147.000 

146.000 

141.000 

144.000 

78 

155.000 

155.000 

161.000 

161.000 

151.000 

154.000 

177.000 

199.000 

166.000 

143.000 

142.000 

140.000 

140.000 

79 

151.000 

153.000 

155.000 

158.000 

149.000 

151.000 

172.000 

193.000 

161.000 

142.000 

140.000 

137.000 

136.000 

80 

148.000 

149.000 

151.000 

153.000 

146.000 

148.000 

166.000 

188.000 

157.000 

139.000 

138.000 

136.000 

134.000 

81 

145.000 

147.000 

147.000 

147.000 

143.000 

146.000 

159.000 

183.000 

153.000 

136.000 

134.000 

133.000 

129.000 

82 

142.000 

144.000 

143.000 

144.000 

140.000 

143.000 

156.000 

176.000 

150.000 

129.000 

128.000 

128.000 

126.000 

83 

138.000 

141.000 

140.000 

144.000 

138.000 

139.000 

153.000 

173.000 

146.000 

125.000 

125.000 

125.000 

123.000 

84 

134.000 

137.000 

131.000 

140.000 

136.000 

133.000 

150.000 

167.000 

143.000 

119.000 

121.000 

122.000 

121.000 

85 

129.000 

134.000 

121.000 

133.000 

133.000 

128.000 

148.000 

161.000 

141.000 

117.000 

118.000 

120.000 

118.000 

86 

124.000 

131.000 

116.000 

127.000 

128.000 

123.000 

143.000 

154.000 

138.000 

114.000 

115.000 

116.000 

115.000 

87 

120.000 

124.000 

112.000 

119.000 

124.000 

120.000 

138.000 

148.000 

131.000 

112.000 

113.000 

114.000 

112.000 

88 

116.000 

117.000 

107.000 

114.000 

120.000 

116.000 

130.000 

142.000 

127.000 

111.000 

110.000 

111.000 

109.000 

89 

113.000 

112.000 

102.000 

110.000 

117.000 

113.000 

125.000 

136.000 

124.000 

110.000 

108.000 

110.000 

106.000 

90 

110.000 

108.000 

100.000 

107.000 

114.000 

109.000 

120.000 

124.000 

120.000 

109.000 

107.000 

107.000 

103.000 

91 

107.000 

103.000 

96.800 

104.000 

112.000 

105.000 

113.000 

119.000 

115.000 

108.000 

105.000 

105.000 

97.100 

92 

103.000 

99.400 

95.100 

101.000 

109.000 

101.000 

109.000 

116.000 

111.000 

106.000 

103.000 

103.000 

94.300 

93 

99.200 

95.400 

94.000 

96.800 

103.000 

94.000 

107.000 

110.000 

108.000 

103.000 

100.000 

101.000 

91.200 

94 

94.900 

91.500 

89.200 

95.400 

96.800 

78.700 

103.000 

102.000 

101.000 

98.800 

95.100 

96.800 

86.900 

96 

88.900 

83.000 

83.300 

91.200 

94.000 

72.200 

97.700 

91.500 

95.700 

94.600 

87.500 

92.600 

78.200 

96 

82.100 

75.900 

78.200 

79.600 

84.700 

70.800 

87.200 

85.500 

87.500 

87.800 

82.700 

88.300 

68.500 

97 

73.300 

66.500 

73.600 

73.600 

73.600 

67.400 

73.300 

84.100 

85.500 

78.700 

76.700 

80.700 

63.400 

96 

69.000 

57.500 

57.800 

68.200 

65.100 

44.200 

72.200 

72.600 

72.800 

70.300 

71.400 

69.700 

56.600 

99 

51.500 

46.200 

45.900 

54.400 

42.500 

14.300 

71.400 

71.600 

70.300 

63.100 

60.600 

56.100 

47.000 

100 

1.130 

29.400 

27.000 

21.200 

1.130 

8.500 

27.000 

32.600 

28.900 

14.000 

37.400 

29.400 

24.400 

MEAN  278.498 

231.837 

224.437 

224.194 

230.031 

334.272 

429.761 

379.093 

278.727 

246.312 

260.785 

255.812 

243.462 

SUMARY  TABLE  FRCM  FLOW  ORATION  ANALYSIS  05PD015  LA<E  240  OUTLET  NEAR  KENORA 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         7.25 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    ^T^GE? 


0 

0.830 

0.045 

0.034 

0.051 

0.830 

0.623 

0.4O8 

0.434 

0.235 

0.207 

0.390 

C.286 

:  S3 

1 

0.436 

0.042 

0.031 

0.037 

0.710 

0.545 

0.343 

0.318 

0.167 

0.178 

0.319 

0.2S2 

o.oes 

2 

0.333 

0.040 

0.028 

0.030 

0.620 

0.481 

0.323 

0.269 

0.156 

0.173 

0.270 

0.204 

0.079 

3 

0.283 

0.040 

0.028 

0.028 

0.562 

0.454 

0.292 

0.262 

0.142 

0.159 

0.253 

0.184 

0.076 

4 

0.255 

0.039 

0.027 

0.028 

0.530 

0.431 

0.261 

0.248 

0.119 

0.150 

0.241 

0.153 

0.073 

5 

0.232 

0.037 

0.026 

0.027 

0.513 

0.416 

0.241 

0.212 

0.102 

0.139 

0.227 

0.125 

0.068 

6 

0.212 

0.037 

0.026 

0.027 

0.489 

0.391 

0.229 

0.195 

0.099 

0.130 

0.222 

0.119 

0.068 

7 

0.195 

0.037 

0.026 

0.027 

0.472 

0.377 

0.207 

0.178 

0.064 

0.113 

0.210 

0.116 

0.065 

8 

0.179 

0.036 

0.025 

0.026 

0.445 

0.348 

0.184 

0.167 

0.079 

0.108 

0.196 

0.112 

V: 

9  0.165  0.034  0.024  0.026  0.405  0.331  0.173  0.161  0.076  0.099  0.193  0.108  0.062 

10  0.155  0.034  0.024  0.026  0.381  0.320  0.164  0.156  0.071  0.096  0.181  0.105  0.062 

11  0.144  0.034  0.024  0.025  0.356  0.309  0.150  0.150  0.065  0.093  0.174  0.102  0.061 

12  0.139  0.034  0.023  0.025  0.318  0.300  0.146  0.144  0.065  0.093  0.167  0.099  0.059 

13  0.131  0.033  0.023  0.024  0.293  0.292  0.142  0.136  0.063  0.068  0.161  0.096  0.059 

14  0.125  0.032  0.023  0.024  0.283  0.285  0.142  0.127  0.059  0.088  ".150  0.092  0.058 

15  0.119  0.031  0.023  0.024  0.272  0.280  0.139  0.127  0.057  0.085  0.147  0.088  0.057 

16  0.114  0.031  0.022  0.023  0.263  0.275  0.132  0.123  0.057  0.082  0.142  0.088  0.057 

17  0.109  0.031  0.022  0.023  0.255  0.263  0.128  0.118  0.054  0.079  0.139  0.082  0.057 

18  0.102  0.031  0.022  0.023  0.249  0.258  0.126  0.116  0.051  0.077  0.136  0.080  0.055 

19  0.096  0.030  0.022  0.023  0.238  0.255  0.125  0.113  0.051  0.076  0.133  0.079  0.054 

20  0.092  0.029  0.021  0.023  0.235  0.249  0.123  0.110  0.048  0.075  0.130  0.077  0.054 

21  0.088  0.029  0.021  0.022  0.232  0.241  0.119  0.103  0.048  0.074  0.127  0.075  0.054 

22  0.085  0.028  0.021  0.022  0.227  0.232  0.117  0.102  0.047  0.071  0.124  0.074  0.052 

23  0.082  0.028  0.021  0.022  0.225  0.224  0.116  0.093  0.045  0.070  0.120  0.074  0.051 

24  0.079  0.028  0.020  0.022  0.221  0.212  0.113  0.091  0.045  0.068  0.115  0.072  0.051 

25  0.076  0.027  0.020  0.022  0.215  0.204  0.110  0.088  0.043  0.065  0.111  0.071  0.051 

26  0.074  0.027  0.020  0.022  0.210  0.198  0.110  0.085  0.042  0.065  0.108  0.069  0.051 

27  0.071  0.027  0.020  0.022  0.207  0.193  0.106  0.065  0.042  0.064  0.099  0.068  0.049 

28  0.068  0.027  0.020  0.021  0.205  0.187  0.105  0.062  0.040  0.063  0.068  0.068  0.048 

29  0.065  0.027  0.020  0.021  0.196  0.183  0.103  0.079  0.039  0.062  0.085  0.067  0.048 

30  0.064  0.026  0.020  0.021  0.193  0.181  0.099  0.076  0.037  0.062  0.083  0.067  0.048 

31  0.062  0.026  0.019  0.021  0.190  0.173  0.096  0.075  0.034  0.060  0.062  0.066  0.048 

32  0.060  0.026  0.019  0.021  0.187  0.170  0.096  0.074  0.033  0.059  0.079  0.066 

33  0.059  0.025  0.019  0.021  0.182  0.167  0.095  0.073  0.031  0.059  0.076  0.065  0.046 

34  0.057  0.025  0.019  0.020  0.176  0.164  0.093  0.071  0.031  0.054  0.074  0.064  0.045 

35  0.054  0.025  0.019  0.020  0.167  0.161  0.092  0.068  0.028  0.049  0.074  0.064  0.0*4 

36  0.054  0.025  0.019  O.Q20  0.157  0.159  0.091  0.067  0.028  0.048  0.071  0.064 

37  0.051  0.024  0.019  0.020  0.148  0.157  0.089  0.065  0.027  0.045  0.071  0.063 

38  0.048  0.024  0.018  0.020  0.139  0.156  0.068  0.062  0.025  0.045  0.066  0.062  0.041 

39  0.048  0.024  0.018  0.019  0.131  0.152  0.085  0.062  0.024  0.045  0.065  0.062  0.040 

40  0.045  0.024  0.018  0.019  0.127  0.150  0.085  0.059  O.Q23  0.044  0.063  0  InO  0.040 

41  0.043  0.024  0.018  0.019  0.123  0.147  0.085  0.059  0.022  0.042  0.061  0  059  I 

42  0.042  0.024  0.017  0.018  0.115  0.144  0.085  0.059  0.021  0.042  0.059  0    " 

43  0.040  0.024  0.017  0.018  0.113  0.144  0.062  0.057  0.020  0.042  0.057  0.059  0.038 

44  0.039  0.024  0.017  0.018  0.105  0.142  0.082  0.054  0.019  0  040  0.065  0.059  0.037 

45  0.037  0.023  0.017  0.018  0.099  0.142  0.079  0.054  0.018  0.037  0  054  0.059 

46  0.036  0.023  0.016  0.018  0.093  0.139  0.079  0.051  0.017  0.034  -. 

47  0.034  0.023  0.016  0.017  0.085  0.139  0.07B  0.051  0.016  0  031  -4 
4H  0.032  0.023  0.016  0.017  0.076  0.136  0.076  0.050  0  015  0  028  0  049 
4'J  0.031  0.(123  0.016  0.017  0.068  0.136  0.076  0.048  0  014  0  a 


SUMMARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS    05PO015    LAKE  240  OUTLET  NEAR  KENORA 

YEARS  OF  RECORD:    15  STATION  AREA:    7.25 

PER 


JNUAL 

JANUARY 

FEBRUARY 

MARCH 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.030 

0.022 

0.016 

0.017 

0.068 

0.133 

0.076 

0.048 

0.013 

0.026 

0.045 

0.054 

0.034 

0.028 

0.022 

0.016 

0.016 

0.066 

0.133 

0.074 

0.046 

0.012 

0.024 

0.045 

0.054 

0.034 

0.027 

0.022 

0.016 

0.016 

0.065 

0.133 

0.073 

0.045 

0.012 

0.024 

0.042 

0.054 

0.034 

0.027 

0.022 

0.016 

0.016 

0.064 

0.130 

0.071 

0.045 

0.012 

0.023 

0.042 

0.052 

0.032 

0.026 

0.022 

0.016 

0.016 

0.063 

0.127 

0.071 

0.042 

0.011 

0.022 

0.042 

0.051 

0.031 

0.025 

0.022 

0.016 

0.016 

0.062 

0.127 

0.069 

0.042 

0.010 

0.020 

0.042 

0.051 

0.031 

0.025 

0.022 

0.016 

0.016 

0.061 

0.126 

0.068 

0.041 

0.009 

0.016 

0.040 

0.048 

0.031 

0.024 

0.022 

0.016 

0.015 

0.059 

0.125 

0.066 

0.040 

0.009 

0.014 

0.040 

0.047 

0.029 

0.022         0.016         0.015         0.057         0.123         0.064         0.038         0.008         0.010         0.039         0.045         0.028 
0.021         0.015         0.015         0.054         0.121         0.062         0.035         0.007         0.010         0.037         0.042         0.028 


0.022 

0.021 

0.015 

0.015 

0.051 

0.119 

0.061 

0.034 

0.007 

0.008 

0.034 

0.040 

0.028 

0.022 

0.021 

0.015 

0.015 

0.049 

0.118 

0.059 

0.032 

0.006 

0.007 

0.032 

0.037 

0.027 

0.022 

0.021 

0.015 

0.015 

0.045 

0.116 

0.057 

0.031 

0.005 

0.006 

0.031 

0.037 

0.027 

0.021 

0.021 

0.015 

0.014 

0.042 

0.116 

0.056 

0.028 

0.005 

0.003 

0.031 

0.034 

0.026 

0.020 

0.021 

0.015 

0.014 

0.041 

0.113 

0.054 

0.028 

0.003 

0.002 

0.028 

0.031 

0.026 

0.020 

0.020 

0.015 

0.014 

0.040 

0.110 

0.054 

0.026 

0.003 

0.001 

0.026 

0.028 

0.025 

0.019 

0.020 

0.015 

0.014 

0.037 

0.108 

0.051 

0.026 

0.002 

0.000 

0.025 

0.027 

0.025 

0.019 

0.020 

0.015 

0.014 

0.034 

0.105 

0.051 

0.025 

0.002 

0.000 

0.023 

0.018 

0.024 

0.018 

0.019 

0.014 

0.014 

0.033 

0.105 

0.048 

0.024 

0.001 

0.000 

0.019 

0.017 

0.024 

0.018 

0.019 

0.014 

0.014 

0.031 

0.102 

0.045 

0.022 

0.001 

0.000 

0.003 

0.016 

0.023 

0.017 

0.019 

0.014 

0.013 

0.031 

0.099 

0.042 

0.020 

0.001 

0.000 

0.000 

0.016 

0.022 

0.016 

0.018 

0.014 

0.013 

0.030 

0.096 

0.040 

0.020 

0.000 

0.000 

0.000 

0.015 

0.022 

0.016 

0.018 

0.014 

0.013 

0.028 

0.093 

0.037 

0.018 

0.000 

0.000 

0.000 

0.014 

0.022 

0.016 

0.018 

0.014 

0.013 

0.028 

0.091 

0.035 

0.018 

0.000 

0.000 

0.000 

0.013 

0.022 

0.015 

0.018 

0.014 

0.013 

0.027 

0.090 

0.034 

0.016 

0.000 

0.000 

0.000 

0.010 

0.021 

0.015 

0.018 

0.014 

0.012 

0.026 

0.089 

0.031 

0.016 

0.000 

0.000 

0.000 

0.009 

0.020 

0.014 

0.018 

0.013 

0.012 

0.026 

0.088 

0.031 

0.015 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.020 

0.013 

0.017 

0.013 

0.012 

0.025 

0.085 

0.027 

0.014 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.019 

0.013 

0.017 

0.013 

0.012 

0.025 

0.085 

0.025 

0.014 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.019 

0.012 

0.017 

0.013 

0.012 

0.024 

0.083 

0.024 

0.013 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.014 

0.010 

0.017 

0.012 

0.012 

0.023 

0.082 

0.024 

0.012 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.010 

0.009 

0.017 

0.011 

0.011 

0.022 

0.079 

0.022 

0.011 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.009 

0.008 

0.016 

0.011 

0.011 

0.022 

0.076 

0.022 

0.011 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.009 

0.007 

0.016 

0.010 

0.010 

0.021 

0.076 

0.021 

0.010 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

C  009 

0.004 

0.016 

0.009 

0.009 

0.021 

0.072 

0.020 

0.009 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.008 

0.002 

0.015 

0.006 

0.009 

0.020 

0.067 

0.018 

0.008 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.008 

0.000 

0.013 

0.002 

0.006 

0.018 

0.064 

0.018 

0.008 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.018 

0.059 

0.016 

0.007 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.018 

0.057 

0.016 

0.007 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.017 

0.052 

0.015 

0.007 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.017 

0.049 

0.013 

0.006 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.016 

0.046 

0.011 

0.006 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.016 

0.042 

0.011 

0.004 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.016 

0.037 

0.010 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.015 

0.035 

0.009 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.015 

0.033 

0.008 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.014 

0.026 

0.007 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.018 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.017 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.013 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.012 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.062         0.022         0.016         0.017         0.147         0.165         0.086         0.067         0.028         0.040         0.070         0.053         0.034 


SUM-WRY  TABLE  FROH  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PO017  LAKE  470  OUTLET  NEAR  KENORA 

YEARS  Of  RECORD:        15  STATION  AREA:        1.67 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE           JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    0CTO3EP.    N0VEM3ER    DE^€E= 

0       0.458         0.033         0.034         0.047         0.458  0.286  0.266         0.193         0.255         0.125         0.159         0.096         0.051 


1 

0.166 

0.020 

0.019 

0.025 

0.306 

0.159 

0.164 

0.173 

0.076 

0.091 

0.125 

0.068 

0.034 

2 

0.125 

0.016 

0.015 

0.016 

0.292 

0.123 

0.127 

0.102 

0.054 

0.076 

0.110 

0.062 

0.027 

3 

0.102 

0.015 

0.013 

0.012 

0.275 

0.110 

0.101 

0.087 

0.035 

0.068 

0.101 

0.054 

0.021 

4 

0.082 

0.011 

0.012 

0.011 

0.261 

0.096 

0.085 

0.071 

0.032 

0.065 

0.096 

0.042 

0.019 

5 

0.071 

0.011 

0.012 

0.009 

0.221 

0.091 

0.076 

0.063 

0.028 

0.059 

0.082 

0.033 

0.017 

6 

0.062 

0.010 

0.011 

0.008 

0.207 

0.085 

0.062 

0.059 

0.025 

0.057 

0.074 

0.031 

0.015 

7 

0.054 

0.008 

0.008 

0.007 

0.193 

0.080 

0.051 

0.054 

0.022 

0.045 

0.070 

0.027 

0.014 

8 

0.048 

0.008 

0.007 

0.007 

0.178 

0.074 

0.048 

0.046 

0.021 

0.040 

0.065 

0.026 

0.013 

9 

0.042 

0.007 

0.005 

0.006 

0.160 

0.072 

0.045 

0.042 

0.020 

0.037 

0.059 

0.024 

0.013 

10 

0.040 

0.007 

0.005 

0.006 

0.156 

0.066 

0.042 

0.040 

0.018 

0.035 

0.054 

0.023 

0.012 

11 

0.037 

0.006 

0.005 

0.005 

0.153 

0.062 

0.040 

0.037 

0.017 

0.034 

0.049 

0.022 

0.012 

12 

0.034 

0.006 

0.005 

0.005 

0.150 

0.060 

0.039 

0.033 

0.016 

0.031 

0.047 

0.022 

0.012 

13 

0.031 

0.006 

0.004 

0.005 

0.144 

0.057 

0.038 

0.029 

0.015 

0.028 

0.041 

0.020 

0.011 

14 

0.028 

0.006 

0.004 

0.005 

0.142 

0.057 

0.037 

0.026 

0.014 

0.026 

0.040 

0.020 

0.011 

15 

0.027 

0.005 

0.003 

0.005 

0.136 

0.054 

0.036 

0.026 

0.013 

0.024 

0.037 

0.019 

0.011 

16 

0.025 

0.005 

0.003 

0.004 

0.130 

0.051 

0.034 

0.024 

0.012 

0.023 

0.036 

0.018 

0.010 

17 

0.023 

0.005 

0.003 

0.004 

0.123 

0.048 

0.034 

0.021 

0.011 

0.021 

0.035 

0.018 

0.010 

18 

0.021 

0.005 

0.003 

0.004 

0.122 

0.046 

0.031 

0.020 

0.011 

0.021 

0.034 

0.017 

0.010 

19 

0.020 

0.005 

0.003 

0.004 

0.116 

0.045 

0.031 

0.018 

0.010 

0.020 

0.031 

0.017 

0.009 

20 

0.019 

0.005 

0.003 

0.004 

0.113 

0.042 

0.030 

0.017 

0.010 

0.019 

0.031 

0.017 

0.009 

21 

0.018 

0.005 

0.003 

0.003 

0.108 

0.040 

0.028 

0.016 

0.009 

0.019 

0.028 

0.017 

0.009 

22 

0.017 

0.005 

0.003 

0.003 

0.102 

0.037 

0.027 

0.015 

0.009 

0.018 

0.027 

0.016 

0.009 

23 

0.016 

0.005 

0.003 

0.003 

0.099 

0.037 

0.027 

0.014 

0.009 

0.018 

0.026 

0.016 

0.009 

24 

0.016 

0.005 

0.003 

0.003 

0.093 

0.035 

0.026 

0.014 

0.008 

0.017 

0.025 

0.016 

0.008 

25 

0.015 

0.005 

0.003 

0.003 

0.088 

0.034 

0.025 

0.013 

0.008 

0.016 

0.024 

0.016 

0.006 

26 

0.014 

0.004 

0.003 

0.003 

0.085 

0.034 

0.024 

0.013 

0.008 

0.016 

0.022 

0.016 

0.008 

27 

0.014 

0.004 

0.003 

0.003 

0.079 

0.031 

0.023 

0.012 

0.007 

0.015 

0.021 

0.015 

0.006 

28 

0.013 

0.004 

0.003 

0.003 

0.076 

0.031 

0.022 

0.011 

0.007 

0.015 

0.020 

0.015 

0.006 

29 

0.012 

0.004 

0.003 

0.003 

0.073 

0.031 

0.021 

0.011 

0.006 

0.015 

0.020 

0.015 

0.006 

30 

0.012 

0.004 

0.002 

0.003 

0.069 

0.030 

0.021 

0.011 

0.005 

0.014 

0.019 

0.014 

0.006 

31 

0.011 

0.004 

0.002 

0.X3 

0.067 

0.028 

0.019 

0.010 

0.005 

0.013 

0.018 

0.014 

0.007 

32 

0.011 

0.004 

0.002 

0.003 

0.062 

0.028 

0.019 

0.009 

0.004 

0.013 

0.018 

0.014 

0.007 

33 

0.010 

0.004 

0.002 

0.002 

0.059 

0.027 

0.018 

0.009 

0.004 

0.012 

0.017 

0.014 

0.007 

34 

0.010 

0.004 

0.002 

0.002 

0.053 

0.025 

0.018 

0.009 

0.003 

0.011 

0.017 

0.014 

0.007 

35 

0.009 

0.004 

0.002 

0.002 

0.051 

0.025 

0.017 

0.009 

0.003 

0.011 

0.016 

0.013 

> 

36 

0.009 

0.004 

0.002 

0.002 

0.050 

0.024 

0.016 

0.008 

0.003 

0.010 

0.016 

0.013 

0.007 

37 

0.009 

0.003 

0.002 

0.002 

0.047 

0.023 

0.016 

0.007 

0.003 

0.010 

0.015 

0.013 

0.007 

38 

0.008 

0.003 

0.002 

0.002 

0.045 

0.022 

0.015 

0.007 

0.003 

0.009 

0.015 

0.013 

0.007 

39 

0.008 

0.003 

0.002 

0.002 

0.045 

0.021 

0.014 

0.007 

0.002 

0.009 

0.014 

0.013 

0.007 

40 

0.007 

0.003 

0.002 

0.002 

0.043 

0.020 

0.014 

0.007 

0.002 

0.009 

0.014 

0.013 

0.007 

41 

0.007 

0.003 

0.002 

0.002 

0.042 

0.Q2O 

0.014 

0.007 

0.002 

0.008 

0.012 

0.012 

0.006 

42 

0.007 

0.003 

0.002 

0.002 

0.042 

0.020 

0.013 

0.007 

0.002 

0.007 

0.012 

0.006 

43 

0.007 

0.003 

0.002 

0.002 

0.041 

0.020 

0.013 

0.006 

0.002 

0.007 

0.012 

0.012 

n 

44 

0.006 

0.003 

0.002 

0.002 

0.040 

0.019 

0.012 

0.006 

0.001 

0.007 

o.on 

H 

45 

0.006 

0.003 

0.002 

0.002 

0    )39 

0.018 

0.011 

0.005 

0.001 

IV 

0.010 

0 

46 

0.006 

0.003 

0.002 

0.002 

0.037 

0.018 

0.011 

0.005 

0.001 

0   x* 

0.009 

• 

47 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.037 

0.018 

0.010 

g  M 

0.001 

it 

0.009 

IV 

48 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.034 

0.017 

0.010 

0.005 

0.001 

i- 

0  009 

■ 

49 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.034 

0.016 

0.010 

0.005 

D  ->:'. 

.■  ,i". 

u- 

1 

0 

SLMtfRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PD017  LAKE  470  OUTLET  NEAR  KENORA 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         1.67 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NCVB6ER    DECEMBER 


50 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.033 

0.016 

0.009 

0.004 

0.001 

0.005 

0.0O8 

0.009 

0.005 

51 

0.005 

0.003 

0.002 

0.002 

0.031 

0.015 

0.009 

0.004 

0.001 

0.004 

0.008 

0.009 

0.005 

52 

0.005 

0.003 

0.001 

0.001 

0.031 

0.015 

0.009 

0.004 

0.001 

0.004 

0.008 

0.009 

0.005 

53 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 

0.029 

0.014 

0.009 

0.004 

0.001 

0.003 

0.007 

0.009 

0.005 

54 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 

0.028 

0.014 

0.008 

0.004 

0.001 

0.003 

0.007 

0.008 

0.005 

55 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 

0.027 

0.013 

0.008 

0.003 

0.001 

0.003 

0.007 

0.008 

0.005 

56 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 

0.026 

0.013 

0.008 

0.003 

0.001 

0.003 

0.006 

0.008 

0.005 

57 

0.004 

0.003 

0.001 

0.001 

0.025 

0.013 

0.007 

0.003 

0.000 

0.002 

0.006 

0.008 

0.005 

58 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.025 

0.012 

0.007 

0.003 

0.000 

0.002 

0.005 

0.008 

0.005 

59 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.024 

0.012 

0.007 

0.003 

0.000 

0.002 

0.005 

0.007 

0.005 

60 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.022 

0.012 

0.007 

0.003 

0.000 

0.002 

0.005 

0.007 

0.005 

61 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.020 

0.011 

0.006 

0.003 

0.000 

0.002 

0.005 

0.007 

0.005 

62 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.019 

0.011 

0.006 

0.002 

0.000 

0.001 

0.005 

0.007 

0.005 

63 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.019 

0.011 

0.006 

0.002 

0.000 

0.001 

0.005 

0.006 

0.005 

64 

0.003 

0.003 

0.001 

0.001 

0.018 

0.010 

0.005 

0.002 

0.000 

0.001 

0.004 

0.006 

0.005 

65 

0.003 

0.002 

0.001 

0.001 

0.016 

0.010 

0.005 

0.002 

0.000 

0.001 

0.004 

0.006 

0.005 

66 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.016 

0.009 

0.005 

0.001 

0.000 

0.001 

0.004 

0.006 

0.005 

67 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.015 

0.009 

0.005 

0.001 

0.000 

0.001 

0.003 

0.006 

0.005 

68 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.014 

0.009 

0.005 

0.001 

0.000 

0.001 

0.003 

0.006 

0.004 

69 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.013 

0.009 

0.004 

0.001 

0.000 

0.001 

0.003 

0.005 

0.004 

0.002         0.002  0.001  0.001  0.013         0.008         0.004         0.001         0.000         0.001         0.003         0.005         0.004 

0.002         0.002  0.001  0.001         0.012         0.007         0.004         0.001         0.000         0.000         0.003         0.005         0.004 


72 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.012 

0.007 

0.004 

0.001 

0.000 

0.000 

0.002 

0.005 

0.004 

73 

0.001 

0.002 

0.001 

0.001 

0.011 

0.007 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.002 

0.005 

0.004 

74 

0.001 

0.002 

0.001 

0.001 

0.010 

0.006 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.002 

0.004 

0.004 

75 

0.001 

0.002 

0.001 

0.000 

0.010 

0.006 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.002 

0.004 

0.003 

76 

0.001 

0.002 

0.001 

0.000 

0.009 

0.006 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.001 

0.0O4 

0.003 

77 

0.001 

0.002 

0.001 

0.000 

0.008 

0.005 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.001 

0.004 

0.003 

78 

0.001 

0.001 

0.001 

0.000 

0.008 

0.005 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.001 

0.004 

0.003 

79 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.008 

0.005 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.001 

0.004 

0.003 

80 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.007 

0.005 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.004 

0.003 

81 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.006 

0.004 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.004 

0.003 

82 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.006 

0.004 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.004 

0.003 

83 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.006 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.003 

84 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.005 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.002 

85 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.005 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.002 

86 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.005 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.002 

87 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.004 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.002 

88 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.004 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.002 

89 

0.000 

0.001 

0.000 

0.000 

0.003 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.002 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.002 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.X2 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.002 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN      0.016         0.004         0.003         0.003         0.062         0.027         0.020         0.014         0.007         0.013         0.019         0.012         0.007 


SU4WRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  05P0023 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         3.90 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      M^RCH  APRIL 


LAKE  239  OUTLET  NEAR  KEN3RA 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    0CT3ER    NCVEM3ES    DE3€E? 


0 

0.362 

0.020 

0.020 

0.042 

0.362 

0.323 

0.161 

0.162 

0.113 

0.099 

0.143 

:  :2? 

C.04C 

1 

0.195 

0.019 

0.019 

0.034 

0.314 

0.255 

0.147 

0.125 

0.068 

0.091 

0.122 

:  ::■: 

0.037 

2 

0.148 

0.018 

0.018 

0.028 

0.263 

0.219 

0.139 

0.116 

0.079 

0.082 

0.113 

0.102 

0.037 

3 

0.126 

0.018 

0.015 

0.023 

0.244 

0.207 

0.122 

0.103 

0.068 

0.076 

0.108 

0.093 

0.034 

4 

0.110 

0.017 

0.014 

0.022 

0.234 

0.193 

0.119 

0.099 

0.057 

0.071 

0.099 

0.079 

0.034 

5 

0.099 

0.017 

0.014 

0.020 

0.224 

0.187 

0.110 

0.094 

0.051 

0.062 

0.093 

0.068 

0.031 

6 

0.091 

0.017 

0.014 

0.019 

0.213 

0.181 

0.105 

0.085 

0.048 

0.059 

0.092 

0.057 

0.031 

7 

0.083 

0.016 

0.013 

0.018 

0.204 

0.167 

0.096 

0.062 

0.042 

0.057 

0.088 

0.054 

0.028 

8 

0.079 

0.016 

0.012 

0.017 

0.199 

0.156 

0.085 

0.074 

0.037 

0.054 

0.085 

0.051 

0.028 

9 

0.074 

0.015 

0.012 

0.016 

0.192 

0.153 

0.076 

0.072 

0.031 

0.051 

0.081 

0.048 

:  BE 

10 

0.071 

0.015 

0.012 

0.016 

0.178 

0.147 

0.071 

0.065 

0.030 

0.048 

0.076 

0.045 

0.027 

11 

0.067 

0.015 

0.012 

0.014 

0.161 

0.142 

0.068 

0.063 

0.028 

0.048 

0.075 

0.042 

0.027 

12 

0.062 

0.015 

0.012 

0.013 

0.153 

0.136 

0.068 

0.062 

0.028 

0.045 

0.074 

0.042 

0.026 

13 

0.059 

0.015 

0.012 

0.012 

0.137 

0.133 

0.065 

0.059 

0.025 

0.045 

0.070 

0.042 

0.025 

14 

0.057 

0.015 

0.012 

0.012 

0.133 

0.128 

0.065 

0.057 

0.025 

0.042 

0.068 

0.040 

0.024 

15 

0.054 

0.014 

0.011 

0.012 

0.125 

0.127 

0.062 

0.056 

0.024 

0.042 

0.065 

0.037 

0.024 

16 

0.051 

0.014 

0.011 

0.012 

0.119 

0.123 

0.059 

0.054 

0.023 

0.040 

0.064 

0.037 

0.023 

17 

0.048 

0.014 

0.011 

0.011 

0.113 

0.119 

0.057 

0.054 

0.023 

0.040 

0.062 

0.034 

0.022 

18 

0.045 

0.014 

0.010 

0.011 

0.110 

0.113 

0.056 

0.051 

0.022 

0.040 

0.059 

0.034 

0.022 

19 

0.042 

0.013 

0.010 

0.011 

0.107 

0.107 

0.054 

0.048 

0.022 

0.038 

0.058 

0.033 

0.Q21 

20 

0.042 

0.013 

0.010 

0.011 

0.102 

0.103 

0.054 

0.048 

0.021 

0.037 

0.057 

0.031 

BE 

21 

0.040 

0.012 

0.010 

0.010 

0.097 

0.099 

0.051 

0.048 

0.020 

0.037 

0.054 

0.031 

.  BE 

22 

0.037 

0.012 

0.010 

0.010 

0.096 

0.093 

0.051 

0.045 

0.020 

0.037 

0.051 

0.030 

0.018 

23 

0.037 

0.012 

0.010 

0.010 

0.093 

0.091 

0.048 

0.045 

0.019 

0.034 

0.048 

0.028 

0.018 

24 

0.034 

0.011 

0.010 

0.009 

0.092 

0.067 

0.048 

0.042 

0.019 

0.031 

0.047 

0.028 

0.018 

25 

0.033 

0.011 

0.009 

0.009 

0.091 

0.065 

0.048 

0.042 

0.018 

0.031 

0.045 

0.028 

0.018 

26 

0.031 

0.011 

0.009 

0.009 

0.086 

0.082 

0.046 

0.040 

0.018 

0.028 

0.042 

0.027 

0.017 

27 

0.029 

0.011 

0.009 

0.009 

0.085 

0.082 

0.045 

0.037 

0.017 

0.028 

0.042 

0.026 

0.017 

28 

0.028 

0.011 

0.009 

0.009 

0.082 

0.079 

0.045 

0.037 

0.016 

0.Q28 

0.040 

0.026 

0.016 

29 

0.027 

0.010 

0.009 

0.009 

0.082 

0.077 

0.045 

0.037 

0.016 

0.027 

0.039 

0.025 

0.016 

30 

0.025 

0.010 

0.009 

0.0O9 

0.080 

0.076 

0.045 

0.034 

0.015 

0.026 

0.037 

0.025 

0.016 

31 

0.025 

0.010 

0.009 

0.008 

0.079 

0.076 

0.045 

0.033 

0.014 

0.025 

0.036 

0.025 

0.016 

32 

0.024 

0.010 

0.008 

0.008 

0.079 

0.074 

0.043 

0.031 

0.013 

0.025 

0.034 

0.025 

0.015 

33 

0.023 

0.010 

0.006 

0.008 

0.078 

0.074 

0.042 

0.031 

0.013 

0.025 

0.034 

0.024 

0.015 

34 

0.022 

0.010 

0.008 

0.008 

0.076 

0.072 

0.042 

0.031 

0.012 

0.024 

0.031 

0.024 

0.015 

35 

0.022 

0.010 

0.008 

0.008 

0.076 

0.071 

0.042 

0.028 

0.012 

0.022 

0.031 

0.024 

0.015 

36 

0.021 

0.010 

0.007 

0.007 

0.074 

0.071 

0.040 

0.028 

0.011 

0.022 

0.O29 

0.024 

0.014 

37 

0.020 

0.010 

0.007 

0.007 

0.073 

0.071 

0.040 

0.026 

0.010 

0.021 

0.028 

0.023 

0.014 

38 

0.019 

0.010 

0.006 

0.007 

0.071 

0.071 

0.039 

0.025 

0.010 

0.021 

0.028 

0.023 

- 

39 

0.019 

0.009 

0.006 

0.007 

0.068 

0.068 

0.037 

0.024 

0.010 

0.020 

0.087 

0.022 

0.014 

40 

0.018 

0.009 

II    II*, 

0.007 

0.067 

0.068 

0.037 

0.023 

0.009 

0.020 

i  m 

I    ■ 

0.013 

41 

0.017 

0.009 

0.006 

0.006 

0.065 

0.067 

0.036 

0.023 

0.006 

0.019 

1    .Vk 

0.013 

42 

0.017 

0.009 

0.005 

0.006 

0.062 

0.065 

0.036 

0.022 

0.007 

0.018 

0.023 

0  022 

0.013 

43 

0.016 

0.009 

0.005 

0.006 

0.059 

0.065 

0.035 

0.021 

0.007 

0.010 

0.023 

44 

0.016 

0.009 

0.005 

0.006 

0.057 

0.065 

0.034 

0.020 

IX 

0.017 

0  020 

45 

0.015 

0.008 

0.005 

0.006 

0.052 

0.062 

0.034 

0.019 

it 

0.017 

i  m 

46 

0.015 

0.008 

0.005 

i!  OM 

0.050 

0.062 

0.033 

0.019 

0.005 

0.016 

i  m 

47 

0.014 

0.008 

0.005 

0.006 

0.047 

0.060 

0.032 

0.018 

»■■ 

0  015 

0.021 

48 

0.014 

0.008 

0.005 

0.006 

0.045 

o  m 

0.031 

0.018 

i- 

I   BM 

49 

0.013 

0.008 

0.005 

0.006 

0.042 

0.069 

0.029 

0.018 

>-i 

:t 

Sl*MW  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS 

YEARS  OF  RECORD:         15  STATION  AREA:         3.90 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


05PCO23  LAKE  239  OUTLET  NEAR  KENQRA 

MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEM3ER 


50 

0.013 

0.008 

0.005 

0.006 

0.037 

0.059 

0.029 

0.017 

0.004 

0.014 

0.020 

0.019 

0.012 

51 

0.012 

0.007 

0.005 

0.006 

0.034 

0.057 

0.028 

0.017 

0.004 

0.013 

0.018 

0.018 

0.012 

52 

0.012 

0.007 

0.005 

0.006 

0.033 

0.057 

0.027 

0.016 

0.003 

0.012 

0.017 

0.018 

0.012 

53 

0.011 

0.007 

0.005 

0.005 

0.027 

0.057 

0.027 

0.016 

0.003 

0.011 

0.016 

0.017 

0.012 

54 

0.011 

0.007 

0.005 

0.005 

0.025 

0.054 

0.026 

0.015 

0.003 

0.010 

0.016 

0.017 

0.011 

55 

0.010 

0.007 

0.005 

0.005 

0.025 

0.054 

0.025 

0.015 

0.003 

0.010 

0.015 

0.016 

0.011 

56 

0.010 

0.007 

0.005 

0.005 

0.024 

0.053 

0.024 

0.014 

0.002 

0.009 

0.015 

0.015 

0.011 

57 

0.010 

0.007 

0.005 

0.005 

0.023 

0.051 

0.024 

0.014 

0.002 

0.008 

0.014 

0.015 

0.011 

58 

0.010 

0.007 

0.005 

0.005 

0.022 

0.051 

0.024 

0.014 

0.002 

0.004 

0.013 

0.014 

0.011 

59 

0.009 

0.007 

0.005 

0.005 

0.022 

0.050 

0.023 

0.013 

0.002 

0.003 

0.012 

0.013 

0.011 

60 

0.009 

0.007 

0.005 

0.005 

0.021 

0.048 

0.022 

0.012 

0.002 

0.002 

0.012 

0.012 

0.010 

61 

0.009 

0.007 

0.004 

0.005 

0.021 

0.048 

0.022 

0.012 

0.002 

0.002 

0.011 

0.012 

0.010 

62 

0.008 

0.006 

0.004 

0.005 

0.021 

0.045 

0.022 

0.011 

0.002 

0.001 

0.010 

0.012 

0.010 

63 

o.oua 

0.006 

0.004 

0.005 

0.020 

0.044 

0.021 

0.011 

0.001 

0.001 

0.010 

0.011 

0.010 

64 

0.007 

0.006 

0.004 

0.005 

0.020 

0.042 

0.020 

0.010 

0.001 

0.001 

0.009 

0.010 

0.009 

65 

0.007 

0.006 

0.004 

0.004 

0.019 

0.042 

0.020 

0.010 

0.001 

0.001 

0.009 

0.010 

0.009 

66 

0.007 

0.006 

0.004 

0.004 

0.019 

0.041 

0.019 

0.009 

0.001 

0.000 

0.008 

0.009 

0.009 

67 

0.006 

0.006 

0.004 

0.004 

0.018 

0.040 

0.018 

0.009 

0.001 

0.000 

0.007 

0.009 

o.ooy 

68 

0.006 

0.006 

0.004 

0.004 

0.017 

0.040 

0.017 

0.008 

0.001 

0.000 

0.007 

0.007 

0.008 

69 

0.006 

0.006 

0.004 

0.004 

0.017 

0.039 

0.017 

0.008 

0.001 

0.000 

0.001 

0.007 

0.008 

70 

0.006 

0.006 

0.004 

0.004 

0.016 

0.038 

0.016 

0.007 

0.000 

0.000 

0.001 

0.007 

0.007 

71 

0.005 

0.006 

0.004 

0.004 

0.016 

0.038 

0.015 

0.007 

0.000 

0.000 

0.001 

0.007 

0.007 

72 

0.005 

0.006 

0.004 

0.004 

0.015 

0.037 

0.014 

0.007 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.007 

73 

0.005 

0.006 

0.004 

0.004 

0.015 

0.037 

0.013 

0.006 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.007 

74 

0.005 

0.006 

0.004 

0.004 

0.015 

0.037 

0.013 

0.006 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.007 

75 

0.004 

0.005 

0.004 

0.003 

0.015 

0.036 

0.013 

0.005 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.007 

76 

0.004 

0.005 

0.004 

0.003 

0.015 

0.034 

0.011 

0.005 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.006 

77 

0.004 

0.005 

0.003 

0.003 

0.014 

0.034 

0.010 

0.005 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.006 

78 

0.004 

0.005 

0.003 

0.003 

0.013 

0.033 

0.009 

0.004 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.006 

79 

0.003 

0.005 

0.003 

0.002 

0.012 

0.032 

0.008 

0.004 

0.000 

0.000 

0.000 

0.004 

0.006 

80 

0.003 

0.005 

0.003 

0.002 

0.012 

0.031 

0.008 

0.004 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

81 

0.002 

0.005 

0.003 

0.002 

0.011 

0.031 

0.007 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.002 

0.004 

0.003 

0.002 

0.010 

0.028 

0.006 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.001 

0.004 

0.003 

0.002 

0.010 

0.027 

0.006 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.001 

0.004 

0.002 

0.002 

0.009 

0.025 

0.005 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

85 

0.000 

0.003 

0.002 

0.002 

0.009 

0.024 

0.005 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

86 

0.000 

0.002 

0.002 

0.002 

0.009 

0.023 

0.004 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

87 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.008 

0.021 

0.004 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

88 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.008 

0.019 

0.004 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

89 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.018 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

90 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.016 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.015 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.013 

0.002 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.007 

0.012 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.006 

0.009 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

95 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.008 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.004 

0.006 

0.001 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.003 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

99 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN 

0.027 

0.008 

0.006 

0.007 

0.066 

0.071 

0.036 

0.028 

0.012 

0.019 

0.029 

0.022 

0.013 

SLM-WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PE005  LAKE  OF  THE  WOODS  OUTLET  AT  MI*  CREEK 

YEARS  OF  RECORD:         18  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL       JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER    NOVEM3ER  DEC9-6E? 

0  11.800         5.100         5.100  4.960         6.120  9.200  11.800  11.700  10.100  7.590  7.220  7.500  5.950 

1  9.200         4.960         4.960  4.670         5.520  8.100  10.400  11.500  9.230  6.680  6.510  6.940  5  56C 

2  7.500         4.810         4.810  4.670         5.240  7.650  10.200  11.200  8.520  6.540  5.800  6.650  5.660 

3  6.710         4.810         4.670  4.530         5.100  6.970         9.850  11.100  8.070  6.030  5.660  6.510  S.56C 


4 

6.090 

4.810 

4.670 

4.530 

5.100 

6.630 

9.600 

10.700 

7.480 

5.950 

5.520 

5.950 

5.660 

5 

5.660 

4.670 

4.670 

4.530 

5.100 

6.370 

8.950 

10.200 

7.220 

5.800 

5.240 

5.950 

5.2M 

6 

5.240 

4.420 

4.530 

4.190 

4.960 

4.960 

8.070 

8.500 

6.800 

5.640 

5.210 

4.870 

4.390 

7 

4.960 

4.360 

4.470 

4.160 

4.930 

4.810 

7.650 

8.070 

6.000 

5.380 

5.100 

4.640 

4.390 

8  4.810         4.360         4.420         4.130         4.360         4.670         7.500  7.790         5.660         5.240         5.040         4.500         4.360 

9  4.670         4.280         4.360         4.110         4.050         4.300  7.310         7.500         5.380         5.240         4.900         4.420         4.280 


10 

4.470 

4.250 

4.300 

4.080 

4.020 

3.880 

6.940 

7.500 

4.960 

4.980 

4.810 

4.280 

4.130 

11 

4.360 

3.780 

4.190 

3.460 

3.600 

3.820 

6.710 

6.650 

4.530 

4.960 

4.700 

4.110 

4.020 

12 

4.190 

3.750 

3.610 

3.440 

3.540 

3.820 

6.370 

6.370 

4.470 

4.530 

4.670 

3.960 

3.960 

13 

3.990 

3.740 

3.590 

3.440 

3.490 

3.820 

5.520 

6.090 

4.390 

4.390 

4.530 

3.870 

3.960 

14 

3.940 

3.710 

3.590 

3.420 

3.480 

3.810 

4.810 

5.520 

4.110 

4.330 

4.390 

3.870 

3.940 

15 

3.910 

3.710 

3.570 

3.420 

3.460 

3.810 

4.530 

5.240 

3.940 

3.960 

4.190 

3.860 

3.910 

16 

3.880 

3.700 

3.560 

3.400 

3.440 

3.800 

3.940 

4.670 

3.920 

3.910 

3.860 

3.850 

3.380 

17 

3.860 

3.690 

3.540 

3.400 

3.430 

3.790 

3.940 

3.990 

3.910 

3.900 

3.860 

3.840 

3.880 

18 

3.850 

3.680 

3.530 

3.400 

3.410 

3.790 

3.940 

3.960 

3.910 

3.880 

3.850 

3.810 

3.860 

19 

3.840 

3.660 

3.530 

3.390 

3.390 

3.790 

3.940 

3.960 

3.910 

3.860 

3.840 

3.770 

3.850 

20 

3.820 

3.650 

3.510 

3.380 

3.370 

3.770 

3.910 

3.950 

3.910 

3.850 

3.840 

3.770 

3.830 

21 

3.820 

3.640 

3.510 

3.370 

3.370 

3.760 

3.890 

3.940 

3.890 

3.850 

3.830 

3.760 

3.820 

22 

3.810 

3.640 

3.510 

3.360 

3.360 

3.750 

3.880 

3.930 

3.880 

3.840 

3.820 

3.750 

3.790 

23 

3.790 

3.630 

3.510 

3.350 

3.350 

3.740 

3.870 

3.910 

3.880 

3.820 

3.790 

3.750 

3.750 

24 

3.790 

3.620 

3.500 

3.340 

3.350 

3.720 

3.850 

3.900 

3.880 

3.820 

3.790 

3.740 

3.750 

25 

3.770 

3.620 

3.490 

3.340 

3.350 

3.710 

3.850 

3.880 

3.870 

3.820 

3.770 

3.740 

3.740 

26 

3.770 

3.610 

3.480 

3.330 

3.340 

3.710 

3.840 

3.880 

3.860 

3.820 

3.770 

3.740 

3.740 

27 

3.760 

3.600 

3.480 

3.320 

3.340 

3.710 

3.830 

3.880 

3.850 

3.790 

3.770 

3.730 

3.730 

28 

3.740 

3.600 

3.470 

3.310 

3.330 

3.710 

3.820 

3.870 

3.850 

3.790 

3.740 

3.710 

3.710 

29 

3.740 

3.600 

3.470 

3.310 

3.330 

3.710 

3.820 

3.850 

3.850 

3.790 

3.740 

3.710 

3.680 

30 

3.710 

3.600 

3.460 

3.300 

3.320 

3.680 

3.820 

3.850 

3.840 

3.790 

3.740 

3.710 

3.680 

31 

3.710 

3.590 

3.450 

3.290 

3.310 

3.680 

3.820 

3.850 

3.820 

3.770 

3.740 

3.710 

3  630 

32 

3.710 

3.570 

3.450 

3.280 

3.300 

3.680 

3.820 

3.850 

3.820 

3.770 

3.720 

3.710 

t.1 

33 

3.690 

3.570 

3.440 

3.280 

3.280 

3.650 

3.820 

3.850 

3.820 

3.760 

3.710 

3  690 

3  630 

34 

3.680 

3.570 

3.430 

3.280 

3.280 

3.640 

3.810 

3.850 

3.810 

3.740 

3.710 

3.680 

3  680 

35 

3.680 

3.560 

3.430 
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3.572 

3.350 

3.273 

3.112 

3.168 

3.501 

4.002 

4.210 

3.849 

3.696 

3.620 

3.529 

3.533 
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113.000 

n 

0 

a 

0 

47 

115.000 

120.000 

121.000 

122.000 

118.000 

105.000 

102.000 

113.000 

111  000 

>» 

0 

0 

>< 

4)1 

113.000 

119.000 

120.000 

121.000 

116.000 

104.000 

'.:»    l« 

111.000 

•.:  >« 

n 

" 

0 

a 

49 

112.000 

118.000 

119.000 

120.000 

115.000 

mi  goo 

|   .. 

|  |  ,i« 

I  N  >« 

108. 000 

0 

a 

i> 

SU+WRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS          05PBD06  LAKE  OF  T>€  WOCOS  EASTERN  OUTLET  AT  KENORA  POV€RHOUSE 

YEARS  OF  RECORD:         79  STATION  AREA: 

PER    ANNJAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY           JUNE           JULY         AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVBBER    DECEMBER 

50     110.000      115.000      118.000      119.000  113.000  102.000        96.300      106.000      108.000      107.000      109.000      111.000      117.000 


51 

109.000 

114.000 

118.000 

117.000 

112.000 

99.400 

94.300 

104.000 

107.000 

104.000 

108.000 

110.000 

116.000 

52 

107.000 

111.000 

117.000 

116.000 

110.000 

97.400 

92.600 

101.000 

106.000 

102.000 

107.000 

109.000 

115.000 

53 

106.000 

110.000 

116.000 

113.000 

109.000 

95.400 

91.200 

100.000 

104.000 

100.000 

104.000 

108.000 

114.000 

54 

103.000 

108.000 

114.000 

111.000 

107.000 

92.900 

89.800 

98.500 

103.000 

98.300 

103.000 

107.000 

113.000 

55 

102.000 

106.000 

112.000 

110.000 

106.000 

90.900 

88.600 

97.400 

101.000 

95.700 

102.000 

104.000 

111.000 

56 

100.000 

103.000 

109.000 

107.000 

104.000 

88.300 

87.500 

95.400 

98.500 

94.000 

100.000 

103.000 

110.000 

57 

98.000 

101.000 

107.000 

106.000 

102.000 

85.800 

86.400 

92.900 

96.800 

93.700 

98.500 

101.000 

108.000 

58 

96.000 

100.000 

104.000 

104.000 

101.000 

82.700 

84.400 

91.500 

96.000 

93.100 

96.800 

98.800 

106.000 

59 

94.300 

98.800 

102.000 

101.000 

98.300 

82.100 

82.700 

89.800 

94.600 

92.300 

96.000 

96.800 

103.000 

60 

92.400 

97.400 

101.000 

99.700 

96.600 

80.700 

81.800 

87.800 

92.600 

90.900 

94.300 

95.100 

101.000 

61 

90.600 

94.600 

99.100 

96.800 

94.000 

77.900 

80.400 

85.500 

91.700 

88.600 

92.900 

93.200 

98.500 

62 

88.100 

93.200 

96.800 

94.000 

91.700 

75.300 

79.600 

82.100 

90.800 

87.500 

91.500 

90.300 

96.000 

63 

85.800 

91.500 

94.600 

92.000 

87.700 

72.800 

76.500 

80.600 

86.400 

85.500 

89.500 

88.100 

95.100 

64 

83.000 

89.800 

91.700 

88.900 

83.000 

70.200 

74.800 

79.100 

82.400 

80.400 

88.100 

86.400 

93.200 

65 

80.700 

85.800 

89.200 

85.200 

80.400 

68.500 

73.600 

77.900 

81.000 

79.600 

85.200 

84.700 

88.300 

66 

78.400 

80.100 

84.700 

84.100 

74.500 

66.100 

70.800 

75.900 

80.400 

75.600 

82.400 

82.400 

85.800 

67 

74.800 

78.200 

81.800 

82.100 

69.500 

64.500 

68.000 

72.800 

79.000 

71.600 

78.700 

79.000 

83.800 

68 

70.800 

73.300 

77.600 

78.400 

62.000 

62.000 

66.700 

69.900 

73.600 

67.100 

72.800 

75.900 

81.000 

69 

68.000 

70.200 

73.900 

74.500 

56.700 

56.100 

65.400 

67.400 

69.400 

62.400 

70.200 

73.600 

77.600 

70 

64.600 

68.000 

64.000 

69.700 

54.100 

51.500 

63.100 

62.900 

67.100 

61.800 

67.400 

71.400 

71.400 

71 

62.000 

65.400 

63.400 

65.700 

52.400 

49.300 

60.900 

60.900 

61.500 

56.100 

63.400 

69.100 

68.500 

72 

59.100 

62.600 

58.300 

60.900 

46.700 

44.700 

57.200 

58.600 

60.800 

51.800 

62.400 

64.800 

64.800 

73 

54.100 

59.700 

51.300 

56.600 

43.900 

41.600 

51.000 

55.200 

56.400 

49.000 

61.800 

61.700 

63.100 

74 

50.700 

55.200 

47.600 

48.100 

41.300 

39.900 

48.400 

53.200 

51.800 

44.700 

57.800 

59.500 

58.600 

75 

46.400 

50.400 

44.500 

43.900 

40.200 

38.800 

43.300 

51.300 

48.400 

42.200 

54.900 

55.200 

53.200 

76 

43.300 

47.600 

42.500 

42.200 

39.300 

37.900 

40.200 

48.300 

44.500 

39.800 

50.700 

49.600 

50.400 

77 

41.600 

43.300 

41.100 

40.200 

38.500 

37.100 

38.200 

45.300 

41.900 

39.400 

47.000 

44.500 

45.600 

78 

40.200 

42.200 

40.200 

39. 100 

37.900 

35.700 

37.400 

43.000 

39.800 

37.900 

42.500 

43.000 

43.600 

79 

39.100 

41.600 

39.400 

38.800 

36.800 

35.100 

36.200 

39.100 

37.400 

36.800 

40.500 

41.900 

42.200 

80 

38.500 

40.200 

38.800 

37.900 

36.200 

34.800 

35.700 

36.500 

35.100 

35.700 

40.200 

41.300 

41.600 

81 

37.400 

39.600 

38.200 

37.400 

35.700 

34.300 

35.100 

35.400 

33.700 

33.700 

39.600 

40.500 

40.500 

82 

36.500 

38.800 

37.400 

36.800 

34.800 

33.100 

34.500 

34.300 

33.100 

33.400 

38.500 

39.900 

39.900 

83 

35.400 

38.200 

36.200 

36.000 

34.300 

32.800 

33.100 

33.400 

31.400 

32.300 

37.900 

39.400 

39.400 

84 

34.500 

37.100 

35.100 

35.100 

33.700 

31.700 

32.800 

32.800 

28.100 

31.400 

37.100 

38.200 

38.800 

85 

33.400 

36.000 

33.400 

33.100 

32.600 

30.600 

31.400 

31.100 

24.200 

29.400 

36.500 

37.400 

38.200 

86 

32.600 

34.500 

32.300 

31.700 

31.700 

29.400 

30.300 

28.900 

23.200 

27.800 

35.100 

36.800 

37.400 

87 

31.100 

33.100 

30.300 

29.700 

29.700 

28.300 

28.600 

27.400 

21.800 

25.600 

34.300 

36.000 

36.500 

88 

29.400 

31.400 

28.600 

27.600 

26.100 

26.900 

27.500 

24.800 

21.200 

24.500 

33.700 

35.100 

36.000 

89 

27.600 

29.400 

27.100 

25.900 

24.300 

25.600 

26.100 

23.200 

20.200 

22.600 

32.600 

34.300 

34.800 

90 

25.800 

27.600 

26.500 

24.900 

23.100 

23.500 

25.100 

22.000 

19.700 

20.600 

31.700 

32.800 

33.700 

91 

24.300 

26.500 

25.600 

23.500 

22.500 

22.400 

23.400 

21.300 

19.300 

20.200 

30.900 

32.000 

32.600 

92 

22.700 

25.200 

24.700 

22.800 

22.000 

21.700 

21.800 

20.800 

18.900 

19.600 

29.700 

30.000 

30.900 

93 

21.500 

23.900 

23.700 

22.000 

21.500 

21.200 

21.200 

20.400 

18.700 

18.900 

28.900 

28.600 

28.600 

94 

20.700 

22.200 

21.600 

21.100 

20.900 

20.400 

20.700 

19.300 

18.500 

18.500 

27.200 

26.800 

26.600 

95 

20.000 

20.700 

21.000 

20.200 

20.400 

19.400 

19.700 

18.900 

18.300 

18.200 

24.100 

24.200 

24.700 

96 

19.300 

20.300 

20.600 

19.500 

20.000 

18.700 

18.800 

18.200 

18.100 

17.900 

21.500 

21.700 

22.000 

97 

18.700 

19.800 

20.200 

19.200 

19.200 

17.600 

18.200 

18.100 

17.300 

17.400 

19.700 

20.300 

19.900 

98 

18.000 

19.300 

19.900 

18.200 

18.300 

16.500 

17.600 

17.600 

16.800 

17.000 

18.500 

19.200 

19.600 

99 

16.800 

17.600 

19.300 

16.500 

16.500 

6.370 

16.400 

16.200 

15.800 

16.700 

17.800 

18.000 

19.100 

100 

0.000 

15.700 

17.500 

7.620 

14.100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

5.320 

16.400 

16.500 

17.100 

MEAN 

95.269 

98.007 

97.796 

97.124 

94.316 

89.191 

90.170 

94.344 

94.516 

93.387 

97.089 

97.540 

99.793 

SU-fWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PBD10 

YEARS  OF  RECORD:         53  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


WINNIPEG  RIVER  AT  WHITEDOG  FALLS  POWERHOUSE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    XT03ER    NOVB6ES    DE-36E? 


0 

1570.000 

847.000 

804.000 

864.000 

1100.000 

1540.000 

1570.000 

1560.000 

1460.000 

1210.000 

1200.000 

1110.000 

use  xc 

1 

1230.000 

799.000 

779.000 

833.000 

980.000 

1430.000 

1530.000 

1530.000 

1220.000 

886.000 

1030.000 

106C.000 

994. DOC 

2 

1130.000 

786.000 

767.000 

799.000 

895.000 

1350.000 

1430.000 

1350.000 

1120.000 

841.000 

928.000 

997.000 

934. OOC 

3 

1040.000 

773.000 

756.000 

762.000 

824.000 

1210.000 

1400.000 

1240.000 

1060.000 

799.000 

841.000 

925.000 

si:  xc 

4 

951.000 

765.000 

739.000 

733.000 

767.000 

1160.000 

1350.000 

1190.000 

1010.000 

767.000 

808.000 

912.000 

--:  xc 

5 

896.000 

757.000 

716.000 

708.000 

756.000 

1060.000 

1310.000 

1170.000 

966.000 

748.000 

765.000 

992  n 

762.000 

6 

835.000 

751.000 

699.000 

699.000 

745.000 

957.000 

1230.000 

1150.000 

926.000 

729.000 

742.000 

841.000 

743.  OX 

7 

801.000 

711.000 

694.000 

688.000 

733.000 

932.000 

1210.000 

1140.000 

796.000 

719.000 

719.000 

827.000 

702.000 

8 

770.000 

698.000 

685.000 

682.000 

716.000 

895.000 

1160.000 

1120.000 

759.000 

702.000 

699.000 

793.000 

677.000 

9 

753.000 

682.000 

658.000 

677.000 

688.000 

869.000 

1120.000 

1100.000 

728.000 

671.000 

685.000 

748.000 

654  OOC 

10 

731.000 

637.000 

648.000 

660.000 

677.000 

838.000 

1100.000 

1090.000 

708.000 

646.000 

663.000 

708.000 

631.000 

11 

705.000 

606.000 

640.000 

654.000 

671.000 

799.000 

1080.000 

1050.000 

697.000 

609.000 

651.000 

672.000 

621.000 

12 

689.000 

596.000 

634.000 

648.000 

660.000 

768.000 

1050.000 

974.000 

685.000 

564.000 

626.000 

648.000 

603. OOC 

13 

671.000 

586.000 

627.000 

643.000 

651.000 

753.000 

1020.000 

929.000 

665.000 

541.000 

583.000 

637.000 

594.000 

14 

654.000 

582.000 

609.000 

639.000 

643.000 

731.000 

1000.000 

909.000 

654.000 

524.000 

533.000 

626.000 

5rl  xc 

15 

640.000 

579.000 

600.000 

635.000 

639.000 

702.000 

971.000 

875.000 

645.000 

510.000 

490.000 

617.000 

57!  x«; 

16 

631.000 

572.000 

592.000 

626.000 

631.000 

697.000 

946.000 

852.000 

620.000 

504.000 

479.000 

608.000 

566  COO 

17 

617.000 

561.000 

580.000 

612.000 

617.000 

665.000 

932.000 

835.000 

589.000 

487.000 

473.000 

597.000 

558.000 

18 

600.000 

551.000 

558.000 

603.000 

603.000 

654.000 

898.000 

824.000 

580.000 

470.000 

467.000 

578.000 

sa  m 

19 

592.000 

539.000 

547.000 

592.000 

592.000 

634.000 

861.000 

810.000 

555.000 

462.000 

462.000 

561.000 

544  000 

20 

578.000 

532.000 

543.000 

586.000 

583.000 

629.000 

824.000 

801.000 

527.000 

450.000 

453.000 

547.000 

530.000 

21 

566.000 

521.000 

538.000 

575.000 

578.000 

617.000 

793.000 

773.000 

515.000 

439.000 

450.000 

532.000 

521.000 

22 

549.000 

515.000 

532.000 

566.000 

572.000 

603.000 

733.000 

753.000 

505.000 

434.000 

445.000 

521.000 

518.000 

23 

539.000 

501.000 

524.000 

555.000 

564.000 

595.000 

689.000 

739.000 

487.000 

428.000 

442.000 

507.000 

510.000 

24 

528.000 

493.000 

518.000 

544.000 

549.000 

595.000 

663.000 

705.000 

467.000 

419.000 

436.000 

496.000 

S  -     U 

25 

518.000 

476.000 

515.000 

541.000 

541.000 

575.000 

643.000 

694.000 

459.000 

411.000 

432.000 

479.000 

m  u 

26 

504.000 

470.000 

510.000 

535.000 

538.000 

569.000 

640.000 

685.000 

450.000 

406.000 

428.000 

467.000 

4-,  n 

27 

496.000 

467.000 

500.000 

524.000 

538.000 

558.000 

633.000 

668.000 

445.000 

399.000 

423.000 

456.000 

470.000 

2ft 

481.000 

464.000 

490.000 

511.000 

538.000 

527.000 

614.000 

643.000 

439.000 

394.000 

419.000 

453.000 

462.000 

29 

470.000 

459.000 

479.000 

502.000 

532.000 

496.000 

600.000 

626.000 

436.000 

389.000 

413.000 

M7  U 

63   u 

30 

462.000 

449.000 

470.000 

498.000 

524.000 

481.000 

592.000 

617.000 

430.000 

386.000 

410.000 

445.000 

447.000 

31 

453.000 

445.000 

467.000 

478.000 

518.000 

464.000 

578.000 

609.000 

423.000 

382.000 

408.000 

436.000 

Ml    0 

32 

447.000 

439.000 

464.000 

459.000 

510.000 

456.000 

570.000 

603.000 

419.000 

379.000 

at  a 

m  a 

Ql    u 

33 

442.000 

430.000 

456.000 

453.000 

498.000 

447.000 

564.000 

595.000 

416.000 

377.000 

402.000 

w  n 

4  5        U 

M 

436.000 

428.000 

453.000 

450.000 

496.000 

442.000 

541.000 

586.000 

413.000 

371.000 

396.000 

416.000 

m  u 

35 

430.000 

425.000 

446.000 

442.000 

498.000 

439.000 

510.000 

558.000 

406.000 

368.000 

m  n 

411.000 

36 

425.000 

422.000 

439.000 

442.000 

487.000 

433.000 

467.000 

538.000 

402.000 

365.000 

■  n 

*.«     i« 

...  a 

37 

419.000 

416.000 

433.000 

439.000 

481.000 

428.000 

453.000 

524.000 

399.000 

362.000 

■  a 

V.    U 

38 

416.000 

413.000 

428.000 

436.000 

476.000 

422.000 

444.000 

513.000 

394.000 

357.000 

".      VI 

396.000 

411.000 

39 

410.000 

405.000 

425.000 

430.000 

470.000 

419.000 

433.000 

504.000 

391.000 

•4    U 

0H   i« 

^  a 

a  n 

*) 

405.000 

402.000 

416.000 

428.000 

462.000 

411.000 

430.000 

494.000 

f*     n 

351.000 

01  a 

■  a 

4.   4      U 

41 

402.000 

396.000 

411.000 

425.000 

456.000 

408.000 

425.000 

482.000 

■    DO 

Ml    n 

<.  »« 

■   a 

4.' 

396.000 

388.000 

405.000 

422.000 

450.000 

402.000 

413.000 

469.000 

ft     <« 

M   >> 

364  000 

n 

a 

41 

391.000 

385.000 

402.000 

419.000 

441.000 

402.000 

405.000 

460.000 

-     u 

m  n 

■  a 

0 

44 

388.000 

382.000 

396.000 

416.000 

432.000 

396.000 

400.000 

447.000 

371.000 

u      n 

357.000 

0 

45 

382.000 

379.000 

391.000 

411.000 

426.000 

394.000 

394.000 

442.000 

368  000 

340  000 

■4  a 

JW  COO 

■  a 

4/, 

379.000 

377.000 

389.000 

408.000 

418.000 

388.000 

391.000 

433.000 

v    n 

337.000 

a 

47 

374.000 

371.000 

385.000 

*).'  n. 

411.000 

385.000 

388.000 

*..     « 

*„     u 

•  4  a 

■  >> 

. .  a 

n>\ 

371.000 

371.000 

382.000 

402.000 

406.000 

382.000 

382.000 

416  000 

c  •    u 

:    i« 

.4.        U 

*.  >» 

M 

368.000 

»,',  mi 

379.000 

39B.000 

402.000 

l"  urn 

377.000 

401.000 

;■_!  .. 

LT      l« 

m  «« 

-i  >i 

>> 

slnmary  table  ft»h  aow  duration  analysis       ospeoio 

YEARS  OF  RECORD:    53  STATION  AREA: 

PER  ANNUAL    JANUARY  FEBRUARY   MARCH     APRIL 


WINNIPEG  RIVER  AT  WHITEDOG  FALLS  POWERHOUSE 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER     N0VEM3ER    DEC9-6ER 


50 

362.000 

362.000 

374.000 

394.000 

402.000 

374.000 

374.000 

394.000 

348.000 

322.000 

343.000 

351.000 

368.000 

51 

359.000 

358.000 

371.000 

391.000 

396.000 

371.000 

368.000 

384.000 

343.000 

317.000 

343.000 

348.000 

365.000 

52 

354.000 

354.000 

368.000 

382.000 

391.000 

365.000 

362.000 

371.000 

337.000 

314.000 

340.000 

348.000 

362.000 

53 

351.000 

351.000 

362.000 

374.000 

391.000 

362.000 

357.000 

360.000 

334.000 

311.000 

337.000 

348.000 

358.000 

54 

348.000 

345.000 

362.000 

368.000 

388.000 

360.000 

351.000 

351.000 

326.000 

306.000 

334.000 

345.000 

354.000 

55 

343.000 

343.000 

357.000 

362.000 

382.000 

357.000 

345.000 

343.000 

323.000 

306.000 

334.000 

343.000 

351.000 

56 

340.000 

337.000 

351.000 

357.000 

377.000 

351.000 

343.000 

337.000 

317.000 

303.000 

328.000 

337.000 

348.000 

57 

337.000 

334.000 

345.000 

348.000 

374.000 

348.000 

337.000 

328.000 

314.000 

302.000 

323.000 

334.000 

348.000 

58 

334.000 

328.000 

340.000 

345.000 

369.000 

348.000 

334.000 

326.000 

311.000 

300.000 

320.000 

331.000 

343.000 

59 

328.000 

325.000 

340.000 

343.000 

365.000 

344.000 

329.000 

320.000 

309.000 

297.000 

314.000 

328.000 

340.000 

60 

326.000 

320.000 

337.000 

335.000 

360.000 

339.000 

328.000 

317.000 

306.000 

294.000 

313.000 

326.000 

337.000 

61 

320.000 

314.000 

334.000 

331.000 

354.000 

334.000 

326.000 

314.000 

303.000 

293.000 

311.000 

323.000 

334.000 

62 

317.000 

306.000 

328.000 

328.000 

351.000 

328.000 

326.000 

311.000 

300.000 

292.000 

309.000 

320.000 

328.000 

63 

314.000 

303.000 

323.000 

326.000 

348.000 

326.000 

320.000 

311.000 

297.000 

289.000 

306.000 

317.000 

326.000 

54 

311.000 

300.000 

320.000 

320.000 

343.000 

324.000 

317.000 

309.000 

294.000 

289.000 

305.000 

314.000 

320.000 

65 

306.000 

300.000 

314.000 

320.000 

340.000 

320.000 

314.000 

306.000 

292.000 

283.000 

303.000 

306.000 

315.000 

66 

303.000 

292.000 

311.000 

317.000 

334.000 

317.000 

311.000 

300.000 

289.000 

281.000 

300.000 

303.000 

314.000 

67 

300.000 

289.000 

306.000 

314.000 

326.000 

314.000 

306.000 

300.000 

286.000 

279.000 

295.000 

300.000 

311.000 

6S 

297.000 

289.000 

300.000 

311.000 

320.000 

311.000 

303.000 

294.000 

283.000 

276.000 

292.000 

294.000 

303.000 

69 

292.000 

286.000 

292.000 

306.000 

314.000 

309.000 

300.000 

291.000 

283.000 

273.000 

289.000 

292.000 

297.000 

70 

289.000 

283.000 

289.000 

302.000 

311.000 

306.000 

297.000 

289.000 

279.000 

271.000 

286.000 

289.000 

297.000 

71 

286.000 

279.000 

286.000 

297.000 

309.000 

300.000 

292.000 

283.000 

272.000 

268.000 

286.000 

286.000 

289.000 

72 

283.000 

278.000 

283.000 

292.000 

303.000 

294.000 

289.000 

277.000 

268.000 

265.000 

282.000 

~36.000 

282.000 

73 

281.000 

278.000 

283.000 

289.000 

297.000 

289.000 

283.000 

273.000 

262.000 

262.000 

279.000 

283.000 

281.000 

74 

278.000 

271.000 

281.000 

286.000 

297.000 

286.000 

279.000 

271.000 

262.000 

259.000 

277.000 

282.000 

278.000 

75 

274.000 

268.000 

275.000 

286.000 

297.000 

283.000 

274.000 

262.000 

255.000 

256.000 

273.000 

280.000 

276.000 

76 

270.000 

262.000 

261.000 

282.000 

294.000 

278.000 

265.000 

260.000 

246.000 

254.000 

271.000 

276.000 

274.000 

77 

264.000 

253.000 

244.000 

278.000 

289.000 

272.000 

254.000 

249.000 

240.000 

250.000 

268.000 

271.000 

274.000 

78 

259.000 

242.000 

233.000 

273.000 

286.000 

265.000 

243.000 

239.000 

236.000 

247.000 

264.000 

270.000 

264.000 

79 

253.000 

234.000 

231.000 

266.000 

282.000 

255.000 

235.000 

230.000 

229.000 

242.000 

261.000 

269.000 

259.000 

30 

244.000 

231.000 

231.000 

258.000 

279.000 

243.000 

230.000 

222.000 

219.000 

238.000 

257.000 

264.000 

250.000 

81 

238.000 

231.000 

223.000 

252.000 

275.000 

233.000 

226.000 

217.000 

210.000 

232.000 

255.000 

253.000 

244.000 

82 

231.000 

225.000 

218.000 

238.000 

272.000 

220.000 

223.000 

206.000 

200.000 

228.000 

252.000 

251.000 

244.000 

83 

227.000 

225.000 

218.000 

232.000 

268.000 

209.000 

219.000 

202.000 

195.000 

222.000 

247.000 

246.000 

238.000 

84 

222.000 

224.000 

213.000 

232.000 

259.000 

203.000 

214.000 

199.000 

191.000 

212.000 

238.000 

242.000 

231.000 

85 

216.000 

218.000 

210.000 

230.000 

248.000 

197.000 

208.000 

196.000 

187.000 

204.000 

232.000 

231.000 

229.000 

86 

210.000 

216.000 

207.000 

227.000 

237.000 

193.000 

203.000 

192.000 

182.000 

197.000 

227.000 

221.000 

227.000 

87 

206.000 

214.000 

206.000 

227.000 

226.000 

181.000 

196.000 

189.000 

176.000 

194.000 

219.000 

216.000 

225.000 

88 

200.000 

210.000 

203.000 

219.000 

214.000 

172.000 

190.000 

186.000 

172.000 

192.000 

216.000 

211.000 

216.000 

89 

195.000 

207.000 

200.000 

214.000 

199.000 

168.000 

181.000 

179.000 

171.000 

190.000 

212.000 

208.000 

210.000 

90 

188.000 

205.000 

198.000 

207.000 

189.000 

162.000 

175.000 

166.000 

169.000 

186.000 

206.000 

200.000 

206.000 

91 

182.000 

201.000 

189.000 

199.000 

182.000 

157.000 

166.000 

160.000 

163.000 

181.000 

201.000 

200.000 

186.000 

92 

174.000 

198.000 

187.000 

191.000 

178.000 

150.000 

159.000 

154.000 

158.000 

176.000 

197.000 

188.000 

186.000 

93 

169.000 

191.000 

183.000 

170.000 

171.000 

148.000 

150.000 

145.000 

149.000 

172.000 

185.000 

173.000 

183.000 

94 

160.000 

180.000 

182.000 

163.000 

163.000 

137.000 

128.000 

133.000 

134.000 

168.000 

184.000 

171.000 

171.000 

95 

149.000 

177.000 

176.000 

157.000 

149.000 

123.000 

112.000 

119.000 

117.000 

154.000 

173.000 

163.000 

168.000 

96 

126.000 

160.000 

170.000 

137.000 

130.000 

110.000 

96.000 

96.000 

88.100 

129.000 

155.000 

153.000 

165.000 

97 

108.000 

125.000 

116.000 

110.000 

111.000 

100.000 

92.900 

92.900 

85.500 

81.600 

119.000 

143.000 

156.000 

96 

91.500 

110.000 

112.000 

100.000 

83.300 

82.700 

76.500 

85.500 

76.200 

76.200 

78.400 

100.000 

101.000 

99 

76.200 

107.000 

108.000 

85.500 

71.900 

66.300 

55.200 

54.400 

47.000 

71.900 

74.200 

81.600 

92.600 

100 

0.000 

100.000 

100.000 

76.200 

11.000 

0.000 

0.000 

1.130 

0.000 

0.000 

11.400 

64.300 

34.800 

MEAN  420.765 

389.478 

397.349 

410.689 

429.834 

449.790 

511.357 

506.771 

401.531 

360.167 

381.769 

408.446 

400.777 
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JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NOVEMBER    X36P 


0  1430.000 

736.000 

736.000 

838.000 

1210.000 

1310.000 

1360.000 

1430.000 

1420.000 

1300.000 

1230.000 

1200.000 

1150.000 

1 

1210.000 

694.000 

708.000 

725.000 

895.000 

1230.000 

1320.000 

1400.000 

1320.000 

1180.000 

1190.000 

1000.000 

946.000 

2  1170.000 

680.000 

677.000 

708.000 

793.000 

1200.000 

1250.000 

1230.000 

1200.000 

977.000 

932.000 

966.000 

702.000 

3  1070.000 

660.000 

646.000 

634.000 

702.000 

1180.000 

1230.000 

1210.000 

1180.000 

787.000 

851.000 

886.000 

691. OOC 

4 

943.000 

615.000 

572.000 

600.000 

680.000 

1150.000 

1220.000 

1200.000 

957.000 

725.000 

810.000 

833.000 

630.000 

S 

841.000 

566.000 

555.000 

575.000 

614.000 

1120.000 

1210.000 

1180.000 

869.000 

691.000 

722.000 

801.000 

561.000 

6 

782.000 

555.000 

547.000 

561.000 

597.000 

1060.000 

1200.000 

1170.000 

821.000 

631.000 

643.000 

753.000 

547.00C 

7 

716.000 

513.000 

524.000 

552.000 

589.000 

991.000 

1190.000 

1150.000 

753.000 

589.000 

620.000 

629.000 

541.  OOC 

8 

680.000 

479.000 

513.000 

546.000 

578.000 

915.000 

1180.000 

1120.000 

674.000 

573.000 

589.000 

564.000 

493.0OC 

9 

631.000 

473.000 

497.000 

539.000 

566.000 

875.000 

1170.000 

1090.000 

643.000 

566.000 

555.000 

538.000 

481.000 

10 

595.000 

462.000 

475.000 

532.000 

561.000 

852.000 

1160.000 

1050.000 

566.000 

515.000 

544.000 

530.000 

467.000 

11 

572.000 

439.000 

470.000 

490.000 

549.000 

841.000 

1140.000 

1020.000 

544.000 

442.000 

504.000 

504.000 

443. OOC 

12 

555.000 

431.000 

459.000 

476.000 

544.000 

827.000 

1130.000 

916.000 

524.000 

428.000 

473.000 

487.000 

436.000 

13 

544.000 

424.000 

439.000 

461.000 

524.000 

762.000 

1070.000 

847.000 

501.000 

411.000 

425.000 

470.000 

425.000 

14 

524.000 

419.000 

430.000 

453.000 

513.000 

733.000 

1030.000 

830.000 

487.000 

396.000 

362.000 

456.000 

419.000 

15 

501.000 

416.000 

425.000 

447.000 

498.000 

705.000 

997.000 

810.000 

450.000 

345.000 

348.000 

428.000 

416.000 

16 

479.000 

413.000 

421.000 

433.000 

476.000 

663.000 

934.000 

790.000 

405.000 

317.000 

345.000 

411.000 

411.000 

17 

462.000 

394.000 

394.000 

425.000 

470.000 

640.000 

850.000 

759.000 

391.000 

306.000 

334.000 

399.000 

402.000 

18 

443.000 

382.000 

378.000 

422.000 

462.000 

614.000 

838.000 

702.000 

368.000 

297.000 

326.000 

368.000 

385.000 

19 

427.000 

379.000 

374.000 

419.000 

453.000 

595.000 

821.000 

680.000 

345.000 

292.000 

317.000 

348.000 

357.000 

20 

419.000 

357.000 

374.000 

416.000 

451.000 

586.000 

759.000 

660.000 

337.000 

281.000 

306.000 

345.000 

348.000 

21 

408.000 

348.000 

368.000 

413.000 

442.000 

580.000 

708.000 

646.000 

323.000 

272.000 

300.000 

340.000 

340.000 

22 

385.000 

343.000 

362.000 

406.000 

428.000 

552.000 

634.000 

597.000 

311.000 

262.000 

292.000 

328.000 

337.000 

23 

371.000 

340.000 

351.000 

396.000 

422.000 

544.000 

612.000 

569.000 

303.000 

259.000 

272.000 

323.000 

327.000 

24 

357.000 

334.000 

345.000 

371.000 

416.000 

518.000 

588.000 

541.000 

294.000 

258.000 

266.000 

317.000 

309.000 

25 

345.000 

328.000 

340.000 

365.000 

391.000 

490.000 

578.000 

535.000 

276.000 

256.000 

265.000 

289.000 

3OC.000 

26 

340.000 

323.000 

337.000 

362.000 

379.000 

447.000 

569.000 

527.000 

271.000 

253.000 

257.000 

278.000 

294.000 

27 

331.000 

309.000 

335.000 

360.000 

371.000 

419.000 

561.000 

515.000 

262.000 

251.000 

254.000 

274.000 

291.000 

28 

323.000 

298.000 

328.000 

354.000 

365.000 

402.000 

547.000 

507.000 

261.000 

248.000 

248.000 

264.000 

286.000 

29 

310.000 

291.000 

319.000 

343.000 

361.000 

385.000 

538.000 

490.000 

259.000 

244.000 

245.000 

261.000 

281.000 

30 

303.000 

286.000 

314.000 

337.000 

360.000 

377.000 

524.000 

462.000 

258.000 

240.000 

240.000 

250.000 

275.000 

31 

294.000 

283.000 

309.000 

336.000 

354.000 

363.000 

514.000 

439.000 

250.000 

234.000 

232.000 

247.000 

264.000 

32 

286.000 

273.000 

303.000 

332.000 

348.000 

348.000 

493.000 

416.000 

247.000 

233.000 

229.000 

243.000 

263.000 

33 

276.000 

255.000 

292.000 

323.000 

343.000 

334.000 

481.000 

396.000 

244.000 

228.000 

225.000 

238.000 

259.000 

34 

267.000 

250.000 

288.000 

311.000 

336.000 

314.000 

442.000 

382.000 

239.000 

219.000 

220.000 

235.000 

N7  UK 

35 

262.000 

245.000 

286.000 

310.000 

331.000 

297.000 

428.000 

351.000 

236.000 

215.000 

216.000 

233.000 

247.000 

36 

257.000 

244.000 

281.000 

309.000 

328.000 

276.000 

379.000 

342.000 

234.000 

211.000 

214.000 

231.000 

241.000 

37 

250.000 

243.000 

276.000 

306.000 

320.000 

270.000 

351.000 

337.000 

230.000 

208.000 

212.000 

227.000 

| "•:     U 

38 

245.000 

242.000 

260.000 

300.000 

311.000 

266.000 

329.000 

314.000 

228.000 

207.000 

210.000 

B3  MM 

_  o 

39 

242.000 

238.000 

252.000 

294.000 

309.000 

261.000 

280.000 

294.000 

220.000 

206.000 

208.000 

m  KM 

:34  000 

40 

238.000 

234.000 

246.000 

292.000 

306.000 

256.000 

271.000 

283.000 

216.000 

205.000 

207.000 

at  a 

>> 

41 

234.000 

232.000 

244.000 

286.000 

303.000 

251.000 

264.000 

276.000 

212.000 

204.000 

.*<    u 

215.000 

>> 

4? 

231.000 

231.000 

243.000 

279.000 

300.000 

246.000 

261.000 

272.000 

207.000 

202.000 

204.000 

214.000 

a 

4J 

226.000 

227.000 

243.000 

262.000 

292.000 

243.000 

256.000 

270.000 

206.000 

201.000 

203.000 

.    .     >> 

a 

44 

223.000 

221.000 

242.000 

248.000 

283.000 

232.000 

253.000 

261.000 

204.000 

H  av 

.V    u 

m  ooa 

0 

a 

219.000 

217.000 

239.000 

243.000 

259.000 

227.000 

248.000 

252.000 

203.000 

199.000 

1 .   1« 

■  > 

At, 

215.000 

215.000 

233.000 

241.000 

249.000 

225.000 

236.000 

240.000 

202.000 

199.000 

m  on 

0    o 

a 

47 

213.000 

213.000 

229.000 

238.000 

242.000 

223.000 

232.000 

238.000 

201.000 

198.000 

200.000 

.'<    u 

>> 

48 

210.000 

212.000 

225.000 

232.000 

237.000 

215.000 

227.000 

235.000 

201.000 

196.000 

199.000 

.V    .u 

o 

4') 

208.000 

210.000 

222.000 

228.000 

230.000 

210.000 

219.000 

231.000 

199  000 

195.000 

.  >     n 

•     o 

SUW\RY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05PEO11          LAKE  CF  T>€  WOCOS  ASTERN  OUTLET  AT  NCRMAN  DAM  AND  POCRHCUS 

YEARS  OF  RECORD:         73  STATION  AREA: 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL            MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NOVB6ER  DB»6ER 

50  206.000  208.000  218.000  224.000  226.000  207.000  214.000  222.000  199.000  194.000  198.000  204.000  207.000 

51  205.000  206.000  217.000  223.000  223.000  205.000  208.000  212.000  197.000  193.000  197.000  203.000  206.000 

52  204.000  205.000  215.000  221.000  221.000  204.000  206.000  207.000  195.000  191.000  196.000  202.000  205.000 

53  203.000  204.000  212.000  220.000  220.000  202.000  202.000  204.000  194.000  190.000  195.000  202.000  204.000 

54  202.000  203.000  209.000  219.000  215.000  200.000  197.000  203.000  191.000  189.000  193.000  201.000  204.000 

55  201.000  202.000  208.000  217.000  212.000  199.000  193.000  202.000  190.000  188.000  192.000  200.000  203.000 

56  200.000  201.000  206.000  215.000  208.000  197.000  190.000  200.000  188.000  187.000  191.000  199.000  202.000 

57  199.000  201.000  205.000  214.000  207.000  195.000  189.000  199.000  186.000  186.000  190.000  199.000  202.000 

58  197.000  200.000  204.000  213.000  205.000  194.000  187.000  197.000  185.000  185.000  189.000  198.000  201.000 

59  196.000  199.000  203.000  211.000  204.000  192.000  186.000  195.000  182.000  183.000  188.000  197.000  200.000 

60  195.000  198.000  202.000  210.000  203.000  189.000  184.000  193.000  180.000  182.000  187.000  196.000  199.000 

61  193.000  197.000  201.000  208.000  202.000  187.000  180.000  191.000  177.000  180.000  186.000  196.000  198.000 

62  191.000  196.000  200.000  207.000  201.000  185.000  177.000  189.000  173.000  178.000  185.000  194.000  197.000 

63  189.000  195.000  199.000  205.000  200.000  183.000  170.000  186.000  168.000  176.000  183.000  193.000  197.000 

64  187.000  193.000  198.000  204.000  199.000  182.000  164.000  183.000  166.000  173.000  181.000  191.000  195.000 

65  185.000  192.000  196.000  203.000  198.000  180.000  161.000  181.000  164.000  169.000  177.000  189.000  194.000 

66  182.000  190.000  195.000  202.000  196.000  179.000  158.000  178.000  162.000  166.000  174.000  187.000  192.000 

67  179.000  186.000  193.000  201.000  194.000  174.000  155.000  175.000  161.000  165.000  172.000  183.000  190.000 

68  175.000  183.000  190.000  200.000  192.000  171.000  153.000  170.000  159.000  163.000  170.000  179.000  188.000 

69  170.000  180.000  189.000  198.000  190.000  165.000  148.000  167.000  156.000  161.000  168.000  170.000  185.000 

70  167.000  174.000  187.000  197.000  186.000  161.000  143.000  163.000  153.000  160.000  164.000  167.000  177.000 

71  164.000  173.000  183.000  195.000  179.000  158.000  139.000  162.000  152.000  156.000  160.000  165.000  172.000 

72  161.000  170.000  174.000  192.000  176.000  155.000  137.000  158.000  146.000  152.000  157.000  163.000  166.000 

73  159.000  168.000  168.000  189.000  169.000  151.000  134.000  154.000  144.000  150.000  153.000  161.000  163.000 

74  157.000  164.000  165.000  186.000  162.000  147.000  130.000  150.000  142.000  147.000  150.000  159.000  160.000 

75  153.000  161.000  162.000  181.000  160.000  141.000  128.000  141.000  141.000  145.000  147.000  157.000  159.000 

76  150.000  160.000  161.000  171.000  157.000  137.000  124.000  140.000  138.000  143.000  143.000  153.000  157.000 

77  145.000  157.000  160.000  168.000  154.000  135.000  119.000  138.000  137.000  140.000  139.000  144.000  153.000 

78  140.000  157.000  157.000  163.000  150.000  129.000  116.000  135.000  136.000  138.000  137.000  137.000  149.000 

79  137.000  155.000  154.000  161.000  146.000  125.000  112.000  130.000  134.000  137.000  136.000  135.000  141.000 

80  134.000  149.000  153.000  159.000  141.000  121.000  108.000  125.000  131.000  136.000  135.000  135.000  133.000 

81  131.000  140.000  148.000  158.000  136.000  116.000  104.000  123.000  129.000  135.000  132.000  133.000  129.000 

82  127.000  131.000  143.000  157.000  132.000  107.000  100.000  118.000  124.000  130.000  127.000  133.000  129.000 

83  124.000  129.000  133.000  155.000  128.000  104.000       99.100  114.000  118.000  126.000  125.000  128.000  128.000 

84  121.000  127.000  133.000  151.000  123.000  101.000        96.100  109.000  112.000  119.000  122.000  124.000  126.000 

85  116.000  125.000  126.000  147.000  121.000        97.400       92.300  103.000  104.000  116.000  118.000  123.000  125.000 

86  111.000  118.000  123.000  133.000  118.000        92.300       85.800  96.600  98.500  112.000  112.000  122.000  123.000 

87  105.000  115.000  119.000  130.000  115.000       85.500        75.300  88.900  95.700  106.000  108.000  118.000  121.000 

88  99.400  110.000  115.000  127.000  108.000       83.800        54.400  76.200  86.700  99.100  103.000  109.000  118.000 

89  93.200  108.000  106.000  112.000  104.000        71.900       47.400  47.700  62.600  90.300  94.000  102.000  114.000 

90  85.200  95.400  100.000  103.000  90.600        56.900        40.200  47.300  47.400  69.100  91.500  96.000  105.000 

91  68.000  88.300  86.400  96.300  82.100        48.000        33.700  28.000  34.300  47.200  82.100  93.400  99.700 

92  47.600  76.200  63.400  70.200  65.100       44.700       27.800  27.600  29.400  46.700  69.700  92.300  94.900 

93  39.100  51.000  38.800  56.900  49.000        30.000        22.500  25.700  27.700  27.700  47.200  76.200  78.200 

94  27.700  38.200  10.300  38.200  44.700       27.400         6.340  9.970  13.900  7.020  45.600  59.500  64.600 

95  7.650  29.400  1.700  26.900  34.000         6.480         1.700  1.700  1.700  1.700  12.500  6.650  49.000 

96  1.700  10.100  1.700  1.700          1.700         1.700         1.700  1.700  1.700  1.700  1.700  1.700  19.000 


97       1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

98        1.700 

1.700 

0.142 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

1.700 

99        0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100        0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEAN  291.521 

250.428 

259.268 

277.685 

291.054 

344.309 

402.675 

382.865 

272.764 

243.771 

251.987 

265.220 

254.543 
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YEARS  OF  RECORD:    60  STATION  AREA:   13900 

PER  ANNUAL   JANUARY  FEBRUARY   MARCH     APRIL 


ENGLISH  RIVER  NEAR  SIOUX  LOCKOUT 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER     N0/EM3ER     D£^6E? 


0 

711.000 

225.000 

137.000 

103.000 

280.000 

603.000 

711.000 

575.000 

379.000 

436.000 

614.000 

521.000 

385.000 

1 

464.000 

161.000 

115.000 

96.000 

157.000 

515.000 

651.000 

507.000 

323.000 

309.000 

566.000 

422.000 

231.000 

2 

394.000 

144.000 

111.000 

93.400 

142.000 

430.000 

612.000 

459.000 

300.000 

266.000 

314.000 

391.000 

229.000 

3 

348.000 

139.000 

108.000 

90.900 

131.000 

399.000 

561.000 

439.000 

286.000 

249.000 

282.000 

306.000 

203.000 

4 

317.000 

133.000 

106.000 

88.600 

121.000 

368.000 

535.000 

419.000 

275.000 

234.000 

258.000 

256.000 

153.000 

5 

294.000 

129.000 

104.000 

86.700 

115.000 

360.000 

507.000 

399.000 

261.000 

224.000 

248.000 

234.000 

175.000 

6 

276.000 

126.000 

102.000 

85.000 

109.000 

348.000 

481.000 

385.000 

251.000 

216.000 

242.000 

221.000 

158.000 

7 

260.000 

123.000 

101.000 

83.800 

103.000 

337.000 

462.000 

371.000 

244.000 

212.000 

237.000 

212.000 

163.000 

8 

249.000 

120.000 

99.700 

82.400 

98.800 

326.000 

442.000 

354.000 

235.000 

208.000 

223.000 

201.000 

158.000 

9 

240.000 

118.000 

97.400 

81.000 

95.100 

311.000 

430.000 

343.000 

229.000 

205.000 

207.000 

198.000 

154.000 

10 

229.000 

117.000 

94.600 

79.600 

92.600 

294.000 

419.000 

334.000 

222.000 

199.000 

193.000 

193.000 

151.000 

11 

221.000 

115.000 

92.900 

78.700 

89.200 

280.000 

405.000 

323.000 

217.000 

195.000 

188.000 

188.000 

148.000 

12 

215.000 

113.000 

91.500 

78.200 

87.200 

272.000 

391.000 

317.000 

214.000 

191.000 

184.000 

184.000 

144.000 

13 

210.000 

112.000 

90.600 

77.600 

84.700 

265.000 

377.000 

309.000 

211.000 

184.000 

181.000 

181.000 

141.000 

14 

203.000 

110.000 

90.000 

76.700 

83.800 

259.000 

368.000 

303.000 

207.000 

179.000 

178.000 

178.000 

138.000 

15 

198.000 

109.000 

89.200 

75.900 

82.100 

255.000 

360.000 

300.000 

204.000 

173.000 

175.000 

173.000 

135.000 

16 

193.000 

108.000 

88.300 

75.300 

81.000 

251.000 

345.000 

289.000 

200.000 

169.000 

171.000 

172.000 

133.000 

17 

188.000 

106.000 

87.200 

74.500 

79.600 

249.000 

337.000 

283.000 

197.000 

164.000 

169.000 

169.000 

131.000 

18 

184.000 

105.000 

86.400 

73.900 

78.700 

246.000 

328.000 

276.000 

195.000 

159.000 

167.000 

164.000 

130.000 

19 

179.000 

104.000 

85.500 

73.300 

78.200 

241.000 

317.000 

270.000 

192.000 

154.000 

165.000 

159.000 

129.000 

20 

174.000 

102.000 

84.700 

72.500 

77.300 

235.000 

309.000 

264.000 

190.000 

150.000 

161.000 

154.000 

128  BOO 

21 

170.000 

101.000 

84.100 

71.900 

76.500 

230.000 

306.000 

258.000 

188.000 

148.000 

155.000 

149.000 

126.000 

22 

165.000 

100.000 

83.300 

71.600 

75.300 

225.000 

303.000 

252.000 

184.000 

146.000 

153.000 

145.000 

125.000 

23 

160.000 

98.800 

83.000 

71.400 

75.000 

221.000 

300.000 

248.000 

183.000 

145.000 

146.000 

142.000 

124.000 

24 

156.000 

98.300 

82.100 

70.800 

74.200 

215.000 

294.000 

243.000 

179.000 

143.000 

143.000 

140.000 

123.000 

25 

151.000 

97.400 

81.600 

70.200 

73.600 

212.000 

292.000 

240.000 

178.000 

143.000 

141.000 

138.000 

121.000 

26 

147.000 

96.800 

81.000 

69.900 

73.100 

209.000 

289.000 

237.000 

175.000 

140.000 

137.000 

135.000 

117.000 

27 

144.000 

96.000 

80.400 

69.400 

72.500 

206.000 

286.000 

233.000 

172.000 

136.000 

134.000 

133.000 

113.000 

28 

141.000 

94.900 

79.600 

68.800 

71.900 

203.000 

282.000 

229.000 

169.000 

133.000 

131.000 

131.000 

112.000 

29 

138.000 

94.600 

79.000 

68.500 

71.400 

201.000 

276.000 

226.000 

167.000 

129.000 

130.000 

126.000 

110.000 

30 

135.000 

94.000 

78.400 

67.700 

71.400 

199.000 

270.000 

222.000 

165.000 

128.000 

127.000 

123.000 

106.000 

31 

131.000 

93.400 

77.600 

67.700 

70.800 

198.000 

265.000 

218.000 

162.000 

126.000 

124.000 

116.000 

106.000 

32 

129.000 

92.000 

77.300 

67.400 

70.200 

194.000 

262.000 

216.000 

160.000 

124.000 

121.000 

114.000 

105.000 

33 

126.000 

91.200 

76.700 

66.800 

69.400 

192.000 

259.000 

214.000 

160.000 

123.000 

119.000 

112.000 

104.000 

34 

124.000 

90.900 

76.700 

66.500 

68.800 

191.000 

254.000 

212.000 

157.000 

121.000 

118.000 

110.000 

101.000 

35 

121.000 

89.500 

75.900 

65.700 

68.800 

189.000 

251.000 

210.000 

155.000 

119.000 

116.000 

109.000 

98.800 

36 

118.000 

88.400 

75.600 

65.100 

68.200 

185.000 

247.000 

209.000 

151.000 

117.000 

114.000 

108.000 

96.500 

37 

116.000 

87.200 

74.500 

64.300 

67.700 

184.000 

243.000 

206.000 

150.000 

116.000 

112.000 

106.000 

96.000 

38 

114.000 

86.400 

74.200 

64.300 

66.800 

184.000 

242.000 

203.000 

148.000 

114.000 

110.000 

105.000 

n  n 

39 

111.000 

85.900 

73.600 

64.000 

66.300 

183.000 

238.000 

200.000 

145.000 

113.000 

108.000 

104.000 

•.  -u 

40 

109.000 

85.200 

72.200 

64.000 

65.700 

179.000 

235.000 

199.000 

142.000 

112.000 

:  -  >» 

101.000 

91.700 

41 

107.000 

83.500 

71.600 

63.100 

65.400 

177.000 

232.000 

198.000 

140.000 

110.000 

106.000 

V  xv 

»    n 

4? 

105.000 

82.100 

70.800 

62.300 

65.100 

174.000 

229.000 

197.000 

138.000 

109.000 

105.000 

93.700 

M 

43 

103.000 

81.300 

70.100 

61.700 

64.600 

172.000 

227.000 

195.000 

136.000 

107.000 

103.000 

-•.      vV 

|      vl 

44 

101.000 

80.400 

69.700 

61.400 

64.300 

170.000 

226.000 

194.000 

134.000 

i,"  BOO 

m  no 

91.700 

86.300 

45 

98.800 

79.300 

69.100 

60.600 

63.400 

167.000 

223.000 

191.000 

132.000 

103.000 

99.400 

»     *i 

-     AX 

46 

97.100 

78.700 

68.800 

59.700 

63.100 

166.000 

221.000 

190.000 

130.000 

102.000 

97.400 

■  n 

86  VO 

47 

94.900 

78.200 

67.800 

59.500 

62.600 

162.000 

220.000 

187.000 

m  do 

101.000 

9S.XC 

*  •>» 

HI 

4U 

93.400 

77.300 

67.100 

59.500 

61.700 

160.000 

218.000 

183.000 

127.000 

»     »» 

94.600 

•      u 

|       vl 

49 

91.500 

76.700 

66.300 

58.900 

61.400 

157.000 

217.000 

181.000 

125.000 

96.800 

»       vV 

II  HO 

•         M 
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MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER     NOVEMBER    DEC9-6ER 


50 

90.000 

75.900 

65.900 

58.300 

60.900 

153.000 

214.000 

177.000 

124.000 

94.600 

87.800 

86.100 

81.600 

51 

88.300 

75.000 

65.100 

57.800 

60.300 

150.000 

212.000 

173.000 

122.000 

92.300 

86.400 

85.000 

79.900 

52 

87.200 

74.500 

64.800 

57.200 

60.000 

148.000 

211.000 

169.000 

120.000 

91.200 

84.400 

84.100 

79.300 

53 

85.800 

73.600 

64.300 

56.600 

59.500 

145.000 

209.000 

166.000 

119.000 

90.300 

83.500 

82.700 

78.700 

54 

84.400 

72.800 

64.300 

56.100 

59.500 

142.000 

207.000 

164.000 

118.000 

89.200 

81.800 

81.800 

77.600 

55 

83.500 

71.900 

63.400 

55.500 

59.500 

140.000 

205.000 

161.000 

117.000 

87.800 

80.100 

80.100 

77.000 

56 

82.100 

71.100 

63.100 

55.000 

59.200 

138.000 

201.000 

159.000 

115.000 

85.800 

78.200 

79.000 

75.100 

57 

80.700 

69.900 

62.300 

54.700 

58.900 

135.000 

199.000 

157.000 

113.000 

84.700 

77.600 

78.200 

74.200 

56 

79.300 

69.700 

61.400 

54.400 

58.000 

134.000 

196.000 

155.000 

111.000 

83.500 

75.600 

77.000 

73.600 

59 

78.400 

68.800 

60.900 

54.100 

57.200 

132.000 

194.000 

153.000 

110.000 

83.300 

74.200 

75.300 

73.300 

60 

77.300 

68.000 

60.600 

53.800 

56.900 

129.000 

191.000 

151.000 

109.000 

82.400 

71.600 

73.600 

72.500 

61 

76.200 

67.400 

59.700 

53.500 

56.600 

128.000 

189.000 

150.000 

107.000 

81.800 

71.100 

72.800 

70.200 

62 

75.000 

66.300 

59.500 

53.200 

55.900 

125.000 

188.000 

148.000 

106.000 

81.300 

70.200 

71.600 

69.700 

63 

73.600 

64.600 

59.500 

53.000 

55.200 

123.000 

185.000 

147.000 

104.000 

80.400 

69.700 

70.800 

68.800 

64 

72.800 

64.300 

58.600 

52.700 

54.900 

121.000 

184.000 

146.000 

102.000 

79.600 

69.100 

69.100 

68.000 

65 

71.600 

63.100 

57.800 

52.400 

54.700 

119.000 

182.000 

144.000 

101.000 

78.400 

68.800 

68.800 

66.000 

66 

70.800 

61.700 

56.400 

51.500 

54.100 

117.000 

180.000 

143.000 

99.400 

78.100 

68.800 

68.000 

65.100 

67 

69.700 

60.600 

55.800 

51.300 

53.800 

116.000 

178.000 

143.000 

98.800 

76.700 

68.000 

67.100 

64.300 

68 

68.800 

60.000 

54.700 

50.700 

53.300 

114.000 

175.000 

141.000 

97.700 

75.600 

66.500 

65.100 

64.300 

69 

68.000 

59.500 

54.400 

50.400 

53.000 

111.000 

174.000 

140.000 

96.400 

74.500 

65.100 

64.300 

63.100 

70 

66.800 

59.200 

54.100 

50.100 

52.700 

109.000 

169.000 

138.000 

95.100 

73.600 

64.300 

63.700 

61.400 

71 

65.700 

58.700 

53.400 

49.600 

52.700 

108.000 

167.000 

137.000 

94.000 

72.800 

63.100 

62.300 

60.600 

72 

64.600 

58.300 

53.200 

49.300 

52.400 

106.000 

161.000 

136.000 

92.700 

71.900 

62.300 

61.400 

59.500 

73 

64.000 

57.200 

52.700 

49.000 

52.100 

105.000 

161.000 

133.000 

92.000 

70.500 

60.900 

59.700 

58.900 

74 

63.100 

56.600 

52.400 

48.400 

51.800 

103.000 

158.000 

132.000 

91.000 

69.400 

60.000 

58.600 

58.300 

75 

61.700 

56.100 

52.100 

48.100 

51.500 

101.000 

154.000 

131.000 

89.800 

68.200 

58.900 

57.800 

56.600 

76 

60.600 

55.200 

51.800 

47.800 

51.300 

98.800 

150.000 

129.000 

88.600 

67.400 

57.800 

57.200 

55.200 

77 

59.500 

54.700 

51.800 

47.600 

50.700 

96.600 

143.000 

128.000 

88.100 

66.500 

56.900 

56.100 

54.700 

78 

58.900 

54.400 

51.500 

47.100 

50.400 

95.400 

143.000 

127.000 

86.600 

65.700 

56.400 

55.200 

54.400 

79 

57.800 

54.100 

51.300 

46.700 

49.800 

93.400 

140.000 

126.000 

86.100 

64.600 

55.500 

53.000 

53.800 

80 

56.600 

53.300 

50.700 

46.400 

49.300 

91.500 

140.000 

124.000 

85.000 

63.400 

54.700 

52.100 

53.200 

81 

55.500 

53.000 

50.100 

46.200 

48.900 

90.000 

136.000 

123.000 

83.700 

62.300 

53.500 

50.700 

52.700 

82 

54.400 

52.100 

49.600 

45.900 

48.100 

87.800 

132.000 

122.000 

83.500 

61.400 

53.000 

50.400 

51.800 

83 

53.800 

51.800 

49.300 

45.000 

47.600 

85.800 

127.000 

121.000 

81.800 

59.700 

51.500 

50.400 

50.700 

84 

53.000 

51.300 

48.900 

44.700 

47.200 

83.500 

125.000 

120.000 

80.500 

58.000 

50.700 

49.300 

50.400 

85 

52.400 

50.700 

48.100 

43.900 

46.400 

81.600 

123.000 

119.000 

78.400 

56.900 

50.400 

48.100 

50.100 

86 

51.500 

50.400 

47.000 

43.900 

44.700 

79.600 

120.000 

116.000 

76.700 

55.700 

49.600 

46.200 

48.400 

87 

50.700 

46.700 

45.300 

42.800 

42.800 

77.600 

119.000 

113.000 

75.300 

54.700 

48.700 

45.900 

46.200 

83 

50.100 

46.700 

45.300 

41.600 

42.500 

75.900 

116.000 

109.000 

73.600 

53.200 

48.100 

43.600 

45.600 

89 

49.000 

41.600 

39.400 

35.400 

37.400 

73.600 

112.000 

106.000 

72.700 

52.100 

47.300 

41.900 

37.900 

90 

47.600 

39.400 

37.700 

35.400 

36.000 

71.900 

110.000 

104.000 

71.100 

50.700 

46.700 

41.300 

36.200 

91 

46.400 

35.400 

36.500 

33.700 

34.800 

68.500 

108.000 

101.000 

68.800 

49.600 

45.600 

41.100 

35.400 

92 

45.100 

35.400 

35.400 

33.400 

34.300 

65.400 

107.000 

98.800 

66.800 

48.400 

43.600 

40.500 

35.100 

93 

42.500 

34.800 

35.400 

32.800 

33.400 

62.600 

104.000 

96.000 

64.300 

47.000 

41.600 

37.700 

33.400 

94 

39.400 

34.000 

34.000 

31.700 

30.600 

59.500 

99.500 

92.300 

62.300 

45.900 

39.400 

31.700 

33.400 

95 

35.400 

32.600 

33.400 

30.000 

30.000 

56.600 

87.000 

85.800 

60.000 

43.600 

33.400 

25.000 

27.200 

96 

33.700 

30.900 

32.000 

29.200 

28.300 

53.200 

82.200 

84.400 

55.800 

42.200 

28.800 

23.600 

24.800 

97 

31.700 

18.500 

19.500 

20.700 

27.800 

48.100 

78.700 

78.200 

52.100 

40.200 

26.000 

21.700 

18.500 

98 

26.200 

18.400 

18.800 

20.400 

26.600 

42.800 

77.600 

66.500 

48.200 

37.100 

23.900 

20.700 

18.400 

99 

19.400 

16.100 

17.400 

19.800 

24.800 

39.400 

71.100 

55.800 

45.000 

34.500 

21.200 

17.200 

16.400 

100 

16.000 

16.000 

16.500 

18.600 

20.900 

31.400 

64.300 

49.700 

42.700 

28.300 

18.9no 

16.600 

16.200 

MEAN 

120.399 

78.175 

67.049 

58.787 

65.264 

171.298 

240.256 

199.231 

138.295 

111.363 

112.586 

107.453 

91.671 

Sl>fWRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  050/002 

YEARS  OF  RECORD:         65  STATION  AREA:         6230 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


ENGLISH  RIVER  AT  IMTEVILLE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    DEC^eE? 


0 

445.000 

114.000 

63.700 

45.900 

147.000 

377.000 

371.000 

276.000 

153.000 

374.000 

445.000 

289.000 

195.000 

1 

245.000 

79.600 

52.100 

41.900 

110.000 

289.000 

303.000 

229.000 

129.000 

156.000 

320.000 

244.000 

129.000 

2 

201.000 

67.100 

49.600 

41.100 

96.600 

259.000 

289.000 

214.000 

125.000 

148.000 

179.000 

178.000 

103.000 

3 

175.000 

62.900 

47.000 

40.200 

90.300 

253.000 

279.000 

201.000 

120.000 

131.000 

170.000 

143.000 

93.400 

4 

159.000 

60.000 

45.600 

39.600 

85.200 

241.000 

259.000 

190.000 

115.000 

116.000 

146.000 

136.000 

88.000 

5 

149.000 

57.500 

44.700 

39.100 

79.900 

233.000 

247.000 

185.000 

111.000 

110.000 

134.000 

130.000 

83.300 

6 

141.000 

56.300 

43.300 

38.600 

76.200 

224.000 

235.000 

173.000 

109.000 

104.000 

130.000 

125.000 

78.700 

7 

134.000 

54.600 

42.200 

37.900 

71.400 

212.000 

220.000 

165.000 

105.000 

99.400 

122.000 

117.000 

75.000 

8 

127.000 

53.200 

41.600 

37.400 

69.100 

200.000 

211.000 

161.000 

100.000 

94.600 

115.000 

108.000 

71.400 

9 

121.000 

51.500 

41.100 

36.500 

64.600 

191.000 

203.000 

157.000 

95.400 

91.500 

111.000 

100.000 

69.100 

10 

115.000 

50.400 

40.800 

36.000 

61.200 

183.000 

196.000 

153.000 

92.300 

86.700 

107.000 

94.600 

67.100 

11 

111.000 

49.300 

40.200 

35.100 

58.600 

176.000 

189.000 

148.000 

90.400 

83.300 

104.000 

89.800 

65.700 

12 

107.000 

48.400 

39.400 

34.300 

56.400 

170.000 

185.000 

143.000 

88.100 

80.100 

101.000 

86.900 

64.300 

13 

103.000 

47.700 

38.500 

33.700 

53.500 

166.000 

178.000 

140.000 

86.100 

77.900 

97.700 

84.100 

62.900 

14 

99.400 

47.300 

37.700 

33.100 

51.500 

161.000 

173.000 

136.000 

84.400 

74.500 

92.600 

81.000 

62.300 

15 

96.000 

46.700 

37.100 

32.600 

49.800 

157.000 

169.000 

134.000 

83.300 

71.900 

88.300 

79.000 

61.200 

16 

92.900 

45.900 

36.800 

32.000 

48.000 

153.000 

167.000 

129.000 

81.600 

70.200 

82.400 

76.500 

60.600 

17 

90.000 

45.300 

36.200 

31.700 

46.700 

151.000 

162.000 

124.000 

81.000 

67.100 

79.300 

73.900 

59.700 

18 

86.700 

44.700 

36.000 

31.400 

45.200 

149.000 

159.000 

120.000 

79.600 

65.100 

77.300 

72.200 

58.800 

19 

84.100 

44.200 

35.400 

31. 100 

43.900 

146.000 

155.000 

118.000 

78.200 

64.300 

75.600 

71.100 

57.800 

20 

81.100 

43.900 

35.100 

30.900 

43.000 

143.000 

152.000 

115.000 

76.700 

63.100 

73.100 

69.700 

57.000 

21 

79.000 

43.300 

35.100 

30.600 

41.900 

142.000 

150.000 

112.000 

75.000 

62.300 

71.900 

66.500 

56.400 

22 

76.500 

42.500 

34.800 

30.000 

41.300 

140.000 

150.000 

109.000 

74.000 

61.200 

70.500 

67.100 

55.800 

23 

74.500 

41.900 

34.000 

29.700 

40.200 

138.000 

148.000 

107.000 

72.800 

60.600 

69.100 

65.400 

55.200 

24 

72.700 

41.300 

33.700 

29.400 

39.400 

135.000 

147.000 

104.000 

71.900 

59.500 

67.400 

64.600 

54.400 

25 

70.800 

40.800 

33.400 

28.900 

38.500 

133.000 

145.000 

103.000 

70.800 

58.900 

66.000 

63.700 

53.200 

26 

69.100 

40.500 

32.800 

28.600 

37.900 

132.000 

143.000 

101.000 

70.200 

57.800 

64.600 

62.600 

52.700 

27 

67.400 

39.900 

32.600 

28.300 

37.400 

129.000 

141.000 

99.400 

69.400 

56.900 

62.600 

60.000 

51.800 

28 

65.700 

39.400 

32.300 

28.000 

36.800 

127.000 

138.000 

97.700 

68.500 

56.100 

61.400 

58.900 

51.300 

29 

64.300 

39.100 

31.800 

27.800 

36.200 

124.000 

135.000 

96.800 

68.000 

55.500 

60.600 

58.000 

50.700 

30 

62.900 

38.500 

31.700 

27.700 

36.000 

123.000 

131.000 

95.700 

66.800 

54.700 

59.700 

57.500 

50.100 

31 

61.400 

38.200 

31.300 

27.500 

35.400 

121.000 

129.000 

94.300 

66.000 

54.100 

58.300 

54.400 

49.500 

32 

60.000 

37.700 

31.100 

27.300 

35.100 

121.000 

127.000 

93.400 

65.100 

53.200 

57.500 

52.700 

48.700 

33 

58.600 

37.400 

30.900 

27.200 

34.800 

119.000 

125.000 

92.600 

64.300 

52.000 

56.900 

51.800 

48.100 

34 

57.200 

36.800 

30.300 

27.100 

34.500 

118.000 

122.000 

91.700 

63.400 

51.300 

55.800 

51.300 

m  n 

35 

56.100 

36.500 

30.000 

27.000 

34.300 

116.000 

120.000 

91.200 

62.600 

50.700 

54.900 

50.400 

46.200 

36 

54.900 

36.200 

30.000 

26.800 

34.000 

114.000 

118.000 

89.800 

61.700 

50.100 

54.300 

49.600 

45.600 

37 

53.300 

35.700 

29.700 

26.600 

33.400 

113.000 

117.000 

88.600 

60.600 

49.800 

53.800 

49.000 

45.000 

38 

52.100 

35.400 

29.500 

26.400 

33.100 

112.000 

115.000 

87.800 

59.700 

49.500 

53.000 

48.400 

44.500 

N 

51.000 

35.100 

29.400 

26.300 

32.600 

110.000 

113.000 

86.600 

58.700 

49.100 

52.100 

48.100 

43.900 

40 

49.800 

35.100 

29.200 

26.100 

32.000 

109.000 

112.000 

85.800 

57.800 

48.700 

51.000 

47.900 

4:  no 

41 

49.000 

34.800 

28.900 

25.900 

31.400 

108.000 

112.000 

85.000 

56.900 

47.900 

50.400 

47.600 

a  n 

42 

48.100 

34.500 

28.600 

25.700 

30.900 

107.000 

110.000 

84.300 

56.100 

47.600 

49.800 

47.100 

4.-  u 

43 

47.300 

34.300 

28.400 

25.400 

30.300 

106.000 

109.000 

82.700 

55.200 

47.000 

49.000 

46.  TOO 

4-.  n 

44 

46.400 

34.000 

28.300 

25.300 

30.000 

105.000 

107.000 

81.800 

54.100 

46.400 

47.900 

4'    »v 

a  iv 

4', 

45.600 

33.700 

28.100 

25.200 

29.700 

104.000 

106.000 

81.000 

53.000 

45  300 

4-  HO 

4     iv 

4.       U 

46 

44.500 

33.400 

27.900 

25.100 

29.400 

103.000 

104.000 

79.300 

52.100 

44.500 

«.  m 

44.500 

4.     "xl 

47 

43.600 

32.800 

27.800 

24.800 

29.200 

102.000 

103.000 

78.400 

51.300 

43  600 

45  300 

4!  n 

a 

m 

42.800 

32.600 

27.500 

24.600 

29.200 

101.000 

102.000 

77.500 

■    QO 

43.000 

44  500 

t-     IV 

*.» 

4'l 

41.900 

32.300 

27.400 

24.400 

28.800 

99.400 

101.000 

76.300 

50.400 

4i  eoo 

43  900 

4:  .iv 

> 

SUMMARY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  05QAO02  ENGLISH  RIVER  AT  UMFREVILLE 

YEARS  OF  RECORD:         65  STATION  AREA:         6230 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    N0VEM3ER    DECEMBER 


SO 

41.100 

32.000 

27.200 

24.100 

28.600 

98.500 

99.000 

75.300 

49.800 

40.800 

43.300 

42.500 

38.500 

51 

40.500 

31.700 

27.000 

24.000 

28.300 

97.100 

97.700 

74.500 

49.000 

40.200 

42.500 

42.200 

38.200 

52 

39.600 

31.400 

26.800 

23.800 

28.200 

95.400 

96.300 

73.600 

48.700 

39.100 

41.900 

41.900 

37.700 

53 

39.100 

31.400 

26.600 

23.600 

27.900 

94.300 

94.900 

72.800 

48.100 

37.900 

41.300 

41.100 

37.400 

54 

38.200 

31.100 

26.400 

23.500 

27.700 

93.400 

93.200 

71.900 

47.600 

37.300 

40.500 

40.800 

36.800 

55 

37.600 

30.900 

26.200 

23.400 

27.300 

92.900 

91.500 

70.500 

47.300 

36.800 

39.100 

40.500 

36.200 

56 

36.800 

30.600 

25.800 

23.300 

27.200 

91.400 

90.300 

69.900 

46.700 

36.200 

37.900 

39.900 

36.000 

57 

36.200 

30.300 

25.700 

23.100 

27.000 

89.800 

88.300 

69.100 

46.200 

35.700 

36.800 

39.600 

35.700 

58 

35.400 

30.100 

25.500 

22.900 

26.700 

88.900 

86.700 

68.200 

45.300 

35.100 

36.500 

39.400 

35.400 

59 

35.100 

30.000 

25.400 

22.700 

26.500 

86.700 

85.500 

67.400 

44.500 

34.500 

35.100 

39.100 

35.100 

60 

34.300 

29.700 

25.300 

22.500 

26.300 

85.200 

84.100 

66.500 

43.600 

34.000 

33.700 

38.500 

34.800 

61 

33.700 

29.400 

25.100 

22.500 

26.000 

83.300 

82.700 

65.700 

42.500 

33.400 

32.800 

37.900 

34.000 

62 

33.100 

29.200 

24.900 

22.300 

25.800 

81.300 

81.300 

65.100 

41.300 

32.600 

32.300 

37.400 

33.700 

63 

32.600 

28.900 

24.700 

22.300 

25.600 

79.600 

80.700 

63.800 

40.800 

32.000 

31.400 

36.800 

33.400 

64 

32.000 

28.600 

24.500 

22.100 

25.400 

77.600 

79.900 

62.900 

40.200 

31.400 

30.600 

35.700 

33.100 

65 

31.400 

28.300 

24.400 

22.000 

25.200 

76.200 

79.000 

62.000 

39.500 

30.900 

29.700 

34.300 

32.800 

66 

31.000 

28.100 

24.100 

21.900 

24.900 

75.300 

77.900 

61.200 

38.800 

30.300 

28.900 

33.400 

32.400 

67 

30.600 

27.900 

24.000 

21.700 

24.800 

74.800 

76.700 

60.300 

38.200 

29.700 

28.200 

32.800 

32.300 

68 

30.000 

27.700 

23.600 

21.600 

24.600 

73.900 

75.900 

58.900 

37.700 

28.600 

27.700 

32.300 

31.700 

69 

29.400 

27.500 

23.500 

21.500 

24.400 

73.000 

75.000 

57.500 

37.400 

27.600 

27.100 

31.700 

31.600 

70 

28.900 

27.300 

23.300 

21.400 

24.200 

71.600 

74.200 

56.400 

36.500 

26.900 

26.300 

31.400 

31.100 

71 

28.600 

27.100 

23.100 

21.300 

24.100 

70.200 

73.300 

55.800 

36.000 

26.300 

26.000 

30.600 

30.900 

72 

28.100 

26.800 

22.900 

21.300 

23.900 

69.100 

72.500 

55.200 

35.400 

25.800 

25.700 

29.700 

30.600 

73 

27.700 

26.600 

22.700 

21.100 

23.600 

68.300 

71.400 

54.100 

35.100 

25.400 

25.400 

29.200 

30.300 

74 

27.200 

26.400 

22.500 

21.100 

23.600 

66.300 

70.500 

52.700 

34.500 

25.300 

25.100 

28.900 

30.000 

75 

26.800 

26.100 

22.300 

21.000 

23.300 

64.600 

69.700 

51.300 

33.400 

25.000 

24.600 

28.300 

29.700 

76 

26.300 

25.900 

22.300 

20.800 

23.100 

63.800 

68.800 

50.700 

33.100 

24.900 

24.000 

27.700 

29.400 

77 

25.900 

25.700 

22.100 

20.700 

22.900 

62.600 

68.000 

49.800 

32.600 

24.400 

22.800 

27.200 

29.200 

78 

25.500 

25.300 

21.900 

20.400 

22.600 

60.300 

67.100 

48.700 

32.000 

23.900 

21.900 

26.300 

28.600 

79 

25.200 

25.000 

21.800 

20.300 

22.300 

59.500 

66.500 

48.100 

31.400 

23.400 

21.300 

25.800 

28.300 

80 

24.800 

24.700 

21.500 

20.000 

21.900 

58.000 

65.700 

47.300 

30.600 

22.900 

20.700 

25.300 

27.800 

81 

24.400 

24.300 

21.400 

19.700 

21.500 

56.900 

65.100 

46.700 

30.000 

22.400 

20.300 

24.800 

27.200 

82 

23.900 

24.000 

21.000 

19.600 

21.300 

55.800 

64.000 

46.200 

29.400 

21.900 

20.000 

24.400 

26.300 

83 

23.400 

23.500 

20.500 

19.300 

21.000 

54.400 

63.100 

45.600 

29.200 

21.100 

19.500 

23.700 

25.800 

84 

22.900 

23.100 

19.700 

18.700 

20.800 

52.700 

62.600 

44.700 

28.700 

20.500 

18.900 

22.900 

25.500 

85 

22.400 

22.600 

19.300 

18.500 

20.600 

51.000 

61.700 

43.900 

28.100 

19.900 

18.200 

21.900 

24.800 

86 

22.000 

20.700 

18.800 

17.900 

20.300 

49.600 

60.600 

43.300 

27.500 

19.700 

17.400 

21.100 

23.300 

87 

21.500 

20.200 

18.000 

16.000 

19.700 

47.600 

59.700 

42.500 

26.900 

19.300 

16.900 

20.000 

21.600 

88 

21.000 

19.300 

17.300 

15.600 

19.400 

46.100 

58.900 

41.600 

25.900 

18.300 

16.500 

19.100 

20.900 

89 

20.400 

18.600 

16.500 

15.300 

19.000 

44.500 

57.500 

40.800 

25.000 

17.300 

16.100 

18.300 

18.600 

90 

19.700 

17.500 

15.800 

15.200 

18.600 

43.300 

56.400 

39.400 

23.900 

16.100 

14.900 

16.900 

17.700 

91 

19.000 

16.300 

15.300 

14.900 

17.300 

41.900 

54.900 

38.500 

23.200 

15.200 

14.300 

15.700 

17.500 

92 

17.900 

15.700 

15. 100 

14.700 

16.700 

40.200 

54.400 

37.100 

22.200 

14.500 

13.300 

14.500 

16.700 

93 

16.700 

15.200 

14.600 

14.500 

16.200 

37.700 

52.400 

35.400 

21.500 

14.300 

12.500 

13.500 

16.200 

94 

15.600 

14.800 

14.100 

14.200 

15.300 

36.200 

49.600 

34.000 

20.700 

13.700 

11.500 

12.300 

15.100 

95 

14.900 

14.400 

13.400 

13.700 

14.700 

34.300 

48.900 

32.600 

20.100 

13.300 

10.800 

11.900 

14.200 

96 

14.200 

13.600 

13.000 

12.500 

14.300 

31.700 

47.000 

31.400 

19.300 

12.500 

10.300 

11.500 

13.500 

97 

13.000 

12.500 

12.500 

11.800 

13.900 

28.600 

41.200 

28.300 

18.300 

11.400 

9.740 

11.000 

13.000 

98 

11.900 

12.100 

11.700 

10.400 

12.700 

24.700 

34.800 

24.500 

17.200 

10.500 

9.090 

10.300 

11.900 

99 

9.970 

9.200 

9.770 

9.770 

12.300 

21.600 

32.600 

23.600 

15.600 

7.620 

3.680 

3.820 

7.140 

.00 

1.840 

7.620 

9.400 

9.600 

9.970 

13.700 

25.900 

21.300 

12.100 

4.810 

2.120 

1.840 

5.440 

MEAN    57.028        34.113        28.057       25.026        34.942      106.889      114.197       85.699       55.201        47.573        55.259        52.364       43.114 


SLM4WY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05GA3O4 

YEARS  OF  RECORD:         25  STATION  AREA:         4450 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


STURGEON  RIVER  AT  MCDOLGALL  MILLS 
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0 

224.000 

50.700 

34.000 

28.200 

149.000 

224.000 

204.000 

134.000 

106.000 

168.000 

122.000 

159.000 

92.300 

1 

159.000 

46.400 

32.600 

26.700 

93.400 

216.000 

182.000 

127.000 

95.100 

150.000 

113.000 

151.000 

74.200 

2 

136.000 

42.200 

32.000 

25.900 

70.900 

205.000 

179.000 

114.000 

91.200 

126.000 

106.000 

137.000 

63.400 

3 

116.000 

39.900 

31.100 

25.200 

60.600 

190.000 

175.000 

107.000 

85.800 

106.000 

104.000 

114.000 

54.400 

4 

104.000 

38.800 

30.600 

24.800 

56.600 

173.000 

165.000 

99.500 

84.100 

94.300 

100.000 

85.000 

51.800 

5 

96.000 

37.400 

29.700 

24.200 

51.600 

165.000 

159.000 

91.500 

80.300 

78.700 

95.700 

81.000 

49.600 

6 

91.200 

36.200 

29.400 

23.700 

49.000 

161.000 

151.000 

88.900 

76.700 

76.200 

89.800 

73.600 

47.900 

7 

86.100 

35.100 

29.200 

23.400 

46.400 

156.000 

144.000 

85.500 

70.500 

73.700 

86.400 

69.700 

45.800 

8 

81.000 

34.500 

28.900 

23.100 

44.500 

153.000 

141.000 

83.800 

69.900 

72.800 

81.000 

68.000 

44.700 

9 

77.900 

33.700 

28.600 

22.800 

42.000 

146.000 

139.000 

81.600 

64.900 

71.100 

77.300 

65.100 

43.600 

10 

75.200 

32.800 

28.200 

22.500 

40.200 

131.000 

136.000 

79.600 

60.900 

69.900 

75.600 

62.800 

43.000 

11 

72.800 

31.600 

27.800 

22.200 

38.500 

120.000 

134.000 

77.600 

58.900 

68.500 

73.100 

61.400 

42.500 

12 

70.500 

31.100 

27.200 

22.000 

36.800 

115.000 

133.000 

76.700 

57.800 

66.500 

71.400 

60.900 

41.900 

13 

68.800 

30.600 

26.800 

21.700 

34.900 

112.000 

128.000 

74.800 

56.900 

63.400 

69.700 

59.700 

41.100 

14 

66.500 

30.300 

26.300 

21.500 

34.000 

109.000 

124.000 

73.100 

55.800 

62.300 

67.400 

58.700 

40.200 

15 

64.300 

30.000 

25.700 

21.200 

32.800 

106.000 

119.000 

71.600 

55.200 

60.300 

65.700 

57.500 

39.900 

16 

62.300 

29.700 

25.200 

21.100 

31.500 

102.000 

115.000 

70.500 

53.800 

58.900 

64.600 

56.400 

39.500 

17 

60.600 

29.700 

24.900 

20.900 

30.800 

99.100 

112.000 

69.100 

52.700 

57.500 

63.100 

54.900 

39.100 

18 

58.900 

29.200 

24.800 

20.800 

29.700 

97.400 

109.000 

68.000 

51.300 

54.900 

61.700 

54.100 

38.200 

19 

57.200 

28.900 

24.400 

20.700 

28.900 

95.700 

104.000 

67.100 

49.800 

51.800 

61.200 

52.700 

37.600 

20 

55.500 

28.600 

24.200 

20.500 

28.300 

94.900 

101.000 

66.300 

49.000 

51.300 

59.700 

51.800 

37.100 

21 

54.000 

28.200 

23.800 

20.400 

27.900 

94.000 

98.100 

65.700 

48.500 

50.300 

58.000 

50.400 

36.800 

22 

52.400 

27.800 

23.600 

20.300 

27.600 

93.400 

96.800 

65.100 

48.100 

48.400 

55.800 

49.600 

36.200 

23 

51.100 

27.400 

23.200 

20.200 

26.700 

92.700 

94.300 

63.700 

47.600 

47.100 

52.400 

48.800 

36.000 

24 

49.600 

27.200 

23.000 

20.000 

26.200 

90.900 

93.200 

63.100 

47.000 

46.400 

51.800 

47.600 

35.900 

25 

48.100 

27.100 

22.800 

19.900 

25.800 

89.500 

90.600 

62.000 

46.400 

45.300 

49.800 

46.700 

35.400 

26 

47.000 

27.000 

22.700 

19.900 

25.300 

87.200 

89.500 

61.700 

45.900 

45.000 

48.400 

46.200 

34.700 

27 

45.900 

26.800 

22.600 

19.700 

24.500 

86.400 

87.500 

60.600 

45.600 

44.000 

46.700 

45.600 

34.000 

2b 

45.000 

26.700 

22.400 

19.700 

23.900 

84.100 

86.400 

59.700 

45.300 

43.000 

45.900 

44.000 

33.700 

29 

44.000 

26.500 

22.200 

19.500 

23.400 

83.000 

85.000 

58.600 

45.000 

41.600 

44.400 

43.000 

33.400 

30 

43.000 

26.300 

22.000 

19.400 

23.100 

81.000 

82.100 

57.500 

44.700 

40.800 

43.800 

42.800 

32.800 

31 

41.900 

26.100 

22.000 

19.300 

22.700 

79.900 

80.700 

57.200 

44.500 

40.200 

43.300 

42.500 

32  300 

32 

41.100 

26.000 

21.800 

19.200 

22.300 

79.600 

79.800 

56.600 

43.900 

38.800 

42.700 

41.600 

32.000 

33 

40.200 

25.700 

21.600 

19.000 

22.100 

78.800 

79.000 

56.200 

43.000 

36.800 

41.600 

A.    :W 

31.700 

M 

39.400 

25.400 

21.400 

19.000 

21.900 

77.900 

78.200 

55.500 

42.200 

36.200 

40.100 

H  xv 

30.900 

35 

38.400 

25.000 

21.100 

18.800 

21.600 

77.000 

77.600 

54.900 

41.900 

35.700 

39.600 

v-    HX 

V       XV 

36 

37.400 

24.900 

20.900 

18.600 

21.200 

75.900 

76.700 

54.700 

41.300 

35.400 

39.100 

m  n 

29.700 

37 

36.800 

24.800 

20.700 

18.400 

21.000 

75.200 

76.100 

54.300 

40.500 

35.400 

38.500 

37.900 

.      XV 

38 

36.000 

24.600 

20.600 

18.300 

20.800 

75.000 

74.500 

53.900 

39.900 

35.100 

37.700 

37.100 

.  n 

H 

35.400 

24.400 

20.500 

18.300 

20.700 

74.500 

73.300 

53.500 

39.600 

34.800 

H    HI 

M  xx 

■  :w 

40 

35.100 

24.300 

20.100 

18.100 

20.500 

73.900 

72.800 

53.300 

39.400 

34  300 

v-  a 

35  600 

41 

34.500 

24.100 

19.800 

17.500 

20.200 

73.100 

71.400 

52.700 

38.800 

33.700 

35.100 

-4     U 

" 

42 

33.800 

23.800 

19.600 

17.200 

20.000 

72.500 

70.500 

52.100 

38.500 

33.100 

34.000 

0 

43 

33.100 

23.700 

19.300 

17.100 

19.700 

72.200 

69.900 

51.900 

38.200 

H   AV 

33.700 

D 

D 

44 

32.300 

23.400 

19.000 

16.700 

19.500 

71.400 

69.400 

51.800 

37.900 

31.400 

H     Tv\ 

1 

4", 

31.400 

23.200 

18.600 

16.200 

19.400 

70.800 

68.800 

51.300 

37.600 

*    t»v 

■'.    u 

:•   »» 

B 

M 

30.600 

23.000 

18.400 

16.000 

19.200 

70.200 

68.000 

51.000 

37.300 

30.000 

a  -vi 

.•    w 

<• 

47 

29.900 

22.700 

18.100 

15.900 

18.900 

69.800 

67.200 

50.400 

it    «v 

29  400 

31   400 

4)1 

29.300 

22.200 

18.100 

15.900 

18.800 

69.100 

66.500 

49.800 

M    ,» 

.':     »v 

V          V* 

.     xv 

49 

28.600 

21.900 

17.800 

15.800 

18.600 

N  im 

65.700 

tn  n 

l<     .W 

.'.'    i» 

V     n 

1 
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50 

28.100 

21.400 

17.600 

15.700 

18.500 

68.000 

64.800 

48.900 

35.700 

27.600 

29.500 

26.800 

23.900 

51 

27.500 

20.800 

17.200 

15.500 

18.300 

66.800 

64.300 

48.400 

35.400 

27.100 

29.000 

26.300 

23.700 

52 

27.000 

20.300 

17.000 

15.400 

18.300 

65.100 

63.700 

48.100 

35.100 

26.600 

28.600 

26.000 

23.100 

53 

26.400 

20.000 

16.900 

15.300 

18.200 

64.000 

63.100 

47.900 

34.800 

26.200 

28.100 

25.100 

23.000 

54 

25.900 

19.700 

16.800 

15.200 

18.100 

62.900 

62.300 

47.300 

34.300 

26.100 

27.600 

24.800 

22.800 

55 

25.400 

19.100 

16.700 

15.100 

18.000 

62.300 

61.200 

46.400 

34.000 

25.800 

27.100 

24.200 

22.500 

56 

25.000 

18.800 

16.600 

15.100 

18.000 

61.300 

60.600 

46.200 

33.400 

25.600 

26.600 

23.600 

22.300 

57 

24.700 

18.600 

16.500 

15.000 

17.800 

60.600 

60.300 

45.600 

33.100 

25.400 

26.300 

23.400 

22.200 

58 

24.300 

18.400 

16.400 

14.800 

17.700 

60.000 

59.700 

45.100 

32.600 

25.300 

25.600 

23.200 

21.800 

59 

23.800 

18.200 

16.200 

14.700 

17.500 

59.700 

58.300 

44.200 

32.300 

25.100 

25.200 

23.000 

21.700 

60 

23.400 

18.000 

16.000 

14.600 

17.400 

58.900 

57.800 

43.800 

31.700 

24.900 

24.900 

22.900 

21.400 

61 

23.000 

17.700 

15.900 

14.600 

17.300 

58.300 

56.900 

43.000 

31.500 

24.700 

24.800 

22.800 

21.100 

62 

22.700 

17.600 

15.900 

14.400 

17.000 

56.800 

56.400 

42.400 

31.100 

24.500 

24.600 

22.700 

21.000 

63 

22.300 

17.500 

15.700 

14.400 

16.800 

55.800 

54.900 

41.900 

30.900 

24.200 

24.400 

22.500 

20.600 

64 

21.900 

17.300 

15.600 

14.300 

16.500 

55.200 

54.100 

41.800 

30.500 

24.000 

24.100 

22.400 

20.300 

65 

21.500 

16.900 

15.500 

14.300 

16.400 

54.400 

53.200 

41.700 

30.300 

23.700 

23.900 

22.000 

20.000 

66 

21.000 

16.400 

15.300 

14.200 

16.200 

53.300 

52.400 

41.500 

30.000 

23.400 

23.200 

21.600 

19.700 

67 

20.700 

15.900 

15.200 

14.100 

16.200 

52.800 

51.300 

41.300 

29.700 

22.600 

21.800 

21.400 

19.300 

68 

20.300 

15.800 

15.100 

14.100 

16.100 

51.500 

49.800 

40.800 

29.400 

22.100 

20.900 

21.200 

19.000 

69 

19.900 

15.700 

14.900 

14.100 

15.900 

50.400 

48.700 

40.500 

29.100 

21.700 

20.000 

20.900 

18.400 

70 

19.600 

15.500 

14.600 

14.000 

15.700 

49.300 

47.300 

40.000 

28.200 

21.300 

19.300 

20.900 

18.200 

71 

19.200 

15.500 

14.500 

14.000 

15.600 

47.900 

46.500 

39.600 

27.800 

21.000 

18.900 

20.600 

18.100 

72 

18.800 

15.300 

14.500 

14.000 

15.500 

47.300 

45.900 

39.100 

:7.4O0 

20.400 

18.800 

20.200 

18.000 

73 

18.400 

15.100 

14.400 

14.000 

15.300 

46.400 

45.100 

38.700 

27.000 

20.000 

18.600 

20.000 

17.900 

74 

18.200 

15.000 

14.300 

14.000 

15.300 

45.600 

44.600 

37.700 

26.600 

19.800 

18.200 

19.500 

17.500 

75 

17.900 

14.900 

14.300 

14.000 

15.100 

45.000 

44.100 

37.100 

26.200 

19.400 

18.000 

18.600 

17.300 

76 

17.500 

14.800 

14.200 

13.900 

15.000 

43.900 

43.800 

36.800 

25.900 

19.100 

17.400 

16.600 

17.200 

77 

17.200 

14.700 

14.200 

13.900 

14.800 

41.900 

42.800 

36.500 

25.400 

18.800 

17.000 

15.700 

17.000 

78 

16.800 

14.600 

14.200 

13.800 

14.700 

40.900 

41.900 

36.300 

25.000 

18.400 

16.700 

15.600 

16.800 

79 

16.400 

14.500 

14.200 

13.800 

14.600 

37.900 

41.100 

36.000 

24.800 

18.200 

16.500 

15.500 

16.600 

80 

16.100 

14.400 

14.100 

13.700 

14.600 

35.700 

40.800 

35.700 

24.400 

18.100 

16.200 

15.400 

15.300 

81 

15.800 

14.400 

13.900 

13.700 

14.300 

35.300 

39.900 

35.700 

23.900 

17.900 

16.000 

15.100 

15.200 

82 

15.500 

14.400 

13.800 

13.600 

14.200 

35.100 

39.300 

35.400 

23.500 

17.700 

15.900 

14.800 

15.100 

83 

15.300 

14.300 

13.800 

13.500 

14.200 

34.800 

38.400 

35.100 

23.100 

17.600 

15.700 

14.800 

15.000 

84 

15.000 

14.300 

13.700 

13.400 

14.100 

34.500 

38.000 

35.100 

22.800 

17.500 

15.300 

14.800 

14.700 

85 

14.800 

14.200 

13.400 

13.300 

14.000 

34.100 

37.400 

34.500 

22.500 

17.300 

15.000 

14.700 

14.600 

86 

14.600 

14.000 

13.300 

13.200 

14.000 

34.000 

37.100 

34.000 

22.000 

17.200 

14.900 

14.700 

14.600 

87 

14.500 

13.900 

13.100 

13.000 

13.900 

33.400 

36.800 

32.800 

21.600 

17.100 

14.900 

14.300 

14.500 

88 

14.300 

13.800 

13.000 

12.500 

13.900 

33.100 

36.200 

32.300 

20.800 

16.900 

14.700 

13.700 

13.600 

89 

14.200 

13.700 

13.000 

12.300 

13.700 

32.600 

35.900 

31.400 

20.300 

16.700 

14.400 

13.000 

13.500 

90 

14.000 

13.600 

12.900 

11.900 

13.500 

32.000 

35.400 

30.400 

19.700 

16.400 

14.300 

12.900 

13.300 

91 

13.900 

13.500 

12.700 

11.600 

12.400 

31.400 

35.100 

29.200 

18.900 

15.900 

14.000 

12.500 

13.200 

92 

13.600 

11.000 

10.900 

11.100 

12.100 

30.300 

34.800 

28.600 

18.100 

15.700 

11.100 

10.300 

10.800 

93 

13.300 

10.900 

10.600 

10.600 

12.000 

29.300 

34.500 

26.700 

16.900 

15.100 

10.600 

10.000 

10.600 

94 

12.900 

10.500 

10.400 

10.400 

11.900 

28.300 

34.500 

24.600 

15.100 

13.100 

10.200 

9.970 

10.400 

95 

11.900 

10.200 

10.200 

10.200 

11.400 

27.400 

34.300 

23.600 

14.200 

11.500 

10.100 

9.810 

10.200 

96 

10.600 

5.010 

5.270 

8.780 

10.900 

25.600 

33.700 

17.300 

13.800 

11.200 

7.080 

6.170 

5.010 

97 

10.200 

4.870 

5.130 

7.110 

10.600 

23.400 

31.300 

15.000 

13.600 

10.400 

6.880 

5.040 

4.900 

98 

7.820 

4.810 

5.040 

6.120 

10.500 

20.700 

25.000 

14.300 

13.500 

9.120 

6.740 

4.960 

4.870 

99 

5.010 

4.760 

4.930 

5.320 

9.880 

17.400 

21.000 

14.000 

13.200 

8.070 

6.510 

4.620 

4.530 

100 

4.470 

4.620 

4.840 

5.300 

8.890 

14.600 

17.500 

13.600 

12.000 

7.310 

5.750 

4.530 

4.470 

MEAN 

38.320 

21.860 

18.814 

16.689 

23.644 

74.125 

74.683 

52.214 

38.946 

37.050 

37.846 

35.812 

26.993 

SIM4ARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QBO06 

YEARS  OF  RECORD:         30  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


LAKE  ST.  JOSEPH  DIVERSION  AT  ROOT  PORTAGE 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER    N0VEM3ER     :e3-6c7 


0 

205.000 

159.000 

148.000 

148.000 

140.000 

172.000 

205.000 

188.000 

200.000 

200.000 

191.000 

193.000 

171.000 

1 

183.000 

150.000 

139.000 

137.000 

135.000 

157.000 

185.000 

185.000 

191.000 

195.000 

176.000 

183.000 

162.000 

2 

173.000 

146.000 

134.000 

135.000 

132.000 

151.000 

182.000 

183.000 

188.000 

185.000 

174.000 

176.000 

158.000 

3 

168.000 

142.000 

128.000 

131.000 

130.000 

147.000 

169.000 

178.000 

187.000 

181.000 

173.000 

166.000 

156.000 

4 

160.000 

140.000 

125.000 

123.000 

125.000 

144.000 

155.000 

159.000 

185.000 

178.000 

171.000 

163.000 

153.000 

5 

154.000 

138.000 

123.000 

115.000 

121.000 

141.000 

153.000 

146.000 

180.000 

174.000 

171.000 

161.000 

152.000 

6 

149.000 

134.000 

120.000 

110.000 

114.000 

139.000 

152.000 

143.000 

178.000 

173.000 

170.000 

159.000 

150.000 

7 

144.000 

132.000 

117.000 

108.000 

108.000 

137.000 

151.000 

142.000 

171.000 

172.000 

170.000 

158.000 

147.000 

e 

141.000 

129.000 

115.000 

107.000 

106.000 

134.000 

148.000 

139.000 

156.000 

171.000 

169.000 

157.000 

145.000 

9 

138.000 

127.000 

113.000 

104.000 

104.000 

131.000 

146.000 

135.000 

142.000 

170.000 

167.000 

156.000 

142.000 

10 

136.000 

126.000 

112.000 

103.000 

103.000 

123.000 

142.000 

135.000 

138.000 

166.000 

166.000 

153.000 

141.000 

11 

134.000 

124.000 

111.000 

102.000 

101.000 

119.000 

141.000 

134.000 

133.000 

164.000 

164.000 

150.000 

137.000 

12 

132.000 

123.000 

110.000 

100.000 

99.400 

118.000 

139.000 

132.000 

131.000 

147.000 

163.000 

146.000 

134.000 

13 

131.000 

122.000 

109.000 

99.000 

91.700 

117.000 

137.000 

131.000 

130.000 

142.000 

161.000 

144.000 

133.000 

14 

129.000 

120.000 

108.000 

98.000 

90.300 

116.000 

137.000 

130.000 

129.000 

137.000 

158.000 

143.000 

131.000 

15 

128.000 

119.000 

107.000 

97.400 

89.300 

115.000 

135.000 

129.000 

127.000 

135.000 

154.000 

140.000 

130.000 

16 

126.000 

117.000 

106.000 

96.600 

88.600 

114.000 

134.000 

128.000 

126.000 

134.000 

153.000 

139.000 

129.000 

17 

125.000 

115.000 

105.000 

96.000 

87.800 

113.000 

133.000 

127.000 

125.000 

132.000 

146.000 

138.000 

126.000 

18 

123.000 

114.000 

104.000 

95.100 

87.100 

112.000 

133.000 

127.000 

124.000 

131.000 

144.000 

137.000 

124.000 

19 

122.000 

113.000 

103.000 

94.500 

86.400 

112.000 

131.000 

126.000 

124.000 

131.000 

142.000 

136.000 

123.000 

20 

121.000 

112.000 

102.000 

94.000 

85.800 

111.000 

131.000 

125.000 

123.000 

130.000 

140.000 

135.000 

122.000 

21 

119.000 

111.000 

101.000 

93.200 

85.200 

110.000 

130.000 

124.000 

122.000 

129.000 

138.000 

134.000 

121.000 

22 

118.000 

110.000 

100.000 

92.600 

84.900 

109.000 

129.000 

123.000 

122.000 

128.000 

137.000 

134.000 

120.000 

23 

116.000 

108.000 

99.100 

91.500 

84.400 

107.000 

128.000 

122.000 

121.000 

126.000 

136.000 

133.000 

119.000 

24 

115.000 

106.000 

98.300 

90.900 

83.800 

106.000 

127.000 

121.000 

121.000 

125.000 

135.000 

132.000 

118.000 

25 

113.000 

104.000 

97.700 

90.300 

83.500 

105.000 

127.000 

120.000 

121.000 

124.000 

133.000 

131.000 

117.000 

26 

111.000 

103.000 

96.800 

89.500 

83.000 

104.000 

126.000 

119.000 

120.000 

123.000 

132.000 

129.000 

116.000 

27 

110.000 

101.000 

95.400 

88.900 

82.400 

103.000 

125.000 

119.000 

119.000 

122.000 

131.000 

126.000 

114.000 

28 

108.000 

98.300 

93.700 

88.300 

82.400 

102.000 

125.000 

117.000 

118.000 

121.000 

130.000 

125.000 

113.000 

29 

106.000 

96.800 

92.300 

87.800 

81.800 

101.000 

124.000 

116.000 

117.000 

121.000 

129.000 

124.000 

111.000 

30 

104.000 

95.300 

89.200 

86.900 

81.600 

99.100 

123.000 

114.000 

115.000 

120.000 

128.000 

123.000 

101  BOO 

31 

103.000 

94.600 

87.200 

86.100 

81.300 

98.300 

121.000 

111.000 

109.000 

119.000 

127.000 

122.000 

106.000 

3? 

101.000 

92.900 

85.500 

85.500 

81.000 

97.500 

121.000 

106.000 

107.000 

118.000 

125.000 

121.000 

103.000 

33 

99.100 

92.000 

83.800 

83.800 

80.700 

96.800 

120.000 

100.000 

106.000 

117.000 

124.000 

120.000 

98  300 

14 

97.500 

90.100 

82.100 

82.400 

80.700 

96.000 

119.000 

98.800 

101.000 

116.000 

122.000 

120.000 

94.000 

35 

96.000 

88.300 

81.000 

81.300 

80.100 

95.400 

118.000 

97.100 

100.000 

115.000 

120.000 

116.000 

93.100 

36 

94.500 

86.700 

80.100 

79.300 

79.300 

94.900 

117.000 

96.300 

97.600 

114.000 

119.000 

114.000 

92.300 

37 

93.000 

85.000 

79.000 

76.400 

78.700 

94.000 

116.000 

94.600 

91.000 

113.000 

118.000 

un  a 

91.600 

38 

91.500 

84.200 

78.400 

74.800 

77.300 

93.400 

115.000 

93.200 

85.700 

112.000 

116.000 

I  t    vv 

V      IV 

39 

90.100 

83.300 

77.300 

73.300 

76.700 

92.900 

114.000 

90.600 

75.700 

110.000 

114.000 

103.000 

90.100 

40 

88.900 

82.700 

77.000 

72.200 

76.200 

92.000 

113.000 

88.900 

73.700 

108.000 

..      vv 

.      IV 

.-        vV 

41 

87.500 

82.100 

75.000 

71.600 

75.600 

90.800 

111.000 

84.900 

71.400 

105.000 

112.000 

101.000 

|      JV 

4.' 

86.400 

81.000 

73.600 

70.800 

74.800 

89.800 

110.000 

82.100 

71.100 

103.000 

.-..  m 

v     vv 

|      |  V 

4) 

84.900 

80.100 

73.100 

69.900 

72.900 

89.200 

106.000 

79.900 

70.300 

ID)   »» 

.'.:    n 

99  400 

0 

44 

83.500 

79.000 

72.800 

68.800 

70.800 

88.300 

106.000 

77.000 

69.400 

101.000 

110.000 

*     ,» 

48 

82.400 

77.900 

72.200 

68.000 

69.100 

87.800 

104.000 

75.600 

69.100 

89.500 

•.:.  OQO 

*    vv 

46 

81.300 

77.000 

71.400 

67.500 

68.000 

86.900 

100.000 

75.300 

68.200 

84.400 

-     u 

1 

r        vV 

47 

79.900 

76.200 

70.500 

66.800 

66.800 

86.100 

96.700 

74.800 

67.100 

81.300 

106.000 

<    »v 

1 

41 

78.200 

75.300 

69.900 

66.300 

66.300 

85.200 

94  600 

74.500 

«      IV 

79.200 

'    n 

-      •« 

4'l 

76.700 

74.500 

68.500 

65.500 

65.700 

84.700 

93.700 

73.900 

64  axi 

77.100 

•      IV 

*      'V 

SlM-tARY  TABLE  FROM  FLOW  ORATION  ANALYSIS  05QB006  LAKE  ST.  JOSEPH  DIVERSION  AT  ROOT  PORTAGE 

YEARS  OF  RECORD:         30  STATION  AREA: 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPT9CER    OCTOBER    N0V&6ER    DB3€ER 


X 

75.300 

73.600 

67.700 

64.800 

64.800 

83.800 

92.700 

71.900 

63.400 

75.700 

104.000 

94.300 

77.800 

51 

74.300 

72.200 

66.500 

64.200 

64.600 

83.000 

91.500 

70.500 

61.700 

73.600 

103.000 

92.600 

76.200 

52 

73.000 

70.200 

65.700 

63.700 

63.700 

82.400 

90.000 

68.800 

60.900 

72.200 

101.000 

88.600 

73.100 

5J 

71.600 

69.000 

64.600 

63.100 

62.900 

81.800 

89.500 

66.800 

60.300 

70.900 

100.000 

86.400 

71.600 

54 

70.900 

67.100 

63.400 

62.800 

62.200 

81.000 

88.900 

63.000 

59.900 

69.600 

95.400 

84.700 

70.900 

£: 

6S.900 

66.400 

62.900 

62.000 

61.400 

80.400 

87.200 

62.300 

59.200 

66.900 

93.000 

83.500 

70.900 

5c 

66.800 

65.700 

62.000 

60.900 

60.900 

79.600 

86.400 

61.000 

58.800 

60.900 

90.900 

81.800 

70.300 

57 

67.100 

64.900 

61.300 

59.700 

60.600 

79.000 

85.500 

59.700 

57.200 

59.500 

90.300 

79.600 

70.200 

SB 

65.500 

64.300 

60.900 

58.900 

60.200 

78.200 

83.800 

58.500 

55.400 

58.600 

89.500 

73.000 

68.900 

59 

64.100 

63.700 

60.600 

58.500 

59.500 

77.000 

83.000 

57.800 

54.700 

58.000 

85.800 

72.300 

68.800 

60 

62.900 

63.300 

60.200 

58.000 

59.000 

76.500 

81.800 

57.200 

51.000 

57.100 

74.400 

71.600 

68.000 

61 

61.600 

62.300 

59.700 

57.400 

58.300 

75.700 

81.000 

54.700 

34.100 

56.100 

73.700 

70.900 

64.800 

i: 

60.400 

62.300 

59.200 

57.100 

58.300 

75.300 

79.900 

34.800 

32.800 

55.200 

73.000 

70.900 

63.400 

63 

59.200 

62.000 

58.900 

56.600 

57.800 

74.800 

79.000 

27.200 

31.700 

53.800 

72.300 

70.200 

62.700 

64 

58.300 

61.600 

58.500 

56.100 

57.800 

74.200 

77.900 

24.700 

24.600 

51.500 

71.600 

68.200 

62.100 

65 

57.200 

41.600 

57.800 

55.900 

57.500 

73.600 

76.700 

21.800 

0.821 

49.300 

70.200 

43.600 

41.600 

5c 

56.100 

40.500 

56.600 

55.500 

57.200 

73.000 

75.300 

17.100 

0.736 

47.900 

68.200 

42.500 

41.600 

67 

55.000 

39.900 

46.200 

55.100 

56.900 

71.600 

73.100 

0.000 

0.000 

45.600 

59.200 

41.100 

41.100 

6£ 

53.800 

39.900 

45.100 

54.900 

56.600 

70.800 

70.200 

0.000 

0.000 

43.900 

58.800 

40.200 

39.100 

69 

52.100 

34.000 

41.100 

54.400 

56.100 

69.700 

64.100 

0.000 

0.000 

34.100 

56.100 

39.400 

37.900 

70 

48.600 

33.100 

40.500 

53.800 

55.500 

68.800 

61.800 

0.000 

0.000 

0.736 

49.600 

39.100 

37.100 

71 

45.000 

32.000 

32.000 

53.200 

54.900 

66.300 

60.400 

0.000 

0.000 

0.7O8 

47.900 

38.800 

36.200 

72 

41.600 

31.100 

31.400 

53.000 

54.400 

64.800 

59.100 

0.000 

0.000 

0.651 

47.000 

37.900 

36.000 

73 

39.400 

30.600 

30.900 

52.200 

54.000 

63.700 

57.800 

0.000 

0.000 

0.000 

45.900 

37.400 

35.400 

74 

36.000 

29.200 

29.700 

50.400 

53.700 

59.100 

56.100 

0.000 

0.000 

0.000 

44.700 

36.000 

34.300 

75 

31.800 

27.700 

28.600 

45.100 

53.400 

57.200 

55.200 

0.000 

0.000 

0.000 

43.300 

0.000 

0.000 

76 

30.000 

22.300 

27.500 

45.100 

52.700 

55.900 

54.100 

0.000 

0.000 

0.000 

42.200 

0.000 

0.000 

77 

26.500 

0.000 

21.100 

44.500 

52.100 

55.400 

53.400 

0.000 

0.000 

0.000 

40.500 

0.000 

0.000 

78 

12.700 

0.000 

18.500 

31.700 

51.600 

55.000 

52.700 

0.000 

0.000 

0.000 

39.400 

0.000 

0.000 

79 

0.000 

0.000 

17.800 

31.100 

51.000 

55.000 

52.400 

0.000 

0.000 

0.000 

36.000 

0.000 

0.000 

2C 

0.000 

0.000 

0.000 

30.900 

50.400 

54.700 

51.300 

0.000 

0.000 

0.000 

0.283 

0.000 

0.000 

81 

0.000 

0.000 

0.000 

30.000 

50.200 

54.100 

33.300 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

82 

0.000 

0.000 

0.000 

29.400 

46.300 

53.500 

5.040 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

83 

0.000 

0.000 

0.000 

29.200 

45.100 

52.100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

84 

0.000 

0.000 

0.000 

27.800 

44.700 

48.700 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

55 

0.000 

0.000 

0.000 

17.400 

36.500 

44.700 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

£ 

0.000 

0.000 

0.000 

17.100 

32.800 

41.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

87 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

30.900 

40.200 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

£ 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

30.000 

37.900 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

£ 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

29.700 

31.400 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

90 

c.ooo 

0.000 

0.000 

0.000 

29.200 

5.950 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

91 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

28.300 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

92 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

93 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

94 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

96 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

97 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

98 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

:-c 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

in 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

MEA.N    73.141        66.497        62.683        63.652        66.011        80.460        86.902        66.990        66.311        76.099       89.229        80.460        72.010 


Sl>f*ARY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QC001  CHLKUNI  RIVER  NEAR  EAR  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:        24  STATION  AREA:        4920 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY           JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NOVMER  ?Z2GE? 

0  202.000        50.400        35.400  27.700  85.800  182.000  202.000  117.000  87.800  99.100  93.400  1C3.00C  ES  UK 

1  105.000        45.600        31.400  27.000  77.600  173.000  180.000  99.700  65.600  92.300  81.600  93.400  66.000 

2  97.100        41.300        30.900  26.200  64.800  132.000  172.000  94.900  62.900  90.600  77.000  84.400  60.60C 

3  91.500        38.200        30.000  25.000  62.000  127.000  138.000  92.700  61.400  88.900  75.600  75.900  54.700 

4  88.100        36.000        29.400  24.400  58.300  120.000  118.000  91.700  60.000  79.300  74.800  69.900  51.300 

5  84.400        32.600        29.200  23.600  56.900  115.000  107.000  90.000  58.300  78.400  73.100  67.100  34  30C 


6 

81.000 

32.000 

28.600 

23.000 

55.500 

104.000 

104.000 

89.200 

57.800 

75.900 

71.600 

65.400 

34.00C 

7 

77.500 

31.700 

28.000 

22.300 

53.000 

101.000 

103.000 

87.500 

56.900 

73.600 

70.800 

44.500 

34.000 

8 

74.200 

31.400 

26.400 

22.200 

48.100 

98.300 

101.000 

86.400 

55.500 

72.200 

69.700 

41.600 

34.000 

9 

71.900 

31.400 

25.000 

19.300 

45.000 

95.000 

101.000 

85.500 

54.900 

71.100 

69.100 

40.000 

33.400 

10 

69.700 

31.400 

22.900 

19.100 

42.800 

93.200 

100.000 

83.400 

54.700 

68.000 

67.400 

38.200 

33.400 

11 

67.400 

30.000 

22.500 

18.900 

39.400 

91.900 

99.100 

81.000 

54.200 

66.300 

66.300 

37.900 

33.100 

12 

65.700 

28.600 

21.700 

18.800 

37.900 

90.600 

98.000 

78.400 

53.200 

64.800 

64.800 

36.800 

32.600 

13 

64.000 

27.000 

20.800 

18.700 

37.100 

89.800 

96.100 

76.600 

52.700 

64.300 

62.900 

35.400 

3C.300 

14 

61.700 

25.500 

20.000 

18.500 

35.900 

88.600 

94.600 

75.600 

51.500 

63.100 

60.300 

34.800 

29.100 

15 

59.200 

25.000 

19.900 

18.300 

34.800 

88.300 

93.200 

74.200 

51.000 

62.000 

58.100 

33.900 

23.300 

16 

56.900 

24.700 

19.800 

18.000 

33.400 

88.000 

92.300 

73.600 

49.800 

59.900 

55.800 

33.300 

27.700 

17 

54.900 

23.600 

19.500 

17.600 

31.700 

86.900 

91.200 

72.800 

48.400 

52.400 

54.400 

32.600 

27.300 

18 

53.200 

23.200 

19.300 

17.100 

30.600 

86.100 

89.700 

71.400 

47.300 

51.300 

53.200 

32.300 

26.900 

19 

51.000 

22.700 

19.300 

17.000 

29.200 

84.800 

88.900 

70.500 

46.300 

47.000 

48.400 

32.000 

26.800 

20 

48.400 

22.200 

19.100 

16.900 

28.600 

84.100 

88.100 

69.700 

45.900 

45.000 

45.600 

31.700 

26.500 

21 

46.200 

22.000 

19.100 

16.800 

27.000 

83.500 

87.200 

68.500 

44.500 

44.200 

44.500 

31.400 

26.100 

22 

44.500 

21.700 

19.000 

16.800 

26.400 

82.900 

86.100 

68.000 

42.800 

43.600 

43.600 

31.400 

25.800 

23 

42.800 

21.500 

18.900 

16.700 

25.600 

82.100 

85.500 

67.100 

41.900 

42.800 

41.300 

31.100 

25.700 

24 

41.300 

21.400 

18.500 

16.500 

25.000 

81.200 

84.300 

66.500 

41.300 

42.500 

40.200 

30.900 

25.500 

25 

40.200 

21.200 

18.100 

16.400 

24.700 

80.900 

83.600 

65.500 

40.900 

42.200 

39.900 

30.600 

25.200 

26 

39.100 

21.000 

17.700 

16.100 

24.600 

80.100 

82.400 

64.900 

40.200 

41.600 

39.100 

30.300 

24.900 

27 

38.200 

20.800 

17.500 

15.800 

24.400 

78.800 

81.600 

64.000 

39.600 

41.100 

38.800 

31  XX 

24.600 

28 

37.100 

20.600 

17.400 

15.500 

24.200 

77.000 

80.400 

62.900 

38.800 

40.800 

38.200 

29.700 

24.500 

29 

35.400 

20.400 

17.000 

15.400 

24.000 

75.000 

79.900 

61.400 

38.200 

40.200 

38.200 

29.400 

24.200 

30 

34.300 

20.300 

16.800 

15.300 

23.800 

73.600 

79.000 

60.600 

37.700 

40.200 

37.700 

29.200 

24.100 

31 

33.400 

20.200 

16.400 

15.300 

23.500 

72.800 

78.200 

58.900 

37.100 

39.600 

37.100 

29.200 

24.000 

32 

32.600 

20.000 

16.000 

15.100 

22.800 

72.200 

76.700 

58.000 

36.500 

39.100 

36.800 

29.000 

23.700 

33 

31.700 

19.900 

15.700 

15.000 

22.400 

71.600 

75.600 

57.200 

35.900 

39.100 

m  n 

a  DC 

23.200 

34 

31.300 

19.700 

15.400 

14.800 

21.900 

71.200 

74.500 

56.400 

35.400 

38.200 

35.100 

a  u 

::  m 

35 

30.600 

19.300 

15.300 

14.700 

21.500 

70.500 

73.700 

55.500 

34.300 

37.400 

m  n 

28.000 

36 

29.700 

18.900 

15.100 

14.700 

21.400 

70.100 

73.100 

54.700 

34.000 

36.000 

.:  m 

27.500 

<■ 

37 

29.200 

18.700 

15.100 

14.500 

21.100 

69.200 

72.200 

54.100 

33.300 

34.800 

33.400 

a  n 

::  n 

38 

28.500 

18.300 

15.100 

14.400 

20.800 

68.500 

70.500 

53.500 

32.300 

33.100 

n  n 

•  *< 

21.800 

39 

27.800 

17.900 

15.000 

14.200 

20.000 

67.400 

69.700 

52.700 

31.100 

32.300 

32.000 

26.500 

:i  see 

40 

27.000 

17.600 

14.900 

14.100 

19.700 

66.800 

69.300 

51.800 

30.600 

31.700 

31.100 

•    -»< 

■ 

41 

26.400 

17.100 

14.800 

14.000 

19.500 

66.000 

67.700 

50.700 

30.000 

31.100 

t    •<* 

B  *» 

D 

42 

25.800 

16.300 

14.600 

13.800 

19.400 

65.400 

66.800 

49.800 

29.200 

30.900 

*     ♦.. 

.4     il 

»■ 

43 

25.300 

16.000 

14.500 

13.700 

19.200 

65.100 

66.300 

49.000 

28.600 

30.400 

29.700 

.4    -XV 

19.100 

44 

24.700 

15.900 

14.500 

13.400 

18.800 

64.600 

65.700 

47.600 

:.-  |  * 

29.200 

29  300 

1 

4', 

24.200 

15.800 

14.500 

13.300 

18.400 

63.100 

64.600 

46.200 

27.800 

•  *v 

.    IK 

.4   n 

«< 

4/, 

23.700 

15.700 

14.400 

13.200 

17.800 

62.600 

63.700 

45.600 

27.500 

25.900 

H  | « 

0 

'' 

4/ 

23.200 

15.600 

14.400 

13.100 

17.500 

62.000 

62.600 

a  •«» 

27.000 

25.400 

.    ■ 

<> 

16  500 

48 

22.700 

15.500 

14.200 

12.900 

17.100 

60.600 

61.700 

43.300 

26.800 

.i  .»» 

•> 

B 

16  100 

49 

22.200 

15.400 

13.800 

12.700 

16.800 

59.500 

60.900 

41.800 

26.500 

23.400 

0 

0 

<' 

SU+WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QC001  CHLKUNI  RIVER  NEAR  EAR  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:         24  STATION  AREA:         4920 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVEM3ER    DECEM3ER 


50 

21.700 

15.200 

13.400 

12.600 

16.700 

58.600 

59.500 

41.300 

26.300 

23.200 

26.600 

22.600 

15.700 

51 

21.200 

14.900 

12.900 

12.500 

16.600 

58.000 

58.900 

40.700 

26.000 

22.900 

26.100 

22.300 

15.500 

52 

20.600 

14.500 

12.500 

12.300 

16.600 

56.400 

57.200 

39.800 

25.800 

21.700 

25.800 

22.100 

15.400 

53 

20.100 

14.300 

12.300 

12.100 

16.500 

55.500 

56.000 

39.300 

25.500 

20.500 

25.200 

21.900 

15.200 

54 

19.600 

14.100 

12.300 

12.100 

16.400 

54.700 

55.200 

38.800 

25.400 

19.800 

24.600 

21.800 

15.000 

55 

19.200 

14.000 

12.300 

12.100 

16.300 

54.100 

53.500 

38.500 

25.100 

19.200 

24.000 

21.500 

14.800 

56 

18.700 

13.800 

12.300 

12.000 

16.100 

53.600 

50.000 

37.400 

24.200 

18.300 

23.400 

21.100 

14.800 

57 

18.300 

13.700 

12.200 

12.000 

15.800 

53.000 

49.000 

36.500 

23.800 

17.500 

22.700 

20.800 

14.800 

58 

17.700 

13.500 

12.200 

12.000 

15.500 

52.100 

48.100 

35.700 

23.300 

17.000 

22.500 

20.400 

14.500 

59 

17.100 

13.200 

12.000 

11.900 

15.300 

51.500 

46.700 

35.300 

22.400 

15.500 

22.200 

19.900 

14.200 

60 

16.800 

12.900 

11.900 

11.900 

15.000 

50.600 

46.200 

34.800 

21.800 

15.000 

21.800 

19.600 

14.000 

61 

16.500 

12.600 

11.800 

11.800 

14.800 

50.200 

45.000 

34.300 

21.200 

14.300 

20.200 

19.300 

13.700 

62 

16.000 

12.400 

11.500 

11.800 

14.800 

49.300 

44.500 

33.100 

20.500 

14.000 

19.200 

19.000 

13.700 

63 

15.600 

12.100 

11.300 

11.700 

14.700 

48.500 

44.200 

32.800 

20.100 

13.500 

17.600 

18.700 

13.700 

64 

15.300 

11.800 

11.300 

11.600 

14.500 

48.100 

43.900 

32.000 

19.800 

13.000 

16.600 

18.400 

13.600 

65 

15.000 

11.600 

11.300 

11.500 

14.300 

47.100 

43.100 

31.700 

19.000 

12.900 

15.700 

18.200 

13.500 

66 

14.800 

11.500 

11.300 

11.400 

14.100 

45.900 

42.500 

31.400 

18.400 

12.700 

14.800 

18.100 

13.500 

67 

14.500 

11.400 

11.300 

11.400 

13.700 

44.900 

41.900 

30.900 

17.900 

12.600 

14.200 

17.700 

13.300 

68 

14.200 

11.300 

11.300 

11.300 

13.400 

43.300 

41.300 

30.600 

17.400 

12.500 

14.000 

17.200 

12.800 

69 

13.900 

11.200 

11.200 

11.300 

13.000 

42.200 

40.200 

30.300 

16.900 

12.300 

13.600 

16.500 

12.500 

70 

13.600 

11.100 

11.200 

11.200 

12.900 

41.300 

39.100 

29.700 

16.600 

12.200 

13.400 

15.200 

12.500 

71 

13.300 

11.000 

11.100 

11.200 

12.800 

39.900 

38.200 

29.400 

16.400 

11.900 

13.000 

14.400 

12.300 

72 

13.100 

11.000 

11.100 

11.200 

12.700 

39.100 

37.100 

28.900 

16.000 

11.500 

12.900 

14.200 

12.200 

73 

12.800 

10.900 

11.000 

11.100 

12.600 

37.400 

34.500 

28.500 

15.600 

11.300 

12.900 

14.000 

12.100 

74 

12.600 

10.900 

10.800 

11.000 

12.500 

35.700 

33.400 

28.300 

15.300 

11.200 

12.600 

13.900 

12.000 

75 

12.300 

10.800 

10.800 

11.000 

12.400 

34.500 

32.600 

28.000 

14.800 

11.200 

12.000 

13.600 

11.900 

76 

12.100 

10.700 

10.800 

10.900 

12.100 

32.800 

31.400 

27.500 

14.100 

10.800 

11.700 

13.500 

11.700 

77 

12.000 

10.700 

10.700 

10.800 

11.900 

32.300 

30.000 

26.900 

13.500 

10.300 

11.500 

13.400 

11.600 

78 

11.800 

10.600 

10.700 

10.800 

11.700 

31.800 

28.900 

26.100 

13.200 

9.970 

11.500 

13.300 

11.500 

79 

11.500 

10.600 

10.600 

10.700 

11.600 

31.100 

27.300 

25.800 

13.100 

9.680 

11.300 

13.300 

11.400 

80 

11.300 

10.500 

10.600 

10.400 

11.600 

28.900 

26.500 

25.400 

12.900 

9.510 

11.000 

13.100 

11.200 

81 

11.200 

10.400 

10.600 

10.400 

11.400 

27.400 

24.900 

24.900 

12.500 

9.120 

10.100 

13.000 

11.200 

82 

11.100 

10.400 

10.500 

10.300 

11.000 

25.300 

23.400 

24.400 

12.200 

8.690 

9.910 

12.900 

11.100 

83 

11.000 

10.300 

10.500 

10.300 

11.000 

22.200 

22.300 

24.100 

11.800 

8.190 

9.680 

12.800 

11.000 

84 

10.800 

10.300 

10.400 

10.200 

10.800 

21.200 

21.300 

23.700 

11.500 

8.100 

9.460 

12.700 

11.000 

85 

10.700 

10.300 

10.400 

10.200 

10.700 

20.800 

20.200 

23.300 

11.200 

8.040 

9.430 

12.500 

10.500 

86 

10.500 

10.200 

10.300 

10.100 

10.600 

18.200 

19.000 

22.600 

10.900 

7.930 

9.150 

12.300 

10.300 

87 

10.300 

10.200 

10.300 

10.100 

10.500 

10.900 

17.700 

21.900 

10.500 

7.870 

8.780 

12.100 

10.100 

88 

10.200 

10.100 

10.200 

10.000 

10.400 

9.430 

16.700 

21.200 

10.300 

7.790 

8.670 

11.800 

9.970 

89 

10.100 

9.830 

10.200 

9.910 

9.850 

8.140 

15.600 

20.200 

10.100 

7.620 

8.130 

11.100 

9.230 

90 

9.710 

9.490 

10.200 

7.360 

9.570 

7.850 

14.800 

19.300 

9.910 

7.330 

7.990 

11.000 

8.810 

91 

9.090 

8.980 

10.100 

7.220 

8.970 

7.380 

13.300 

18.400 

9.250 

7.110 

7.930 

10.900 

8.610 

92 

8.500 

7.220 

8.160 

7.080 

8.610 

6.870 

12.100 

18.000 

8.790 

6.980 

7.600 

10.400 

8.380 

93 

7.930 

6.940 

7.820 

7.080 

7.930 

6.540 

11.600 

17.400 

8.610 

6.620 

7.310 

10.300 

7.990 

94 

7.360 

6.800 

7.360 

4.190 

7.360 

5.640 

10.900 

16.400 

8.500 

6.350 

6.960 

10.300 

7.080 

95 

7.020 

6.650 

7.360 

3.570 

7.160 

5.110 

10.500 

13.100 

8.380 

6.080 

6.680 

10.100 

6.940 

96 

6.550 

3.370 

3.430 

3.510 

5.890 

3.980 

7.670 

10.900 

5.760 

5.480 

6.500 

9.880 

6.650 

97 

5.230 

3.340 

3.400 

3.430 

4.690 

3.780 

6.630 

10.400 

4.030 

5.130 

6.240 

9.660 

6.510 

98 

3.560 

3.280 

3.370 

3.370 

3.450 

2.550 

5.800 

10.000 

3.610 

4.860 

5.190 

7.690 

3.400 

99 

3.310 

3.230 

3.340 

2.270 

1.330 

2.000 

4.970 

9.630 

3.260 

0.071 

4.080 

6.940 

3.310 

100 

0.028 

3.170 

3.340 

0.926 

1.060 

1.820 

4.420 

2.620 

2.270 

0.028 

0.028 

6.040 

3.280 

MEAN    30.784        17.108        14.874        13.541        21.878       58.319        60.250        46.974        29.079        30.312        30.571        25.842        19.742 


SIM-WRY  TASLE  FROM  aCW  DURATION  ANALYSIS  05QC003 

YEARS  OF  RECORD:         17  STATION  AREA:         2370 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL 


TROUTLAKE  RIVER  BELOW  BIG  FALLS 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NCVEM3ER    DECE*eEK 


0 

100.000 

25.400 

21.900 

16.600 

56.000 

100.000 

93.200 

57.600 

51.300 

54.100 

33.400 

26.800 

21.400 

1 

52.600 

25.000 

20.800 

16.000 

43.900 

88.600 

80.100 

47.000 

35.300 

42.800 

30.700 

23.800 

20.300 

2 

42.200 

24.600 

19.800 

15.800 

40.600 

63.700 

74.500 

39.300 

33.700 

37.900 

29.500 

23.300 

20.200 

3 

37.900 

24.300 

18.800 

15.700 

38.200 

54.700 

69.700 

37.100 

32.300 

36.500 

28.600 

22.800 

19.90C 

4 

35.700 

23.700 

17.800 

15.500 

36.200 

53.300 

58.600 

35.100 

31.400 

35.400 

27.400 

22.200 

19.600 

5 

33.700 

22.700 

17.200 

15.400 

34.300 

49.600 

54.100 

33.900 

30.300 

33.100 

26.800 

21.700 

19.000 

6 

32.400 

18.300 

16.700 

15.300 

33.100 

46.000 

52.600 

32.500 

28.600 

31.700 

26.200 

21.200 

18.400 

7 

31.400 

17.900 

16.500 

15.100 

30.600 

44.500 

50.300 

32.000 

27.600 

30.900 

25.400 

20.900 

18.100 

8 

30.300 

17.400 

16.300 

15.000 

28.900 

43.000 

47.900 

30.300 

26.200 

30.200 

24.800 

20.800 

17.900 

9 

29.200 

17.300 

16.200 

14.800 

27.900 

42.100 

45.300 

29.700 

25.100 

29.400 

24.200 

20.400 

17.700 

10 

28.200 

16.900 

15.700 

14.800 

26.200 

40.800 

42.800 

29.400 

25.000 

28.600 

23.800 

20.200 

17.500 

11 

27.100 

16.700 

15.700 

14.700 

24.600 

39.900 

38.800 

28.900 

24.900 

27.800 

23.500 

20.000 

17.200 

12 

26.400 

16.300 

15.500 

14.300 

23.800 

39.100 

37.900 

28.600 

24.800 

27.500 

23.300 

19.700 

17.000 

13 

25.900 

15.900 

15.500 

14.100 

23.600 

38.600 

36.800 

27.900 

24.700 

27.000 

23.100 

19.700 

16.800 

j  i 

25.400 

15.700 

15.200 

13.900 

22.200 

38.200 

35.400 

27.400 

24.700 

25.900 

23.000 

19.600 

16.700 

15 

24.900 

15.600 

15.000 

13.600 

21.200 

37.700 

34.300 

27.100 

24.600 

25.100 

22.900 

19.500 

16.500 

16 

24.500 

15.400 

14.700 

13.500 

20.900 

37.100 

33.700 

26.900 

24.500 

24.300 

22.100 

19.400 

16.400 

17 

24.100 

15.300 

14.400 

13.400 

20.700 

36.800 

33.200 

26.700 

24.400 

24.200 

21.500 

19.300 

16.200 

18 

23.600 

15.100 

14.200 

13.300 

19.500 

36.800 

33.100 

26.500 

24.300 

24.100 

21.300 

19.200 

16.000 

19 

23.100 

15.000 

14.000 

13.200 

19.000 

36.200 

32.800 

26.100 

24.000 

23.900 

21.000 

19.100 

15.800 

20 

22.500 

14.900 

13.900 

13.100 

18.800 

36.000 

32.600 

25.900 

23.800 

23.800 

20.600 

19.000 

15.600 

21 

21.800 

14.700 

13.800 

13.000 

18.400 

35.400 

32.300 

25.800 

23.400 

23.700 

20.300 

18.800 

15.500 

22 

21.100 

14.500 

13.700 

12.900 

17.100 

35.200 

31.700 

25.700 

23.300 

23.500 

19.800 

18.500 

15.300 

23 

20.600 

14.400 

13.300 

12.800 

16.800 

34.800 

31.500 

25.600 

23.100 

22.800 

19.600 

18.300 

15.200 

24 

20.200 

14.200 

13.100 

12.700 

16.500 

34.500 

31.200 

25.500 

23.000 

22.600 

19.400 

17.800 

15.100 

25 

19.800 

14.000 

13.100 

12.700 

16.300 

34.300 

30.900 

25.400 

22.900 

22.100 

19.300 

17.300 

15.000 

26 

19.400 

13.900 

13.000 

12.700 

16.200 

33.600 

30.600 

25.300 

22.700 

21.800 

19.200 

16.800 

15.000 

27 

19.100 

13.800 

12.900 

12.600 

15.500 

33.400 

30.400 

25.200 

22.900 

21.400 

19.000 

16.700 

14.900 

28 

18.800 

13.700 

12.900 

12.600 

15.400 

32.600 

30.300 

25.100 

22.100 

20.800 

18.900 

16.900 

14.800 

29 

18.300 

13.600 

12.800 

12.600 

15.100 

32.600 

30.000 

25.000 

21.800 

20.900 

18.700 

16.300 

14.800 

30 

17.900 

13.600 

12.700 

12.500 

14.700 

32.300 

29.700 

24.900 

21.200 

20.300 

18.500 

16.100 

14.700 

31 

17.600 

13.500 

12.600 

12.500 

14.700 

32.000 

29.400 

24.700 

20.300 

20.000 

18.300 

16.000 

14.700 

32 

17.300 

13.400 

12.600 

12.500 

14.600 

31.600 

29.200 

24.900 

19.900 

20.000 

18.200 

15.900 

14.600 

33 

17.000 

13.400 

12.500 

12.400 

14.600 

31.400 

28.600 

24.200 

19.200 

19.700 

18.100 

15.900 

14.900 

34 

16.700 

13.300 

12.400 

12.300 

14.600 

31.100 

28.300 

23.800 

18.300 

19.900 

17.800 

I!  *\ 

14.900 

35 

16.500 

13.200 

12.400 

12.200 

14.600 

30.900 

27.800 

23.200 

17.700 

19.200 

17.700 

15.800 

14.300 

36 

16.300 

13.100 

12.300 

12.100 

14.500 

30.600 

27.200 

22.300 

17.500 

19.000 

17.600 

15.700 

14.100 

37 

16.100 

13.000 

12.200 

11.900 

14.200 

30.300 

26.700 

21.700 

17.200 

18.700 

17.400 

15.600 

14.000 

38 

15.900 

12.900 

12.100 

11.800 

13.800 

30.000 

26.400 

21.200 

16.800 

18.900 

17.100 

15.900 

13.900 

39 

15.700 

12.800 

12.100 

11.800 

13.500 

29.700 

26.400 

21.000 

16.500 

18.300 

I  •  ,w 

15.400 

13.800 

40 

15.600 

12.800 

12.000 

11.800 

13.300 

29.200 

26.300 

20.700 

16.100 

18.000 

u   »« 

:■  vv 

•i> 

41 

15.400 

12.700 

11.900 

11.700 

13.000 

28.700 

26.200 

20.500 

15.900 

I  too 

U    :«» 

.     u 

13. TO 

42 

15.300 

12.500 

11.900 

11.500 

12.500 

28.600 

26.100 

20.200 

15.700 

I  •  BO 

•     -v\ 

«> 

13.600 

43 

15.100 

12.500 

11.900 

11.400 

12.300 

28.300 

26.000 

20.100 

15.400 

::  n 

u  n 

15.100 

13.500 

44 

15.000 

12.500 

11.800 

11.200 

12.200 

27.900 

25.900 

19.900 

'.'    DO 

u  n 

:•  ta 

n 

13.500 

45 

14.800 

12.400 

11.800 

11.200 

12.100 

27.400 

25.800 

a  n 

15.100 

16.300 

16.300 

" 

46 

14.700 

12.300 

11.800 

11.100 

12.000 

27.000 

25.600 

19.400 

14.900 

n 

.:    »i 

14  HO 

4," 

47 

14.600 

12.300 

11.700 

11.100 

11.900 

26.800 

24.800 

19.200 

14.700 

15.000 

14  n 

14  ,1V 

<> 

48 

14.500 

12.200 

11.700 

11.000 

11.900 

26.600 

24.500 

18.800 

14.900 

15.400 

1 

14   POO 

«« 

49 

14.300 

12.200 

11.600 

10.900 

11.800 

26.200 

23.800 

18.600 

14  500 

15  100 

" 

u 

SU+WRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QC003          TROUTLAKE  RIVER  BELOW  BIG  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:        17  STATION  AREA:        2370 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NCVEM3ER  DECEM3ER 

50  14.200  12.100  11.600  10.900  11.800  25.900  23.200  18.100  14.400  14.900  15.900  14.600  13.100 

51  14.100  12.100  11.500  10.800  11.700  25.600  22.600  17.900  14.300  14.600  15.700  14.500  13.000 

52  13.900  12.000  11.400  10.800  11.600  25.400  22.200  17.800  14.200  14.400  15.600  14.500  13.000 

53  13.800  11.900  11.200  10.700  11.500  25.300  21.800  17.400  14.100  14.200  15.600  14.500  12.900 

54  13.700  11.800  11.000  10.600  11.400  25.000  21.700  17.400  14.100  14.000  15.500  14.400  12.900 

55  13.600  11.600  10.800  10.500  11.400  24.700  21.300  17.300  13.900  13.800  15.400  14.400  12.800 

56  13.500  11.600  10.800  10.400  11.300  24.500  20.600  17.100  13.800  13.700  15.300  14.300  12.800 

57  13.300  11.500  10.700  10.200  11.300  24.200  20.400  16.900  13.800  13.500  15.200  14.200  12.700 

58  13.200  11.500  10.600  9.910  11.200  24.000  20.000  16.800  13.700  13.300  15.200  14.200  12.700 

59  13.100  11.400  10.400  9.860  11.200  23.800  19.600  16.600  13.600  13.100  15.100  14.100  12.600 

60  13.000  11.200  10.400  9.840  11.100  23.000  19.400  16.300  13.500  13.000  15.000  14.000  12.600 

61  12.900  11.200  10.300  9.810  11.000  22.700  19.100  16.100  13.400  12.900  14.900  14.000  12.500 

62  12.700  11.100  10.200  9.790  10.900  22.000  19.000  16.000  13.400  12.700  14.800  14.000  12.500 

63  12.600  10.900  10.100  9.770  10.800  20.900  18.500  15.700  13.300  12.700  14.600  13.900  12.400 

64  12.500  10.900  10.000  9.770  10.700  20.500  18.300  15.500  13.300  12.600  14.600  13.900  12.300 

65  12.400  10.800  9.980  9.630  10.700  19.900  18.000  15.300  13.200  12.600  14.400  13.800  12.200 

66  12.300  10.800  9.940  9.530  10.600  19.300  17.600  15.100  13.200  12.500  14.400  13.700  12.100 

67  12.100  10.600  9.880  9.370  10.500  19.000  17.400  14.800  13.100  12.400  14.200  13.700  12.000 

68  12.000  10.500  9.860  9.260  10.500  18.400  17.100  14.700  13.100  12.300  14.200  13.600  11.900 

69  11.900  10.500  9.830  9.090  10.400  18.100  17.000  14.600  13.100  12.200  14.100  13.600  11.900 

70  11.800  10.400  9.790  9.000  10.300  17.800  16.800  14.400  13.000  12.100  14.000  13.500  11.800 

71  11.600  10.300  9.770  8.790  10.100  17.500  16.700  14.300  12.900  12.000  13.900  13.500  11.600 

72  11.500  10.300  9.770  8.720  10.000  17.100  16.600  14.200  12.800  11.800  13.800  13.400  11.500 

73  11.300  10.200  9.740  8.650  9.860  16.500  16.400  14.000  12.700  11.700  13.600  13.400  11.400 

74  11.200  10.100  9.700  8.570  9.790  16.300  16.200  14.000  12.400  11.600  13.500  13.300  11.300 

75  11.000  10.000  9.660  8.480  9.740  16.100  16.100  13.800  12.300  11.400  13.400  13.200  11.000 

76  10.800  10.000  9.630  8.380  9.740  15.800  15.900  13.700  12.100  11.300  13.200  13.000  10.900 

77  10.700  9.930  8.360  8.300  9.630  15.600  15.600  13.600  12.000  11.200  13.100  13.000  10.800 

78  10.500  9.370  8.270  8.210  9.490  15.500  15.400  13.500  11.700  11.100  12.700  12.700  10.600 

79  10.300  8.840  8.180  8.050  9.340  15.200  15.300  13.400  11.600  11.000  12.100  12.600  10.500 

80  10.200  8.250  8.090  7.940  9.230  14.900  15.000  13.100  11.400  10.900  10.500  12.300  10.200 

81  10.000  8.090  8.050  7.760  9.140  14.700  14.600  13.000  11.200  10.800  10.100  11.700  10.100 

82  9.870  8.000  8.000  7.440  9.090  14.300  14.400  12.600  10.800  10.600  10.100  10.700  9.580 

83  9.770  7.960  7.580  7.130  9.060  13.500  14.300  12.300  10.500  10.500  10.000  10.300  8.680 

84  9.650  7.920  7.530  7.090  8.980  13.000  14.100  12.300  9.980  10.100  9.950  10.200  8.450 

85  9.370  7.870  7.490  7.040  8.840  12.700  14.000  12.000  9.800  10.000  9.880  9.810  8.210 

86  9.070  7.800  7.400  7.020  8.800  12.200  13.700  11.800  9.640  9.750  9.810  9.440  8.120 

87  8.750  7.740  7.360  6.950  8.700  11.600  13.500  11.300  9.500  9.440  9.490  9.210  8.050 

88  8.450  7.690  7.330  6.910  8.590  10.700  13.400  11.100  9.160  8.840  9.290  8.950  8.000 

89  8.210  7.130  7.330  6.880  8.480  10.400  13.100  10.900  8.950  8.500  8.360  7.360  6.680 

90  8.000  7.040  7.330  6.750  8.430  10.200  12.900  10.300  8.680  8.260  8.230  7.200  6.680 

91  7.740  6.930  7.310  6.520  7.800  10.100  12.700  10.100  7.560  7.690  8.140  6.820  6.680 

92  7.360  6.800  7.290  6.240  7.290  9.780  12.400  9.910  6.710  7.600  7.920  6.710  6.660 

93  7.110  6.750  7.270  6.070  7.040  9.320  12.100  9.600  6.140  5.970  7.780  6.680  6.660 

94  6.860  3.510  3.510  4.280  6.930  9.030  11.700  9.300  6.000  5.180  4.360  3.820  3.620 

95  6.660  3.480  3.430  3.850  6.880  8.920  11.300  8.810  5.740  4.980  4.110  3.770  3.600 

96  5.660  3.450  3.370  3.790  6.480  8.690  10.800  8.550  5.690  4.900  4.020  3.680  3.570 

97  4.220  3.450  3.340  3.680  5.860  8.460  10.600  7.930  5.520  4.760  3.990  3.650  3.570 

98  3.680  3.430  3.340  3.650  4.700  8.220  10.400  7.700  5.400  4.670  3.960  3.650  3.540 

99  3.510  3.400  3.310  3.600  4.110  7.840  10.300  7.090  5.280  4.620  3.820  3.620  3.510 
100  3.310  3.400  3.310  3.540  3.910  7.190  10.000  6.470  5.040  4.470  3.770  3.620  3.510 

►CAN  16.652  12.200  11.308  10.595  14.766  27.059  26.205  19.910  16.721  17.230  16.164  14.601  12.789 


SUMHURY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS  050D003  EAGLE  RIVER  AT  EAGLE  RIVER 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         2510 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  KAY  JUNE  JULY  AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    NCVB-6ER    XC9-eES 


0 

100.000 

43.300 

18.400 

18.000 

51.500 

100.000 

90.600 

51.300 

47.600 

36.800 

66.000 

85.800 

43.300 

1 

65.800 

18.100 

18.100 

18.000 

51.500 

70.800 

89.200 

51.000 

45.000 

35.700 

62.700 

85.500 

43.300 

2 

53.500 

18.100 

18.100 

18.000 

30.600 

68.200 

70.800 

50.700 

43.200 

35.400 

62.600 

85.500 

43.300 

3 

46.200 

18.100 

18.100 

18.000 

30.300 

65.800 

70.800 

49.600 

41.600 

34.500 

43.300 

85.500 

29.200 

4 

43.300 

18.100 

18.000 

18.000 

30.300 

65.800 

65.800 

48.800 

41.100 

34.300 

43.300 

45.900 

27.800 

5 

39.100 

18.000 

18.000 

17.800 

23.200 

58.900 

64.000 

47.900 

38.500 

33.400 

43.300 

25.600 

25.500 

6 

33.400 

17.800 

17.800 

17.800 

22.700 

57.500 

62.900 

46.000 

36.800 

25.300 

43.200 

24.600 

20.000 

7 

29.400 

17.800 

17.800 

17.800 

20.000 

55.500 

61.600 

45.900 

32.800 

24.200 

40.400 

24.300 

19.500 

8 

24.900 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

51.300 

60.600 

45.900 

31.100 

23.200 

32.000 

23.600 

18.300 

9 

22.700 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

47.000 

57.200 

42.800 

28.000 

22.900 

30.600 

22.300 

18.100 

10 

21.000 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

42.800 

54.400 

41.900 

23.600 

22.700 

29.400 

21.000 

18.100 

11 

20.200 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

37.400 

51.300 

39.100 

22.100 

22.100 

27.000 

18.100 

18.100 

12 

19.400 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

28.600 

46.700 

39.100 

20.800 

20.200 

26.400 

18.100 

18.100 

13 

18.400 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

21.000 

45.900 

37.900 

20.700 

20.200 

25.800 

18.100 

18.000 

14 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

21.000 

44.200 

34.500 

20.500 

20.200 

25.600 

18.100 

18.000 

15 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

21.000 

34.800 

33.400 

20.200 

20.200 

22.900 

18.100 

18.000 

16 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

20.700 

32.300 

32.300 

20.200 

20.200 

22.100 

18.100 

18.000 

17 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

18.100 

32.000 

27.300 

18.400 

19.000 

21.200 

18.100 

18.000 

18 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

18.000 

23.800 

23.800 

18.400 

19.000 

20.000 

18.000 

18.000 

19 

18.000 

17.800 

17.800 

17.700 

17.700 

18.000 

20.200 

21.900 

18.300 

19.000 

19.800 

17  301 

17.800 

20 

18.000 

17.800 

17.700 

17.700 

17.600 

17.800 

19.900 

21.200 

18.100 

19.000 

19.400 

17.800 

17.800 

21 

18.000 

17.600 

17.600 

17.600 

17.600 

17.800 

19.800 

21.000 

18.100 

19.000 

19.100 

17.800 

17.800 

22 

17.800 

17.600 

17.600 

17.600 

17.600 

17.800 

19.800 

20.600 

18.100 

18.400 

18.100 

17.800 

17.800 

23 

17.800 

17.600 

17.600 

17.600 

17.600 

17.800 

19.000 

19.900 

18.100 

18.100 

18.100 

17.800 

17.800 

24 

17.800 

17.600 

17.300 

17.600 

17.600 

17.800 

18.500 

19.000 

18.100 

18.100 

18.100 

17  BOO 

17.800 

25 

17.800 

17.600 

16.100 

16.800 

17.600 

17.800 

18.300 

18.400 

18.100 

18.100 

18.100 

17.800 

17.600 

26 

17.800 

17.000 

16.100 

16.400 

17.600 

17.800 

18.100 

18.400 

18.100 

18.100 

18.100 

17.800 

17.600 

27 

17.800 

16.100 

16.100 

16.100 

17.600 

17.800 

18.100 

18.300 

18.100 

18.100 

18.000 

17.300 

17.600 

28 

17.800 

16.100 

16.100 

16.100 

17.600 

17.800 

18.100 

18.100 

18.100 

18. 100 

17.800 

17.800 

17.600 

29 

17.800 

16.100 

16.000 

16.100 

17.300 

17.800 

18.000 

18. 100 

18.100 

18.100 

17.800 

17.800 

17.600 

30 

17.800 

16.100 

16.000 

16.100 

16.700 

17.800 

18.000 

18.100 

18.100 

18.100 

17.800 

17.800 

17.400 

31 

17.800 

16.100 

15.600 

16.000 

16.000 

17.800 

18.000 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17.800 

..  001 

32 

17.800 

15.300 

15.600 

16.000 

16.000 

17.800 

18.000 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17.800 

16.400 
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17.800 

15.100 

15.100 

15.900 

15.900 

17.800 

17.800 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17   SOI 

15.300 

34 

17.700 

15.100 

15.000 

15.900 

15.600 

17.800 

17.800 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17.800 

15.000 

35 

17.700 

15.000 

15.000 

15.700 

15.300 

17.700 

17.800 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17.700 

\i  DO 

36 

17.600 

15.000 

14.700 

15.600 

15.300 

17.600 

17.800 

18.100 

18.100 

18.000 

17.800 

17.700 
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17.600 

15.000 

14.400 

15.400 

15.100 

17.600 

17.800 

18.100 

18.000 

17.800 

17  -iv 

17.700 

14. TO 

38 

17.600 

14.900 

14.400 

15.300 

15.000 

17.600 

17.800 

18.100 

17.800 

17.800 

17.800 

17.700 

14.  X» 

39 

17.600 

14.700 

14.400 

15.000 

15.000 

17.600 

17.800 

18.000 

17.800 

i  -  no 

17.800 

17.600 

14.700 

40 

17.300 

14.400 

14.400 

14.400 

14.700 

17.600 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

•' 

41 

16.700 

14.400 

14.400 

14.400 

14.400 

17.600 

17.800 

17.800 

17.800 

17.800 

<< 

•>> 

14.400 

42 

16.100 

14.400 

14.400 

14.400 

14.400 

17.600 

17.800 

17.800 

17.800 

|  '   000 
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0 

4J 

16.100 

14.400 

14.400 

14.400 

14.400 

17.600 

17.800 

17.800 

17.700 

i  ■  n 

I  ■  000 

0 

\i  400 

44 

15.900 

14.400 

14.400 

14.400 

14.400 

17.600 

17.800 

17.800 

17.600 

17.800 

.    <\ 

1 

14.400 

45 

15.900 

14.400 

14.300 

14.400 

14.400 

17.600 

17.700 

17.800 

17.600 

i  n 

17.700 

:  4a 

40 

15.600 

14.400 

14.300 

14.400 

14.400 

17.600 

17.700 

17.700 

17.300 

i  • »» 

.  ■    ,, 

»> 

4  *\ 

4/ 

15.300 

14.300 

14.300 

14.400 

14.300 

17.300 

17.600 

17.600 

i  •  000 

17.800 

•« 

1 

.4  no 

40 

15.100 

14.200 

14.200 

14.400 

14.200 

17.100 

17.600 

17.600 

a  ooo 

«> 

0 

■< 

.4  M 

4') 

14.900 

14.200 

14.200 

14.300 

14.200 

16.800 

17.300 

17.600 

u  m 

I    M 

-• 

" 

•.4  n 

SUMMARY  TABLE  FRCM  ROW  DURATION  ANALYSIS  05Q0003 

YEARS  OF  RECORD:         19  STATION  AREA:         2510 

PER    ANNUAL        JANUARY     FEBRUARY      MARCH  APRIL 


EAGLE  RIVER  AT  EAGLE  RIVER 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER    N0VEM3ER    DEC9€FR 


50 

14.700 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

16.600 

17.200 

17.000 

15.300 

17.800 

17.600 

15.300 

14.200 

51 

14.400 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

16.600 

17.100 

16.400 

14.900 

17.700 

17.600 

14.900 

14.200 

52 

14.400 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

16.100 

16.800 

15.900 

14.700 

15.300 

17.000 

14.400 

14.200 

53 

14.400 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

16.000 

16.600 

15.900 

14.400 

14.400 

15.600 

14.200 

14.200 

54 

14.400 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

15.900 

16.600 

15.900 

14.400 

14.400 

14.400 

14.000 

14.200 

55 

14.300 

14.200 

14.200 

14.200 

14.200 

15.900 

16.400 

15.900 

14.300 

11.900 

14.400 

11.000 

14.200 

56 

14.200 

14.000 

14.200 

14.200 

13.700 

15.700 

16.100 

15.900 

14.300 

11.300 

12.500 

11.000 

14.200 

57 

14.200 

14.000 

14.200 

14.200 

12.200 

15.300 

16.100 

15.600 

14.200 

11.300 

11.900 

10.900 

14.200 

58 

14.200 

13.300 

14.200 

14.200 

11.700 

14.900 

16.100 

15.600 

14.200 

11.200 

11.200 

10.800 

11.000 

59 

14.200 

12.900 

13.600 

14.200 

11.500 

14.700 

16.000 

15.300 

14.200 

11.000 

11.000 

10.200 

10.800 

60 

14.000 

12.700 

13.300 

14.000 

11.400 

14.700 

15.900 

15.300 

14.200 

11.000 

11.000 

10.200 

10.500 

61 

13.600 

12.700 

13.200 

13.600 

11.300 

14.400 

15.900 

15.300 

14.000 

10.800 

11.000 

10.100 

10.500 

62 

13.100 

12.700 

13.000 

12.400 

11.300 

14.400 

15.900 

15.100 

13.600 

10.600 

11.000 

9.910 

10.500 

63 

12.700 

11.500 

12.800 

12.100 

11.300 

14.400 

15.900 

15.000 

13.600 

10.300 

10.900 

9.910 

10.500 

64 

12.200 

10.500 

12.700 

11.700 

11.300 

14.400 

15.900 

14.900 

13.600 

9.970 

10.800 

9.770 

10.300 

65 

11.900 

10.500 

12.400 

11.600 

11.100 

14.200 

15.900 

14.700 

13.500 

9.940 

10.800 

9.630 

10.300 

66 

11.700 

10.500 

12.200 

11.200 

10.700 

14.000 

15.900 

14.700 

13.300 

9.660 

10.800 

9.490 

10.200 

67 

11.300 

10.500 

12.200 

10.900 

10.700 

13.900 

15.600 

14.400 

12.900 

9.510 

10.800 

9.340 

10.200 

68 

11.200 

10.500 

12.100 

10.500 

10.500 

13.600 

15.300 

14.400 

12.600 

9.370 

9.490 

9.340 

10.100 

69 

11.000 

10.500 

11.300 

10.500 

10.500 

13.300 

15.300 

14.300 

12.600 

9.340 

9.170 

9.340 

9.490 

70 

11.000 

10.500 

11.100 

10.500 

10.500 

12.700 

15.000 

14.000 

12.400 

9.320 

8.920 

9.340 

9.340 

71 

10.800 

10.300 

10.800 

10.500 

10.500 

12.700 

14.400 

13.800 

12.100 

9.170 

8.920 

9.340 

9.340 

72 

10.500 

10.100 

10.600 

10.500 

10.500 

12.500 

14.000 

13.000 

11.900 

8.950 

8.920 

8.950 

9.340 

73 

10.500 

9.970 

10.500 

10.500 

10.500 

12.400 

13.500 

12.700 

11.900 

8.920 

8.780 

8.920 

9.340 

74 

10.500 

9.490 

10.500 

9.970 

10.400 

12.300 

13.200 

11.900 

11.600 

8.780 

8.780 

8.780 

9.340 

75 

10.300 

8.950 

10.500 

9.800 

10.300 

12.100 

12.300 

11.800 

11.300 

8.610 

8.500 

8.500 

9.320 

76 

10.100 

8.780 

10.500 

9.800 

10.300 

11.900 

12.200 

11.800 

11.200 

8.240 

8.210 

8.500 

9.200 

77 

9.800 

8.640 

10.500 

9.630 

9.660 

11.900 

12.200 

11.800 

11.200 

8.100 

8.100 

8.500 

9.170 

78 

9.370 

8.500 

10.500 

9.340 

9.370 

11.900 

12.100 

11.700 

11.200 

7.990 

7.930 

8.500 

8.950 

79 

9.340 

8.350 

8.240 

8.100 

9.320 

11.600 

11.900 

11.400 

11.200 

7.730 

7.790 

8.350 

8.780 

80 

9.000 

8.350 

8.100 

7.990 

9.170 

11.600 

11.900 

11.300 

11.200 

7.160 

7.620 

8.270 

8.500 

81 

8.780 

8.240 

8.100 

7.930 

8.950 

11.300 

11.800 

11.200 

11.200 

5.800 

7.480 

8.210 

8.350 

82 

8.500 

8.240 

8.100 

7.870 

8.890 

11.000 

11.500 

11.000 

11.100 

4.250 

7.160 

8.210 

8.160 

83 

8.240 

8.210 

8.070 

7.790 

8.410 

11.000 

11.300 

11.000 

11.000 

4.250 

7.050 

8.210 

8.100 

84 

8.100 

8.100 

7.930 

7.730 

8.210 

10.500 

11.300 

10.900 

10.800 

1.980 

6.480 

8.210 

8.100 

85 

7.990 

8.070 

7.870 

7.730 

7.990 

10.500 

10.500 

10.700 

10.400 

1.980 

6.370 

8.210 

8.040 

86 

7.900 

7.990 

7.790 

7.650 

7.790 

10.500 

10.500 

10.500 

9.800 

1.980 

6.260 

8.040 

7.990 

87 

7.730 

7.930 

7.790 

7.390 

7.730 

10.500 

10.500 

10.200 

4.250 

1.980 

6.170 

7.930 

7.990 

88 

7.620 

7.930 

7.650 

7.360 

7.530 

10.500 

10.500 

9.060 

1.980 

1.980 

6.120 

7.730 

7.930 

89 

7.360 

7.760 

7.390 

7.360 

7.250 

10.200 

5.950 

2.830 

1.980 

1.700 

6.000 

7.730 

7.930 

90 

7.250 

7.650 

7.360 

7.250 

7.250 

9.340 

2.830 

1.980 

1.980 

1.700 

5.890 

7.700 

7.930 

91 

7.080 

7.620 

7.360 

7.220 

7.140 

8.780 

2.830 

1.980 

1.980 

1.700 

1.980 

7.620 

7.870 

92 

6.970 

7.480 

7.360 

7.140 

6.940 

5.380 

1.980 

1.980 

1.980 

1.700 

1.980 

7.620 

7.820 

93 

6.090 

7.360 

7.330 

7.080 

2.830 

4.530 

1.980 

1.980 

1.700 

1.700 

1.980 

7.500 

7.760 

94 

2.830 

7.360 

7.310 

7.080 

1.980 

2.830 

1.980 

1.980 

1.700 

1.700 

1.980 

7.390 

7.700 

95 

1.980 

7.330 

7.220 

7.080 

1.980 

1.980 

1.980 

1.700 

1.700 

0.000 

1.980 

7.310 

7.650 

96 

1.980 

7.190 

7.140 

7.050 

1.980 

1.980 

1.980 

1.700 

1.700 

0.000 

1.700 

7.080 

7.360 

97 

1.980 

7.080 

7.080 

6.970 

1.980 

1.980 

1.980 

1.700 

1.700 

0.000 

1.700 

6.940 

7.080 

98 

1.700 

7.080 

7.080 

6.820 

0.000 

1.980 

1.700 

1.700 

0.000 

0.000 

1.700 

6.260 

7.080 

99 

1.700 

7.050 

6.990 

6.510 

0.000 

1.980 

1.700 

1.700 

0.000 

0.000 

1.700 

3.110 

7.080 

100 

0.000 

6.910 

6.820 

2.830 

0.000 

1.470 

1.700 

0.000 

0.000 

0.000 

1.700 

0.000 

0.000 

MEAN 

15.936 

13.378 

13.379 

13.304 

13.876 

19.399 

21.733 

18.956 

15.973 

13.993 

16.451 

16.500 

14.142 

SJ-ftWr  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05Q0006  WABIGCON  RIVER  f€AR  QUIBELL 

YEARS  OF  RECORD:         33  STATION  AREA:         6370 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH           APRIL            MAY           JUNE           JULY          AUGUST      SEPTEMBER    OCTOBER    N0VEM3ER  0EC3€E5 

0    275.000        72.500        51.800        53.000      232.000      270.000      275.000      172.000      156.000      139.000      181.000      152.000  100.000 

120.000  75.900 

104.000  70.800 

93.200  54.900 

75.500  45.600 

5  118.000        40.200        42.800        41.900      140.000      213.000      173.000      102.000       86.400        64.100      108.000        59.200  43.900 

6  107.000        38.500        42.200        41.300      135.000      210.000      164.000        95.300        81.000        59.500      104.000        53.800  43.300 

7  99.700        37.700        40.800        40.800      129.000      206.000      158.000        90.900        74.500        56.100        98.500        51.500  42.800 

8  93.400        37.700        40.200        40.800      122.000      199.000      153.000        87.200        63.400        53.500        96.300        49.800  41.900 

9  88.100        37.400        39.600        40.500      119.000      194.000      146.000        84.400        59.600        51.800        83.800        46.500  40.500 

10      82.400        37.100        37.900        40.200      116.000      189.000      140.000        82.400        56.300        51.000        77.600        45.900  33.600 


1 

199.000 

53.200 

50.700 

49.600 

185.000 

236.000 

231.000 

165.000 

140.000 

104.000 

148.000 

2 

167.000 

46.200 

48.700 

46.400 

162.000 

227.000 

210.000 

151.000 

128.000 

86.400 

134.000 

3 

148.000 

44.700 

44.200 

45.300 

151.000 

225.000 

200.000 

133.000 

110.000 

76.700 

122.000 

4 

130.000 

44.200 

43.600 

43.000 

147.000 

220.000 

187.000 

112.000 

92.700 

72.500 

116.000 

11 

77.000 

37.100 

37.700 

39.900 

111.000 

185.000 

131.000 

78.700 

53.000 

49.800 

74.800 

44.700 

39.100 

12 

72.800 

37.100 

37.700 

39.400 

106.000 

181.000 

128.000 

74.800 

50.700 

48.400 

70.800 

44.300 

38.80C 

13 

68.800 

36.800 

37.400 

39.100 

104.000 

178.000 

123.000 

71.900 

49.000 

47.300 

67.100 

43.800 

38.500 

14 

65.400 

36.800 

37.400 

38.800 

101.000 

172.000 

121.000 

70.200 

47.900 

46.400 

62.600 

43.400 

38.500 

15 

62.000 

36.800 

37.100 

38.200 

98.000 

167.000 

118.000 

68.500 

46.700 

45.900 

58.900 

43.000 

38.200 

16 

59.500 

36.700 

36.800 

37.900 

95.400 

163.000 

114.000 

66.000 

45.600 

45.300 

57.500 

42.800 

37.900 

17 

57.400 

36.500 

36.800 

37.700 

92.900 

158.000 

111.000 

64.300 

44.900 

44.700 

55.500 

42.500 

37.900 

18 

55.200 

36.200 

36.500 

37.400 

90.900 

154.000 

110.000 

62.300 

43.300 

44.500 

53.500 

42.200 

37.700 

19 

53.500 

36.200 

36.200 

37.100 

89.500 

150.000 

107.000 

60.600 

42.200 

43.600 

51.800 

41.900 

37.400 

20 

51.800 

36.200 

36.200 

37.100 

88.100 

141.000 

104.000 

58.900 

41.300 

43.300 

49.800 

41.400 

37.400 

21 

50.400 

36.000 

36.000 

36.800 

86.400 

127.000 

103.000 

57.800 

40.800 

43.000 

48.400 

41.200 

37.100 

22 

49.000 

36.000 

36.000 

36.500 

84.100 

118.000 

101.000 

55.500 

40.500 

42.500 

47.600 

41.100 

37.100 

23 

47.900 

35.800 

35.700 

36.500 

82.100 

113.000 

99.400 

54.400 

40.200 

41.600 

46.700 

40.800 

36.800 

24 

46.700 

35.700 

35.700 

36.200 

79.900 

109.000 

97.400 

53.800 

39.600 

40.800 

46.200 

40.500 

36.800 

25 

45.900 

35.700 

35.400 

36.000 

77.300 

106.000 

96.300 

53.000 

39.400 

39.900 

45.600 

39.900 

36.500 

26 

45.300 

35.700 

35.400 

35.700 

76.500 

103.000 

94.300 

52.000 

39.100 

39.600 

43.900 

39.600 

36.400 

27 

44.500 

35.600 

35.200 

35.700 

74.800 

96.800 

92.300 

51.300 

38.900 

39.100 

42.800 

39.400 

36.200 

28 

43.600 

35.400 

35.100 

35.100 

73.600 

97.100 

90.900 

50.500 

38.800 

38.700 

41.300 

39.100 

36.000 

20 

43.000 

35.300 

35.000 

35.100 

71.400 

94.000 

89.500 

49.600 

38.500 

38.500 

40.500 

39.100 

35.800 

30 

42.200 

35.200 

34.800 

34.800 

69.100 

91.700 

86.900 

49.300 

38.500 

37.900 

39.400 

38.800 

35.700 

31 

41.600 

35.100 

34.800 

34.500 

68.000 

86.400 

85.200 

48.700 

38.200 

37.700 

38.500 

37.900 

35.400 

32 

41.100 

34.900 

34.500 

34.500 

66.300 

83.500 

82.700 

48.400 

38.000 

37.500 

37.700 

37.900 

35.200 

33 

40.500 

34.800 

34.500 

34.500 

65.400 

82.400 

80.100 

48.100 

37.900 

37.400 

36.800 

37.700 

35.100 

M 

39.900 

34.500 

34.500 

34.300 

63.700 

80.400 

78.200 

47.600 

37.900 

37.100 

36.500 

37.400 

35.000 

35 

39.600 

34.300 

34.300 

34.300 

62.700 

77.300 

76.200 

47.000 

37.700 

36.800 

36.200 

37.100 

34.700 

36 

39.100 

34.000 

34.300 

34.100 

61.900 

73.600 

74.800 

46.700 

37.400 

36.500 

36.000 

D    TV 

34  500 

37 

38.800 

34.000 

34.000 

34.000 

60.900 

71.400 

72.800 

46.400 

37.400 

36.200 

35.400 

36.800 

M   »< 

38 

38.200 

34.000 

33.700 

34.000 

59.500 

69.700 

71.700 

45.900 

37.100 

36.200 

35.400 

k  a 

34  300 

39  37.900  33.400  33.700  33.800  58.300  68.500  70.000  45.700  37.100  35.700  35.100  36.000        34.000 

40  37.700  33.400  33.400  33.700  57.500  67.100  69.400  45.300  36.800  35.600  34  800  35  400 

41  37.400  33.400  33.400  33.700  56.000  66.000  68.500  45.300  36.800  35.100  34  800  34  300              *> 

42  37.100  33.200  33.400  33.400  55.200  64.600  67.400  44.700  36.500  34.800  34  500  34  500 


4) 

36.800 

33.100 

33.400 

33.400 

53.500 

63.100 

65.700 

44.500 

36.200 

M  000 

34  500 

•  4    M 

D 

44 

36.800 

33.000 

33.400 

33.400 

52.700 

61.700 

64.600 

43.900 

36.200 

34  500 

34  300 

•*  BO 

0 

45 

36.500 

32.800 

33.100 

33.200 

51.800 

61.200 

63.100 

43.600 

36.000 

34  300 

34  000 

4      O 

»< 

M 

36.200 

32.700 

33.100 

33.100 

50.100 

60.600 

61.400 

43.000 

35.700 

34.000 

34.000 

M  000 

•' 

47 

36.000 

32.600 

33.100 

33.100 

49.300 

59.700 

BO  000 

42.800 

35.700 

33.700 

33.700 

0 

*-> 

48 

35.700 

32.500 

32.800 

32.800 

47.900 

59.200 

■  BO 

42.500 

35.700 

33.400 

33.400 

■ 

0 

M 

35.600 

32.300 

32.800 

32.800 

47.000 

'.'•,    «»i 

57.800 

41.900 

35  400 

33.100 

33.100 

0 

SIMWY  TASLE  FROM  FLCW  DURATION  ANALYSIS 
YEARS  OF  RECORD:         33  STATION  AREA:         6370 
PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH 


05QCOO6  WASIGOON  RIVER  f£AR  QUIBELL 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEMBER     OCTOBER    NCVS6ER    DEC9-BEK 


50 

35.300 

32.000 

32.600 

32.800 

46.100 

57.700 

56.900 

41.600 

35.200 

32.800 

32.800 

32.800 

30.600 

51 

35.100 

31.400 

32.400 

32.600 

45.000 

57.200 

55.800 

41.300 

35.100 

32.300 

32.600 

32.600 

30.300 

52 

34.800 

31.100 

32.300 

32.600 

44.500 

56.600 

55.200 

40.800 

35.100 

32.000 

32.300 

32.000 

29.700 

53 

34.500 

30.700 

32.300 

32.300 

43.900 

56.100 

54.100 

40.500 

34.900 

31.700 

32.300 

31.700 

29.400 

54 

34.500 

30.600 

32.000 

32.300 

43.600 

55.200 

53.200 

40.200 

34.800 

31.100 

32.000 

31.400 

29.200 

55 

34.300 

30.300 

31.700 

32.300 

43.000 

54.700 

52.400 

39.600 

34.500 

30.600 

31.700 

30.900 

29.200 

56 

34.000 

30.100 

31.400 

32.000 

42.500 

54.400 

51.500 
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10.200 

9.340 

9.340 

10.100 

11.000 

10.800 

6.510 

5.520 

6.370 

6.600 

68 

7.790 

6.650 

6.650 

10.200 

9.340 

8.640 

9.910 

10.600 

10.600 

6.510 

5.380 

6.370 

6.510 

69 

7.080 

6.650 

6.650 

10.200 

9.060 

8.210 

9.910 

10.500 

10.500 

6.510 

5.380 

6.370 

6.510 

70 

6.800 

6.650 

6.650 

10.100 

8.070 

6.650 

9.770 

10.500 

10.500 

6.510 

5.380 

6.370 

6.510 

71 

6.800 

6.650 

6.650 

10.100 

7.310 

6.510 

9.630 

10.200 

10.200 

6.510 

4.960 

6.370 

6.510 

72 

6.650 

6.650 

6.650 

10.100 

6.710 

6.510 

9.340 

10.100 

10.200 

6.510 

4.900 

6.230 

6.510 

73 

6.650 

6.650 

6.650 

9.910 

6.650 

6.510 

9.340 

9.910 

9.910 

6.370 

4.810 

5.950 

6.510 

74 

6.650 

6.650 

6.650 

9.910 

6.650 

6.370 

9.200 

9.910 

9.910 

6.370 

4.530 

5.950 

6.510 

75 

6.510 

6.650 

6.650 

9.770 

6.650 

6.230 

9.060 

9.630 

9.910 

6.370 

4.250 

5.950 

6.510 

76 

6.510 

6.510 

6.650 

9.630 

6.510 

6.090 

8.920 

9.630 

9.630 

6.230 

4.250 

5.800 

6.510 

77 

6.510 

6.510 

6.650 

9.340 

6.510 

5.950 

8.780 

9.490 

9.340 

6.230 

4.250 

5.660 

6.370 

78 
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6.510 

6.510 

9.060 

6.510 

5.100 

8.500 

9.340 

9.200 

6.230 

3.540 

5.660 

6.370 

79 
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6.510 

6.510 

7.080 

6.510 

4.960 

8.500 

9.340 

8.780 

6.090 

3.540 

5.410 

6.370 

80 
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6.940 

6.370 

4.670 

7.930 

9.200 

8.070 

6.090 

3.540 

3.400 

6.230 

81 
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6.230 
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7.650 

8.920 

7.790 

5.950 

3.400 
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6.230 

82 

6.230 
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6.940 

6.230 

4.390 

7.500 

8.920 

6.800 

5.950 

3.400 

3.400 

6.230 

83 

5.950 

6.510 

6.510 

6.940 

6.230 

3.820 

6.940 

8.350 

6.370 

5.950 

2.970 

3.400 

5.660 

84 
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6.510 

6.510 

6.800 

6.230 

3.540 

5.100 

7.930 

6.230 

5.660 

2.970 

3.400 

5.660 

85 
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6.090 
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3.820 

6.800 

5.950 

5.660 

2.970 

2.970 

5.660 

86 

4.810 

6.370 

6.370 

6.650 

5.660 

3.400 

3.680 

5.660 

5.950 

5.100 

2.970 

2.970 

5.660 

87 

3.820 

6.370 

6.370 

6.510 

4.810 

2.550 

3.540 

5.100 

5.380 

4.670 

2.970 

2.970 

5.660 

88 

3.540 

6.370 

6.370 

6.510 

3.540 

2.120 

3.540 

3.540 

4.960 

3.110 

2.970 

2.970 

1.420 

89 

3.400 

6.370 

6.370 

6.510 

2.270 

1.840 

3.400 

3.540 

3.960 

2.970 

2.970 

1.980 

1.420 

90 

2.970 

6.230 

6.370 

6.370 

2.270 

1.700 

3.400 

3.400 

3.110 

2.970 

2.830 

1.990 

1.420 

91 

2.550 

6.230 

6.230 

6.370 

1.700 

1.700 

2.270 

3.400 

2.830 

2.970 

2.550 

1.980 

1.420 

92 

1.980 

5.950 

6.230 

6.370 

1.560 

1.700 

2.120 

3.400 

2.830 

2.410 

2.550 

1.980 

1.420 

93 

1.980 

1.420 

4.250 

6.230 

1.560 

1.700 

2.120 

3.110 

1.980 

1.980 

2.550 

1.980 

1.420 

94 

1.980 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.700 

1.700 

2.120 

1.980 

1.980 

1.980 

1.420 

1.420 

95 

1.700 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.700 

1.700 

2.120 

1.980 

1.980 

1.980 

1.420 

1.420 

96 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.560 

1.700 

1.980 

1.980 

1.980 

1.980 

1.420 

1.420 

97 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.700 

1.700 

1.980 

1.980 

1.980 

1.420 

1.420 

98 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.700 

0.425 

1.980 

1.980 

1.980 

1.420 

1.420 

99 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.420 

1.700 

0.425 

0.000 

0.453 

1.980 

1.420 

1.420 

100 

0.000 

1.420 

0.283 

1.420 

1.420 

1.420 

1.440 

0.000 

0.000 

0.000 

0.850 

1.100 

1.420 

MEAN 

40.904 

21.647 

18.457 

19.211 

32.152 

168.022 

56.948 

42.044 

35.069 

24.427 

23.970 

20.063 

25.878 

Sl*t*ARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QB005          ENGLISH  RIVER  AT  CARIBOU  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:         28  STATION  AREA:       52300 

PER    ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DEC3BES 

0  2070.000  954.000  1020.000  1040.000    1020.000  1720.000  1800.000  2070.000  1760.000  1370.000  1620.000  1670.000  1220.000 

1  1510.000  922.000  943.000  904.000  872.000  1540.000  1770.000  2030.000  1280.000  1290.000  1560.000  1590.000  1200. OOC 

2  1200.000  878.000  896.000  872.000  833.000  1160.000  1720.000  1960.000  1220.000  1260.000  1400.000  1560.000  1200.000 

3  1020.000  842.000  849.000  747.000  787.000  1100.000  1480.000  1780.000  1180.000  1240.000  1320.000  1250.000  1200.000 

4  904.000  654.000  620.000  657.000  753.000  1060.000  1150.000  1050.000  864.000  889.000  1020.000  909.000  815.000 

5  858.000  637.000  612.000  654.000  716.000  1020.000  1110.000  1010.000  762.000  759.000  966.000  864.000  75S.0O0 

6  799.000  620.000  597.000  634.000  694.000      921.000  1080.000  954.000  722.000  716.000  869.000  847.000  728.000 

7  762.000  614.000  589.000  626.000  679.000  892.000  988.000  915.000  702.000  705.000  818.000  833.000  708.000 

8  725.000  609.000  583.000  578.000  665.000  855.000  903.000  883.000  688.000  685.000  782.000  796.000  699.000 

9  705.000  606.000  578.000  575.000  651.000  813.000  872.000  838.000  654.000  680.000  762.000  782.000  663.000 

10  685.000  603.000  575.000  573.000  640.000      799.000  790.000  790.000  643.000  671.000  736.000  770.000  657.000 

11  668.000  592.000  573.000  572.000  629.000      784.000  753.000  694.000  617.000  665.000  719.000  759.000  640.000 

12  651.000  586.000  572.000  569.000  623.000      773.000  725.000  654.000  600.000  651.000  697.000  748.000  617.000 

13  637.000  580.000  566.000  564.000  617.000      765.000  702.000  629.000  580.000  640.000  682.000  725.000  609.000 

14  626.000  578.000  561.000  563.000  612.000      750.000  685.000  609.000  552.000  629.000  668.000  716.000  595.000 

15  614.000  575.000  558.000  561.000  603.000      736.000  677.000  603.000  521.000  612.000  651.000  697.000  589.000 

16  605.000  574.000  555.000  558.000  595.000      725.000  663.000  583.000  518.000  603.000  637.000  677.000  586.000 

17  595.000  572.000  555.000  555.000  586.000      716.000  651.000  575.000  507.000  592.000  617.000  654.000  580.000 

18  586.000  569.000  552.000  552.000  580.000      711.000  643.000  569.000  507.000  564.000  614.000  643.000  575.000 

19  578.000  566.000  549.000  549.000  580.000  708.000  634.000  555.000  498.000  558.000  606.000  634.000  572.000 

20  573.000  564.000  544.000  544.000  578.000  705.000  629.000  547.000  493.000  547.000  597.000  626.000  569.000 

21  569.000  561.000  544.000  541.000  573.000  699.000  623.000  532.000  481.000  535.000  592.000  614.000  566.000 

22  564.000  558.000  541.000  538.000  572.000  694.000  612.000  521.000  470.000  518.000  583.000  603.000  566.000 

23  561.000  558.000  541.000  535.000  566.000  686.000  597.000  515.000  462.000  513.000  580.000  595.000  564.000 

24  555.000  558.000  540.000  535.000  564.000  680.000  592.000  511.000  459.000  510.000  572.000  589.000  561.000 

25  551.000  555.000 

26  545.000  555.000 

27  541.000  552.000 

28  538.000  550.000 

29  535.000  549.000  535.000  520.000  544.000      640.000  547.000  496.000  439.000  496.000  541.000  558.000  546.000 

30  530.000  541.000  532.000  515.000  542.000      637.000  538.000  493.000  436.000  487.000  530.000  546.000  544  OOC 

31  521.000  541.000  530.000  513.000  541.000      633.000  531.000  490.000  433.000  484.000  520.000  541.000  542.000 
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siffwrr  table  from  flow  duration  analysis       osqeoos  fjclish  river  at  caribou  falls 

YEARS  OF  RECORD:         28  STATION  AREA:       52300 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH            APRIL  MAY  JUNE  JULY  AUGUST  SEPTEM3ER  OCTOBER  NOVEMBER  DECEM3ER 

50  464.000  496.000  487.000  470.000  484.000  496.000  439.000  392.000  354.000  391.000  447.000  470.000  493.000 

51  459.000  493.000  484.000  467.000  479.000  497.000  433.000  387.000  350.000  385.000  442.000  467.000  493.000 

52  456.000  490.000  481.000  464.000  475.000  493.000  428.000  377.000  343.000  379.000  436.000  465.000  493.000 

53  451.000  487.000  476.000  464.000  470.000  490.000  422.000  372.000  340.000  374.000  430.000  464.000  490.000 

54  447.000  484.000  476.000  462.000  467.000  484.000  416.000  365.000  337.000  370.000  423.000  462.000  490.000 

55  442.000  482.000  473.000  460.000  464.000  483.000  411.000  362.000  331.000  362.000  413.000  459.000  487.000 

56  439.000  481.000  473.000  456.000  456.000  479.000  408.000  357.000  328.000  354.000  408.000  456.000  485.000 

57  433.000  481.000  470.000  453.000  445.000  472.000  401.000  352.000  323.000  350.000  400.000  450.000  482.000 

58  430.000  479.000  467.000  450.000  436.000  467.000  396.000  345.000  320.000  349.000  394.000  447.000  481.000 

59  425.000  476.000  464.000  447.000  430.000  462.000  391.000  338.000  314.000  343.000  391.000  439.000  479.000 

60  422.000  476.000  462.000  447.000  425.000  456.000  385.000  333.000  313.000  337.000  388.000  434.000  476.000 

61  416.000  473.000  459.000  442.000  422.000  450.000  376.000  328.000  309.000  331.000  383.000  432.000  473.000 

62  411.000  470.000  454.000  439.000  419.000  445.000  367.000  326.000  306.000  326.000  380.000  429.000  473.000 

63  405.000  467.000  450.000  439.000  411.000  436.000  363.000  319.000  302.000  324.000  377.000  425.000  470.000 

64  400.000  464.000  447.000  433.000  405.000  425.000  357.000  314.000  298.000  323.000  371.000  419.000  467.000 

65  396.000  464.000  442.000  428.000  396.000  416.000  351.000  310.000  293.000  319.000  368.000  416.000  465.000 

66  391.000  463.000  439.000  425.000  391.000  411.000  345.000  306.000  289.000  317.000  365.000  413.000  464.000 

67  385.000  459.000  439.000  419.000  388.000  408.000  343.000  299.000  283.000  312.000  360.000  408.000  464.000 

68  379.000  453.000  436.000  416.000  385.000  402.000  332.000  294.000  278.000  309.000  357.000  404.000  462.000 

69  372.000  447.000  433.000  413.000  379.000  396.000  328.000  288.000  274.000  306.000  355.000  402.000  462.000 

70  366.000  445.000  433.000  411.000  371.000  391.000  327.000  280.000  268.000  303.000  351.000  399.000  459.000 

71  360.000  442.000  430.000  406.000  365.000  385.000  323.000  274.000  263.000  294.000  346.000  396.000  453.000 

72  355.000  439.000  428.000  405.000  357.000  379.000  320.000  270.000  260.000  289.000  342.000  393.000  448.000 

73  350.000  436.000  425.000  400.000  354.000  371.000  314.000  266.000  255.000  280.000  337.000  388.000  445.000 

74  343.000  431.000  422.000  396.000  340.000  366.000  311.000  263.000  249.000  278.000  334.000  385.000  442.000 

75  337.000  428.000  419.000  391.000  328.000  357.000  306.000  256.000  238.000  272.000  331.000  379.000  439.000 

76  331.000  425.000  413.000  382.000  323.000  348.000  300.000  252.000  233.000  266.000  327.000  377.000  433.000 

77  325.000  422.000  405.000  374.000  317.000  343.000  297.000  247.000  225.000  258.000  324.000  371.000  429.000 

78  319.000  419.000  402.000  365.000  310.000  333.000  292.000  239.000  219.000  252.000  323.000  367.000  423.000 

79  313.000  418.000  399.000  361.000  306.000  317.000  286.000  233.000  214.000  246.000  317.000  362.000  422.000 

80  308.000  413.000  394.000  359.000  297.000  309.000  279.000  227.000  206.000  241.000  313.000  357.000  411.000 

81  301.000  407.000  388.000  357.000  289.000  305.000  272.000  218.000  202.000  234.000  309.000  353.000  408.000 

82  292.000  405.000  380.000  354.000  284.000  299.000  268.000  210.000  199.000  230.000  303.000  350.000  402.000 

83  285.000  394.000  374.000  348.000  277.000  292.000  262.000  203.000  195.000  225.000  299.000  345.000  391.000 

84  278.000  390.000  368.000  344.000  270.000  281.000  257.000  199.000  188.000  221.000  289.000  340.000  379.000 

85  271.000  379.000  361.000  336.000  266.000  265.000  253.000  194.000  185.000  214.000  282.000  337.000  368.000 

86  264.000  370.000  356.000  328.000  256.000  250.000  242.000  191.000  183.000  205.000  277.000  327.000  351.000 

87  256.000  360.000  344.000  323.000  252.000  237.000  228.000  185.000  176.000  198.000  271.000  317.000  345.000 
83  249.000  350.000  336.000  315.000  245.000  226.000  219.000  181.000  174.000  194.000  266.000  314.000  337.000 

89  239.000  326.000  331.000  309.000  239.000  211.000  206.000  178.000  168.000  187.000  254.000  306.000  321.000 

90  229.000  308.000  319.000  301.000  234.000  202.000  191.000  173.000  161.000  182.000  241.000  297.000  311.000 

91  220.000  289.000  309.000  290.000  229.000  197.000  171.000  167.000  159.000  172.000  233.000  289.000  300.000 

92  208.000  273.000  291.000  283.000  221.000  174.000  161.000  162.000  154.000  168.000  227.000  278.000  286.000 

93  198.000  264.000  282.000  275.000  209.000  166.000  146.000  157.000  146.000  162.000  220.000  272.000  269.000 

94  185.000  254.000  274.000  271.000  195.000  158.000  94.000  155.000  137.000  159.000  207.000  262.000  263.000 

95  173.000  243.000  263.000  251.000  176.000  146.000  46.000  144.000  124.000  158.000  197.000  257.000  249.000 

96  162.000  230.000  256.000  232.000  166.000  121.000  16.000  136.000  113.000  156.000  193.000  249.000  226.000 

97  155.000  219.000  237.000  211.000  156.000  76.200         0.000  127.000  107.000  148.000  182.000  241.000  200.000 

98  129.000  207.000  227.000  200.000  124.000  58.000         0.000  93.700  88.600  121.000  162.000  232.000  175.000 

99  69.600  175.000  207.000  151.000  77.600  7.930         0.000  69.600  59.000  97.300  158.000  216.000  159.000 
100  0.000  124.000  136.000  136.000         0.000  0.000         0.000         0.000  0.000  0.000  115.000  158.000  122.000 

MEAN  473.743  487.183  478.083  463.760  457.468  524.753  487.570  456.960  390.579  425.351  486.444  519.024  507.953 


SUMMARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS          05QEO06          ENGLISH  RIVER  AT  EAR  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:         79  STATION  AREA:       26400 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH            APRIL            MAY           JUNE           JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  NOVEMBER  DECREE? 

0  991.000  467.000  521.000  464.000  453.000  731.000  991.000  731.000  580.000  725.000  694.000  694.000  643.000 

1  569.000  447.000  459.000  442.000  430.000  425.000  719.000  609.000  487.000  623.000  575.000  640.000  470.000 

2  487.000  436.000  436.000  430.000  422.000  371.000  617.000  600.000  447.000  484.000  555.000  538.000  455. OOC 

3  445.000  428.000  428.000  422.000  413.000  371.000  566.000  572.000  442.000  425.000  448.000  510.000  447.000 

4  428.000  419.000  424.000  419.000  396.000  331.000  521.000  561.000  413.000  405.000  411.000  496.000  44;. OOC 

5  416.000  413.000  419.000  411.000  382.000  303.000  521.000  521.000  399.000  399.000  405.000  447.000  430.000 

6  405.000  407.000  408.000  402.000  362.000  286.000  467.000  508.000  379.000  396.000  402.000  433.000  416.000 

7  399.000  402.000  402.000  396.000  343.000  281.000  467.000  447.000  365.000  371.000  399.000  416.000  408.000 

8  396.000  399.000  399.000  394.000  311.000  252.000  425.000  433.000  354.000  354.000  396.000  410.000  405.000 

9  391.000  396.000  396.000  388.000  311.000  252.000  397.000  413.000  348.000  345.000  391.000  405.000  402.000 


10 

382.000 

396.000 

393.000 

379.000 

297.000 

249.000 

385.000 

399.000 

343.000 

343.000 

388.000 

399.000 

399. OOC 

11 

371.000 

394.000 

385.000 

371.000 

287.000 

242.000 

345.000 

388.000 

328.000 

343.000 

-■~  x>: 

399.000 

399. OOC 

12 

365.000 

391.000 

377.000 

365.000 

283.000 

233.000 

331.000 

343.000 

326.000 

343.000 

379.000 

396.000 

396.000 

13 

354.000 

391.000 

371.000 

360.000 

267.000 

223.000 

323.000 

314.000 

304.000 

340.000 

368.000 

394.000 

396.000 

14 

345.000 

385.000 

367.000 

345.000 

255.000 

223.000 

323.000 

306.000 

297.000 

337.000 

362.000 

391.000 

394.000 

15 

340.000 

380.000 

362.000 

337.000 

251.000 

215.000 

294.000 

297.000 

292.000 

334.000 

356.000 

388.000 

391.000 

16 

331.000 

377.000 

357.000 

320.000 

232.000 

210.000 

292.000 

294.000 

292.000 

328.000 

345.000 

382.000 

388.000 

17 

326.000 

371.000 

345.000 

309.000 

227.000 

207.000 

292.000 

294.000 

289.000 

326.000 

340.000 

368.000 

385  OOC 

18 

314.000 

368.000 

340.000 

300.000 

223.000 

205.000 

289.000 

292.000 

283.000 

323.000 

328.000 

357.000 

379.000 

19 

306.000 

365.000 

340.000 

293.000 

212.000 

203.000 

286.000 

289.000 

280.000 

314.000 

323. OOC 

351.000 

374.000 

20 

300.000 

362.000 

337.000 

286.000 

208.000 

203.000 

281.000 

283.000 

275.000 

309.000 

317.000 

346.000 

368.00C 

21 

292.000 

360.000 

331.000 

281.000 

205.000 

200.000 

258.000 

280.000 

267.000 

305.000 

312.000 

345.000 

368.00C 

22 

289.000 

351.000 

323.000 

267.000 

203.000 

197.000 

254.000 

280.000 

265.000 

297.000 

306.000 

345.000 

BE  m 

23 

286.000 

345.000 

317.000 

257.000 

201.000 

193.000 

253.000 

270.000 

260.000 

294.000 

303.000 

343.000 

357.000 

24 

281.000 

343.000 

311.000 

253.000 

200.000 

189.000 

251.000 

270.000 

258.000 

289.000 

300.000 

340.000 

346.000 

25 

274.000 

337.000 

303.000 

250.000 

198.000 

188.000 

251.000 

261.000 

255.000 

286.000 

300.000 

331.000 

343.000 

26 

265.000 

334.000 

289.000 

236.000 

196.000 

181.000 

250.000 

259.000 

246.000 

280.000 

296.000 

331.000 

337.000 

27 

261.000 

307.000 

286.000 

232.000 

192.000 

181.000 

249.000 

257.000 

246.000 

280.000 

292.000 

326.000 

BC    X' 

28 

257.000 

302.000 

281.000 

229.000 

189.000 

177.000 

247.000 

256.000 

241.000 

264.000 

292.000 

323.000 

314.000 

29 

255.000 

294.000 

277.000 

227.000 

187.000 

174.000 

242.000 

254.000 

238.000 

264.000 

289.000 

317.000 

309.000 

30  252.000  289.000  268.000  223.000  186.000  172.000  238.000  244.000  238.000  258.000  286.000  314.000  306.000 

31  250.000  287.000  259.000  220.000  183.000  171.000  232.000  242.000  231.000  252.000  286.000  309.000  306.000 

32  245.000  283.000  256.000  214.000  181.000  169.000  227.000  234.000  228.000  246.000  281.000  303.000  294.000 

33  239.000  278.000  253.000  211.000  177.000  169.000  219.000  231.000  227.000  237.000  264.000  286.000  289.000 

34  234.000  269.000  250.000  209.000  174.000  168.000  216.000  230.000  227.000  236.000  264.000  272.000  289.000 

35  230.000  269.000  247.000  208.000  174.000  165.000  215.000  229.000  223.000  230.000  259.000  265.000  286.000 

36  227.000  265.000  237.000  206.000  172.000  164.000  213.000  229.000  221.000  230.000  255.000  265.000  286.000 

37  225.000  261.000  237.000  204.000  170.000  163.000  211.000  221.000  220.000  225.000  255.000  263.000  283.000 

38  222.000  258.000  229.000  203.000  168.000  163.000  210.000  220.000  219.000  223.000  253.000  263.000  290.000 

39  220.000  256.000  227.000  201.000  166.000  160.000  209.000  218.000  218.000  222.000  251.000  261.000  268.000 

40  217.000  253.000  225.000  200.000  164.000  160.000  208.000  217.000  216.000  220.000  250.000  259.000 

41  215.000  251.000  222.000  199.000  164.000  157.000  206.000  214.000  212.000  218.000  244.000  25\00O 

42  212.000  251.000  221.000  198.000  164.000  157.000  206.000  214.000  206.000  215.000  239.000  256.000  260.000 

43  209.000  246.000  221.000  197.000  161.000  157.000  201.000  212.000  206.000  213.000  227.000  255.000  258  000 

44  208.000  239.000  218.000  195.000  157.000  156.000  200.000  209.000  207.000  210.000  224.000  253.000  .        0 

45  206.000  237.000  214.000  193.000  151.000  154.000  199.000  208.000  201.000  207.000  222  000  251.000 

46  204.000  231.000  211.000  190.000  151.000  153.000  198.000  206.000  199.000  207.000  220.000  247  000  0 

47  202.000  229.000  208.000  188.000  146.000  150.000  193.000  206.000  196.000  204  000  219.000  245  000  " 

48  200.000  227.000  205.000  187.000  144.000  150.000  188.000  205.000  193.000  201.000  216.000  242  000 

49  199.000  225.000  205.000  183.000  144.000  144.000  187.000  201.000  191.000  201.000  214  000  216  000 


SUMMARY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS    05QE006 

YEARS  OF  RECORD:    79  STATION  AREA:   26400 

PER  ANNUAL   JANUARY  FEBRUARY   MARCH     APRIL 


ENGLISH  RIVER  AT  EAR  FALLS 


JUNE 


JULY 


AUGUST      SEPTEM3ER     OCTOBER    NOVEMBER    DECEMBER 


50 

197.000 

222.000 

203.000 

178.000 

138.000 

136.000 

182.000 

200.000 

187.000 

198.000 

212.000 

236.000 

236.000 

51 

196.000 

219.000 

201.000 

175.000 

134.000 

132.000 

178.000 

193.000 

185.000 

196.000 

210.000 

234.000 

231.000 

52 

192.000 

217.000 

200.000 

171.000 

129.000 

132.000 

176.000 

186.000 

182.000 

194.000 

210.000 

231.000 

229.000 

53 

189.000 

214.000 

199.000 

169.000 

127.000 

129.000 

175.000 

179.000 

178.000 

189.000 

209.000 

228.000 

227.000 

54 

187.000 

208.000 

198.000 

169.000 

121.000 

124.000 

172.000 

176.000 

174.000 

187.000 

206.000 

227.000 

225.000 

55 

185.000 

207.000 

197.000 

167.000 

119.000 

121.000 

171.000 

172.000 

172.000 

187.000 

204.000 

225.000 

223.000 

56 

182.000 

206.000 

196.000 

160.000 

118.000 

118.000 

170.000 

168.000 

172.000 

184.000 

202.000 

225.000 

223.000 

57 

179.000 

205.000 

194.000 

157.000 

118.000 

118.000 

165.000 

163.000 

169.000 

182.000 

201.000 

223.000 

221.000 

58 

176.000 

204.000 

193.000 

156.000 

118.000 

117.000 

154.000 

161.000 

168.000 

180.000 

199.000 

221.000 

217.000 

59 

174.000 

202.000 

190.000 

156.000 

117.000 

116.000 

153.000 

155.000 

167.000 

179.000 

198.000 

218.000 

215.000 

60 

172.000 

200.000 

185.000 

154.000 

116.000 

115.000 

148.000 

151.000 

162.000 

177.000 

197.000 

215.000 

214.000 

61 

170.000 

199.000 

185.000 

151.000 

116.000 

114.000 

142.000 

149.000 

158.000 

175.000 

196.000 

212.000 

214.000 

62 

169.000 

197.000 

183.000 

143.000 

114.000 

113.000 

136.000 

146.000 

155.000 

174.000 

194.000 

212.000 

210.000 

63 

167.000 

195.000 

181.000 

143.000 

114.000 

113.000 

132.000 

141.000 

152.000 

173.000 

192.000 

208.000 

209.000 

64 

164.000 

187.000 

181.000 

140.000 

113.000 

112.000 

127.000 

138.000 

150.000 

173.000 

191.000 

208.000 

208.000 

65 

162.000 

185.000 

173.000 

137.000 

112.000 

110.000 

122.000 

134.000 

146.000 

171.000 

189.000 

208.000 

205.000 

66 

158.000 

184.000 

169.000 

134.000 

112.000 

108.000 

118.000 

130.000 

146.000 

167.000 

188.000 

206.000 

204.000 

67 

156.000 

181.000 

167.000 

132.000 

111.000 

107.000 

117.000 

126.000 

144.000 

165.000 

187.000 

203.000 

201.000 

66 

153.000 

178.000 

167.000 

127.000 

111.000 

103.000 

117.000 

125.000 

143.000 

165.000 

185.000 

201.000 

198.000 

69 

150.000 

172.000 

164.000 

127.000 

110.000 

102.000 

115.000 

124.000 

140.000 

162.000 

184.000 

200.000 

197.000 

70 

148.000 

172.000 

156.000 

127.000 

110.000 

102.000 

114.000 

119.000 

133.000 

161.000 

182.000 

199.000 

197.000 

71 

144.000 

171.000 

155.000 

121.000 

110.000 

100.000 

112.000 

116.000 

130.000 

156.000 

182.000 

198.000 

196.000 

72 

141.000 

170.000 

155.000 

121.000 

110.000 

97.700 

110.000 

114.000 

127.000 

152.000 

181.000 

197.000 

192.000 

73 

138.000 

169.000 

155.000 

120.000 

108.000 

94.300 

109.000 

112.000 

124.000 

150.000 

179.000 

193.000 

187.000 

74 

134.000 

169.000 

150.000 

116.000 

106.000 

91.200 

107.000 

111.000 

116.000 

148.000 

178.000 

186.000 

186.000 

75 

129.000 

167.000 

148.000 

114.000 

106.000 

87.800 

103.000 

107.000 

113.000 

145.000 

176.000 

186.000 

181.000 

76 

126.000 

166.000 

142.000 

114.000 

104.000 

86.400 

101.000 

103.000 

112.000 

144.000 

175.000 

186.000 

177.000 

77 

123.000 

164.000 

142.000 

112.000 

103.000 

84.800 

99.500 

100.000 

110.000 

142.000 

174.000 

184.000 

175.000 

78 

119.000 

162.000 

139.000 

112.000 

102.000 

83.300 

98.200 

98.300 

107.000 

140.000 

172.000 

181.000 

170.000 

79 

118.000 

156.000 

133.000 

111.000 

100.000 

77.600 

94.900 

95.700 

103.000 

136.000 

171.000 

178.000 

168.000 

80 

115.000 

156.000 

127.000 

108.000 

98.500 

74.200 

91.600 

92.900 

101.000 

133.000 

168.000 

175.000 

167.000 

81 

113.000 

153.000 

126.000 

106.000 

97.400 

68.200 

87.200 

90.000 

99.100 

133.000 

166.000 

173.000 

163.000 

82 

112.000 

148.000 

125.000 

107.000 

93.200 

66.800 

85.000 

86.100 

97.100 

130.000 

163.000 

172.000 

162.000 

83 

110.000 

146.000 

124.000 

107.000 

90.600 

65.700 

83.500 

84.400 

91.700 

127.000 

162.000 

171.000 

157.000 

84 

108.000 

146.000 

124.000 

104.000 

88.600 

63.400 

81.400 

83.300 

87.200 

127.000 

161.000 

169.000 

157.000 

85 

104.000 

140.000 

124.000 

103.000 

86.400 

60.500 

78.700 

81.600 

84.700 

124.000 

152.000 

168.000 

157.000 

86 

102.000 

140.000 

121.000 

102.000 

86.400 

57.500 

69.700 

77.600 

81.800 

120.000 

149.000 

166.000 

154.000 

87 

99.100 

140.000 

121.000 

99.700 

83.500 

55.500 

66.500 

69.900 

76.700 

116.000 

146.000 

166.000 

150.000 

88 

96.000 

136.000 

118.000 

96.800 

76.500 

53.800 

66.000 

66.300 

70.800 

113.000 

141.000 

157.000 

150.000 

89 

91.500 

136.000 

104.000 

96.000 

74.800 

50.400 

65.100 

64.000 

68.000 

110.000 

141.000 

153.000 

145.000 

90 

87.200 

125.000 

104.000 

96.000 

68.500 

45.900 

61.200 

61.700 

66.300 

108.000 

135.000 

150.000 

139.000 

91 

84.200 

111.000 

100.000 

88.600 

64.000 

38.800 

56.400 

56.100 

64.600 

102.000 

127.000 

147.000 

126.000 

92 

80.700 

109.000 

100.000 

88.600 

62.900 

36.700 

38.500 

52.100 

62.000 

97.700 

127.000 

134.000 

119.000 

93 

76.500 

108.000 

92.300 

81.600 

59.700 

34.500 

36.300 

34.500 

59.500 

92.900 

123.000 

134.000 

113.000 

94 

66.800 

108.000 

89.800 

79.300 

55.200 

32.800 

33.100 

32.300 

57.200 

86.400 

119.000 

119.000 

102.000 

95 

63.400 

97.400 

83.000 

79.000 

49.600 

32.600 

30.900 

30.600 

56.100 

83.000 

118.000 

114.000 

102.000 

96 

56.400 

87.200 

80.700 

75.000 

41.900 

31.700 

20.400 

24.500 

53.800 

80.700 

113.000 

114.000 

102.000 

97 

45.000 

87.200 

80.700 

75.000 

32.600 

27.800 

19.000 

18.400 

45.600 

76.700 

111.000 

106.000 

92.300 

98 

32.800 

82.100 

76.500 

63.400 

32.000 

20.700 

1.000 

1.000 

30.900 

66.500 

84.100 

102.000 

90.600 

99 

20.100 

54.900 

64.600 

37.100 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

62.600 

74.500 

96.300 

87.100 

100 

0.000 

34.300 

47.900 

29.400 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

18.100 

9.910 

33.700 

76.100 

MEAN  213.578 

243.449 

226.744 

199.051 

161.953 

146.928 

201.757 

206.062 

196.010 

219.950 

242.378 

262.369 

257.190 

SUfWRY  TABLE  FROM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QED07          EfCLISH  RIVER  AT  MANITOU  FALLS 

YEARS  OF  RECORD:         30  STATION  AREA:       37000 

PER  ANNUAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY  JUKE  JULY  AUGUST  SEPTEMBER  OCTOBER  N0VEM3ER  DECE*3ER 

0  889.000  580.000  597.000  552.000  657.000  748.000  889.000  858.000  657.000  787.000  705.000  762.000  66C.0OC 

1  708.000  549.000  558.000  541.000  580.000  589.000  850.000  805.000  614.000  722.000  694.000  719.000  648.000 

2  651.000  541.000  552.000  532.000  558.000  547.000  841.000  798.000  566.000  665.000  688.000  688.000  586. OOC 

3  603.000  534.000  547.000  528.000  530.000  513.000  818.000  768.000  541.000  612.000  660.000  671.000  573.000 

4  573.000  532.000  541.000  521.000  523.000  504.000  739.000  711.000  513.000  592.000  646.000  663.000  572.000 

5  554.000  530.000  538.000  521.000  521.000  484.000  694.000  688.000  510.000  569.000  634.000  646.000  570.000 

6  540.000  530.000  527.000  520.000  518.000  481.000  634.000  646.000  504.000  541.000  609.000  637.000  555.000 

7  530.000  529.000  521.000  518.000  513.000  476.000  549.000  620.000  490.000  524.000  589.000  623.000  547.000 

8  521.000  525.000  513.000  513.000  504.000  467.000  518.000  597.000  479.000  515.000  564.000  577.000  538.000 

9  518.000  521.000  510.000  510.000  502.000  467.000  514.000  580.000  477.000  510.000  575.000  575.000  530.000 

10  513.000  520.000  508.000  504.000  498.000  459.000  510.000  532.000  476.000  510.000  566.000  569.000  530.000 

11  510.000  518.000  507.000  504.000  487.000  455.000  481.000  479.000  470.000  504.000  552.000  555.000  524. OOO 

12  505.000  510.000  504.000  501.000  481.000  445.000  476.000  470.000  462.000  501.000  533.000  549.000  516.000 

13  501.000  510.000  501.000  498.000  481.000  437.000  473.000  462.000  459.000  493.000  530.000  524.000  515.000 

14  496.000  510.000  498.000  484.000  479.000  430.000  462.000  456.000  456.000  490.000  527.000  521.000  513.000 

15  487.000  508.000  493.000  484.000  473.000  425.000  456.000  447.000  453.000  481.000  524.000  516.000  512.000 

16  484.000  504.000  490.000  481.000  470.000  417.000  436.000  442.000  450.000  479.000  521.000  513.000  510.000 

17  481.000  501.000  487.000  481.000  467.000  413.000  425.000  436.000  447.000  478.000  515.000  511.000  510.000 

18  479.000  498.000  487.000  481.000  464.000  412.000  413.000  425.000  442.000  477.000  513.000  510.000  508.000 

19  476.000  495.000  484.000  479.000  464.000  405.000  402.000  416.000  433.000  476.000  504.000  507.000  507.000 

20  473.000  490.000  484.000  479.000  462.000  396.000  394.000  411.000  425.000  470.000  501.000  501.000  504.000 

21  470.000  487.000  481.000  476.000  459.000  394.000  385.000  399.000  419.000  464.000  490.000  501.000  501.000 

22  467.000  486.000  481.000  476.000  456.000  391.000  379.000  396.000  409.000  459.000  484.000  496.000  497.000 

23  464.000  484.000  479.000  473.000  453.000  388.000  374.000  388.000  402.000  456.000  481.000  493.000  490.000 

24  462.000  482.000  476.000  473.000  450.000  379.000  368.000  382.000  391.000  453.000  476.000  487.000  489.000 

25  459.000  481.000  476.000  473.000  447.000  376.000  365.000  377.000  385.000  453.000  476.000  484.000  481.000 

26  457.000  479.000  476.000  470.000  442.000  374.000  362.000  371.000  382.000  450.000  470.000  481.000  481.000 

27  455.000  476.000  473.000  470.000  440.000  368.000  357.000  368.000  376.000  450.000  467.000  479.000  479.000 

28  450.000  476.000  473.000  470.000  433.000  365.000  354.000  362.000  368.000  447.000  464.000  478.000  476.000 

29  447.000  473.000  470.000  464.000  425.000  360.000  348.000  360.000  365.000  442.000  460.000  476.000  473.000 

30  445.000  471.000  470.000  462.000  416.000  357.000  343.000  351.000  357.000  439.000  456.000  476.000  4^3.000 

31  442.000  467.000  467.000  459.000  411.000  354.000  337.000  345.000  351.000  433.000  449.000  470.000  470.000 

32  439.000  465.000  464.000  453.000  405.000  347.000  334.000  340.000  345.000  425.000  446.000  467.000  46^.000 

33  433.000  464.000  462.000  447.000  399.000  340.000  328.000  331.000  340.000  419.000  442.000  467.000  467.000 

34  428.000  462.000  460.000  442.000  394.000  337.000  326.000  323.000  331.000  416.000  437.000  464.000  464.000 

35  422.000  462.000  459.000  439.000  388.000  332.000  323.000  317.000  328.000  411.000  433.000  462.000  464.000 

36  419.000  459.000  458.000  433.000  382.000  328.000  320.000  313.000  326.000  402.000  430.000  462.000  464.000 

37  413.000  459.000  456.000  427.000  374.000  323.000  311.000  306.000  318.000  398.000  426.000  459.000  462. CO? 

38  411.000  456.000  450.000  421.000  371.000  320.000  309.000  300.000  314.000  394.000  425.000  459.000 

39  405.000  456.000  445.000  416.000  362.000  317.000  303.000  294.000  309.000  389.000  422.000  457.000  459.000 

40  402.000  456.000  442.000  408.000  357.000  314.000  300.000  289.000  303.000  384.000  419.000  456.000  1 

41  396.000  453.000  442.000  405.000  351.000  311.000  297.000  286.000  298.000  378.000  414  000  453  000  4V    XX 

42  394.000  453.000  439.000  402.000  348.000  303.000  294.000  283.000  297.000  371.000  413.000  450.  OW  **    XX 

43  388.000  450.000  439.000  400.000  343.000  300.000  289.000  277.000  293.000  368.000  410.000  448  000 

44  383.000  450.000  433.000  396.000  337.000  294.000  285.000  274.000  289.000  362.000  405.000  U-    W 

45  379.000  450.000  430.000  392.000  331.000  292.000  281.000  271.000  286.000  357.000  401.000  u.    xx  c«    n 

46  374.000  447.000  428.000  388.000  326.000  289.000  278.000  266.000  283.000  351.000  399.000  439  000  W    XV 

47  371.000  446.000  419.000  385.000  320.000  286.000  275.000  259.000  277.000  343.000  .1*    .XX'  4  R     u  u  I  .XV 

48  365.000  445.000  416.000  382.000  314.000  280.000  272.000  257.000  274.000  342.000  *M    XX'  4:      n  MS.OM 

49  362.000  445.000  413.000  379.000  309.000  277.000  270.000  253.000  272.000  338  000  3*  l\X>  4.N  iXV  u^  .XV 


S>H^r  TABLE  FROM  FLO*  DURATION  ANALYSIS  05QBD07         EN3LISH  RIVER  AT  MANITOU  FALLS 

"GAPS  OF  RECORO:        30  STATION  AREA:       37000 

PES  AWWAL  JANUARY  FEBRUARY  MARCH  APRIL           MAY           JUNE  JULY  AJBJST  SE=-EVBE?  X'^E=  >C9€E=  ^^B? 

50  357.000  442.000  411.000  374.000  300.000  272.000  266.000  248.000  266.000  331.000  382.000  425.000  442. OOC 

51  354.000  439.000  406.000  366.000  292.000  266.000  263.000  243.000  261.000  326.000  379.000  422.000  442. OOC 

52  348.000  436.000  405.000  361.000  283.000  263.000  261.000  241.000  259.000  326.000  374.000  419.000  43S.00C 

53  343.000  436.000  405.000  357.000  278.000  258.000  258.000  237.000  255.000  321.000  371.000  414.000  436. OOC 

54  337.000  433.000  402.000  351.000  274.000  252.000  255.000  234.000  253.000  317.000  369.000  411.000  433.000 

55  332.000  430.000  399.000  345.000  270.000  247.000  252.000  233.000  248.000  314.000  367.000  410.000  430. OOC 

56  327.000  428.000  396.000  339.000  267.000  242.000  249.000  231.000  245.000  309.000  365.000  408.000  425. OOC 

57  323.000  425.000  394.000  334.000  260.000  235.000  246.000  229.000  240.000  304.000  361.000  405.000  422. OOC 

58  317.000  422.000  391.000  328.000  254.000  232.000  242.000  226.000  236.000  297.000  359.000  402.000  415. OOC 
53  312.000  419.000  388.000  323.000  252.000  226.000  235.000  224.000  233.000  294.000  355.000  396.000  418.000 

6C  309.000  416.000  385.000  317.000  247.000  221.000  229.000  219.000  229.000  289.000  351.000  394.000  414.000 

61  303.000  411.000  379.000  311.000  243.000  210.000  225.000  215.000  224.000  284.000  346.000  391.000  413.000 

62  297.000  405.000  379.000  309.000  236.000  206.000  222.000  211.000  221.000  283.000  343.000  390.000  411.000 

63  294.000  399.000  376.000  303.000  232.000  202.000  218.000  206.000  217.000  281.000  338.000  385.000  408. OOC 

64  239.000  396.000  371.000  297.000  222.000  197.000  215.000  201.000  213.000  277.000  336.000  380.000  405. OOC 

65  283.000  390.000  370.000  294.000  219.000  193.000  214.000  196.000  209.000  272.000  331.000  377.000  402. OOC 

66  279.000  385.000  365.000  292.000  215.000  191.000  210.000  196.000  206.000  270.000  328.000  374.000  395. OOC 

67  275.000  383.000  362.000  289.000  212.000  187.000  207.000  193.000  202.000  267.000  325.000  368.000  396. OOC 
55  271.000  381.000  360.000  284.000  209.000  184.000  203.000  189.000  196.000  264.000  320.000  364.000  392. OOC 
65  267.000  377.000  351.000  280.000  205.000  181.000  199.000  187.000  192.000  261.000  317.000  360.000  388.00C 

70  262.000  371.000  348.000  276.000  199.000  176.000  195.000  185.000  189.000  254.000  311.000  357.000  385  OOC 

71  257.000  363.000  342.000  270.000  193.000  170.000  193.000  183.000  186.000  251.000  309.000  354.000  38C.COC 


72 

252.000 

362.000 

334.000 

267.000 

190.000 

167.000 

185.000 

177.000 

182.000 

244.000 

306. 000 

348.000 

379.000 

73 

247.000 

355.000 

330.000 

263.000 

184.000 

164.000 

185.000 

173.000 

179.000 

237.000 

304.000 

343.  OOC 

374. OOC 

74 

242.000 

357.000 

323.000 

255.000 

181.000 

161.000 

183.000 

169.000 

175.000 

235.000 

302.000 

340.000 

36c  OOC 

75 

236.000 

354.000 

314.000 

252.000 

178.000 

156.000 

180.000 

163.000 

172.000 

232.000 

297.000 

336.000 

362. OOC 

76 

231.000 

352.000 

305.000 

248.000 

172.000 

150.000 

177.000 

160.000 

169.000 

227.000 

294.000 

326.000 

36C.0OC 

77  226.000  348.000  306.000  242.000  164.000  147.000  173.000  155.000  166.000  224.000  292.000  323.000  355. OOC 

78  22C.00O  340.000  303.000  240.000  156.000  141.000  166.000  148.000  163.000  221.000  289.000  320.000  354. OOC 
75  214.000  335.000  297.000  235.000  153.000  138.000  159.000  142.000  159.000  218.000  281.000  317.000  348.000 

8C  20e.000  333.000  294.000  229.000  149.000  132.000  156.000  138.000  155.000  214.000  279.000  314.000  343. OOC 


81 

203.000 

326.000 

290.000 

223.000 

146.000 

128.000 

150.000 

132.000 

148.000 

210.000 

277.000 

309.000 

334.000 

2 

196.000 

320.000 

286.000 

218.000 

142.000 

124.000 

145.000 

126.000 

145.000 

206.000 

273.000 

303.000 

327.000 

83 

191.000 

312.000 

275.000 

210.000 

137.000 

121.000 

140.000 

120.000 

140.000 

204.000 

270.000 

300.000 

320. OOC 

84 

185.000 

306.000 

271.000 

206.000 

132.000 

114.000 

135.000 

113.000 

137.000 

198.000 

266.000 

298.000 

311.000 

2S 

160.000 

297.000 

267.000 

196.000 

127.000 

109.000 

127.000 

106.000 

132.000 

191.000 

262.000 

294.000 

295.000 

86 

173.000 

286.000 

260.000 

195.000 

122.000 

104.000 

123.000 

102.000 

129.000 

188.000 

2S7.000 

287.000 

292.000 

r 

167.000 

280.000 

255.000 

185.000 

116.000 

96.800 

114.000 

96.600 

121.000 

185.000 

249.000 

281.000 

280.000 

86 

159.000 

276.000 

250.000 

185.000 

111.000 

92.500 

102.000 

92.600 

119.000 

183.000 

243.000 

276.000 

271.000 

85  150.000  269.000  246.000  181.000  107.000  86.100  93.700  89.800  113.000  179.000  238.000  273.000  263.000 

90  142.000  265.000  240.000  172.000  99.800  76.700  89.100  83.500  110.000  175.000  231.000  264.000  254.000 

91  134.000  257.000  235.000  167.000  95.400  68.200  77.300  76.500  98.900  169.000  2ie.000  2S7.000  237.000 

92  125.000  250.000  229.000  163.000  88.300  57.100  70.700  69.300  92.400  161.000  210.000  251.000  225.000 

93  116.000  246.000  218.000  154.000  80.100  49.100  61.200  58.300  88.100  152.000  202.000  244.000  213.000 

94  104.000  237.000  201.000  147.000  72.800  41.300  49.800  48.200  78.200  142.000  189.000  232.000  183.000 

95  92.600  226.000  191.000  135.000  55.200  33.100  37.400  44.500  65.700  135.000  180.000  215.000  168.000 

96  78.200  211.000  166.000  120.000  35.100  23.300  30.000  32.800  57.800  123.000  171.000  207.000  143.000 

97  57.800  193.000  147.000  98.300  8.210  6.610  20.000  22.100  45.000  106.000  150.000  193.000  122.000 
96  36.500  168.000  122.000  57.800  1.060  2.040  9.170  13.800  32.300  75.900  140.000  162.000  107.000 
99  8.040  115.000  IX. 000  13.300  0.000  0.000  0.000  0.000  13.000  39.600  119.000  124.000  55.800 

100  0.000  51.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  5e.900  67.100  0.000 

>€Ah  345.560  411.291  391.947  352.567  301.311  266.702  291.044  286.009  281.179  343.216  390.179  418.115  414.383 
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0 

70.500 

20.700 

15.400 

11.500 

32.800 

63.100 

70.500 

54.400 
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2S.30C 
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X  300 
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23.000 
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21.600 
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12.700 

12.40C 
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22.100 
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8.980 

7.900 

8.580 

18.800 

23.300 

20.300 

15.000 

12.500 

10.800 

9.000 

9.120 

31 

11.200 

9.460 

8.950 

7.750 

8.410 

18.600 

23.200 

20.200 

14.800 

12.300 

10. 600 

8.95C 

;  M 

8 

11.000 

9.400 

8.920 

7.620 

8.300 

18.500 

22.800 

20.000 

14.600 

12.100 

.:  m 

3.360 

;  M 

33 

10.800 

9.370 

8.890 

7.480 

8.210 

18.200 

22.600 

19.700 

14.400 

12.000 

10.000 

1  M 

1  ;h 

34 

10.600 

9.290 

8.830 

7.320 

8.160 

18.000 

:;  n 

19.500 

14.100 

11.900 

3.S3C 

8.3DC 

5  M 

Vz 

10.400 

9.230 

8.770 

7.240 

8.100 

17.600 

21.500 

19.400 

13.900 

11.700 

9.570 

8.750 

1  ■ 

H 

10.300 

9.120 

8.610 

7.200 

8.040 

17.200 

21.100 

II  ■ 

13.400 

11.400 

9.320 

i  n 

-  r> 

37 

10.100 

9.060 

8.420 

7.130 

7.990 

16.900 

21.000 

18.400 

12.800 

..  H 

S.39C 

3.610 

I   ■ 

* 

9.940 

8.980 

8.270 

7.100 

7.960 

16.700 

20.800 

17.500 

12.500 

11.000 

i  m 

I  ■ 

9.340 

■ 

9.770 

8.950 

8.180 

7.080 

7.930 

16.600 

20.500 

17.000 

12.300 

10.900 

S.440 

I  M 

■ 

40 

9.660 

8.750 

8.130 

7.060 

7.900 

16.300 

■    Ti 

16.400 

12.000 

10.600 

8.300 

-    AA 

41 

9.540 

8.290 

7.880 

7.010 

7.840 

M  ■ 

19.400 

16.100 

11.800 

.    M 

8.210 

|    ■ 

*  m 

a 

9.460 

8.220 

7.690 

6.990 

7.760 

15.800 

H  M 

15.900 

11.700 

10.300 

8.160 

-  tac 

43 

9.340 

8.200 

7.570 

6.970 

7.760 

15.8D0 

18.500 

15.600 

11.400 

10.200 

|    ■ 

'  TC 

'  esc 

44 

9.230 

8.090 

7.490 

6.910 

7.730 

15.500 

■  ■ 

15.300 

11.300 

10.100 

-  m 

- 

9  SX 

45 

9.090 

8.010 

7.420 

6.830 

7.680 

14.100 

18.000 

15.000 

11.100 

1  H 

f  49C 

46 

9.000 

7.950 

7.350 

6.810 

7.660 

13.700 

17.500 

14.700 

11.000 

I  ■ 

7.870 

•  N 

'  ■ 

0 

8.920 

7.870 

7.160 

6.7«0 

7.620 

13.400 

I TM 

14  500 

-o 

I  -a 

•     » 

•  u 

4- 

8.830 

7.800 

7.160 

6.720 

7.470 

..    ■ 

16.700 

14.300 

10.700 

9.530 

■ 

49 

8.740 

7.640 

7.100 

6  680 

7.220 

12.300 

16.500 

14.100 

I     ;t» 

1  490 

' 

SOtttRY  TABLE  FRCM  RCW  DURATION  ANALYSIS  05QE008         CEDAR  RIVER  BELCW  WABASKANG  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:        17  STATION  AREA:        1690 

PER    ANNUAL  JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER  OCTOBER    NCVB6ER    DECB6EF 

50  8.610  7.580  7.030  6.600  7.100  11.600  16.400  13.700  10.500  9.330  7.590  7.050  6.290 

51  8.470  7.530  6.980  6.500  6.880  11.500  14.700  13.500  10.400  9.100  7.530  6.910  6.230 

52  8.320  7.410  6.900  6.430  6.740  11.400  13.500  13.200  10.300  8.890  7.450  6.770  6.230 

53  8.210  6.570  6.480  6.370  6.680  11.400  13.000  13.200  10.200  8.750  7.410  6.570  6.170 

54  8.100  6.550  6.460  6.370  6.490  11.300  12.900  13.100  10.000  8.640  7.360  6.400  6.090 

55  7.960  6.540  6.450  6.340  6.410  11.100  12.800  13.000  9.960  8.470  7.270  6.370  6.060 

56  7.820  6.530  6.420  6.250  6.310  11.000  12.200  12.900  9.850  8.240  7.190  6.290  6.000 

57  7.710  6.520  6.410  6.200  6.240  10.800  12.000  12.800  9.710  8.160  7.140  6.230  5.970 

58  7.620  6.510  6.380  6.140  6.200  10.600  11.900  12.700  9.630  8.070  7.110  6.200  5.890 

59  7.500  6.490  6.170  6.060  6.190  10.500  11.700  12.500  9.570  7.960  7.060  6.170  5.830 

60  7.390  6.460  6.140  5.950  6.140  10.400  11.600  12.200  9.470  7.850  6.880  6.170  5.720 

61  7.240  6.440  6.120  5.830  6.120  10.300  11.500  12.100  9.340  7.780  6.790  6.140  5.690 

62  7.110  6.380  6.090  5.780  6.110  10.200  11.300  11.800  9.210  7.730  6.740  6.090  5.670 

63  6.970  6.340  6.090  5.630  6.070  9.770  11.200  11.500  9.090  7.670  6.630  5.890  5.610 

64  6.850  6.140  6.060  5.590  6.030  9.700  11.200  11.200  9.000  7.600  6.480  5.710  5.610 

65  6.690  6.070  5.550  5.580  6.000  9.540  11.100  11.000  8.950  7.480  6.400  5.620  5.580 

66  6.540  5.950  5.550  5.560  5.860  9.490  11.100  10.800  8.850  7.420  6.140  5.540  5.520 

67  6.450  5.850  5.490  5.520  5.800  9.330  10.900  10.700  8.640  7.290  5.940  5.460  5.490 

68  6.370  5.640  5.470  5.510  5.800  9.170  10.900  10.400  8.550  7.160  5.860  5.410  5.200 

69  6.290  5.570  5.440  5.480  5.770  9.030  10.800  10.200  8.480  6.740  5.810  5.370  5.170 

70  6.190  5.520  5.420  5.440  5.690  8.920  10.700  10.100  8.380  6.660  5.780  5.310  5.170 

71  6.120  5.480  5.410  5.440  5.640  8.750  10.600         9.800  8.230  6.540  5.640  5.290  5.160 

72  6.060  5.470  5.380  5.410  5.580  8.690  10.600         9.710  8.060  6.500  5.570  5.260  5.140 

73  5.970  5.400  5.360  5.410  5.560  8.580  10.500         9.660  7.840  6.410  5.530  5.230  5.130 

74  5.870  5.380  5.350  5.380  5.530  8.510  10.400         9.430  7.650  6.350  5.470  5.200  5.110 

75  5.790  5.350  5.330  5.380  5.510  8.350  10.400         9.230  7.490  6.260  5.410  5.180  5.100 

76  5.700  5.350  5.320  5.350  5.460  7.960  10.300         8.920  7.330  6.120  5.380  5.170  5.080 

77  5.620  5.320  5.300  5.320  5.440          7.750  10.100         8.720  7.250  6.020  5.330  5.150  5.040 

78  5.560  5.300  5.290  5.300  5.380          7.370  9.780         8.520  7.110  5.990  5.290  5.100  5.010 

79  5.510  5.300  5.290  5.270  5.350         7.310  9.200         8.350  6.970  5.950  5.280  5.060  4.950 

80  5.450  5.220  5.270  5.240  5.290         7.150  8.900         8.180  6.910  5.900  5.260  5.030  4.800 

81  5.400  5.040  5.250  5.190  5.170         6.950  8.830         8.040  6.890  5.820  5.170  5.000  4.730 

82  5.350  4.930  5.190  5.010  5.080         6.840  8.790         7.720  6.770  5.740  5.120  4.940  4.540 

83  5.310  4.860  4.200  4.230  5.000         6.740  8.460         7.570  6.630  5.710  5.040  4.440  3.930 

84  5.260  4.810  4.190  4.210  4.940         6.410  8.360          7.370  6.310  5.670  4.920  4.280  3.920 

85  5.190  4.720  4.190  4.200  4.540         6.310  8.210         6.870  6.170  5.600  4.850  4.180  3.900 

86  5.120  4.460  4.170  4.140  4.490         5.940  7.920         6.550  6.090  5.490  4.700  4.090  3.890 

87  5.030  4.330  4.160  4.020  4.380         5.670  7.610         6.240  5.900  5.430  4.550  3.970  3.860 
83  4.870  4.270  2.760  3.970  4.310         5.080  6.550         6.140  5.790  5.350  4.480  3.870  3.810 

89  4.540  2.610  2.760  2.980  4.270         4.590  6.200         6.090  5.750  5.320  4.200  3.030  2.720 

90  4.310  2.610  2.750  2.960  4.230         4.370  5.860         6.030  5.720  5.230  3.950  2.960  2.660 

91  4.190  2.610  2.670  2.830  4.210         4.330  5.550         6.030  5.640  5.140  3.660  2.840  2.660 

92  4.010  2.610  2.620  2.800  3.940         4.200  5.180         5.970  5.610  5.030  3.540  2.800  2.650 

93  3.850  2.610  2.610  2.760  3.850         3.880  5.110         5.920  5.580  4.960  3.450  2.770  2.630 

94  3.420  2.190  2.250  2.290  3.770         3.820  4.660         5.900  5.540  4.760  3.280  2.650  2.120 

95  2.960  2.190  2.200  2.260  3.540         3.750  4.280         5.870  5.490  4.620  3.200  2.540  2.090 

96  2.740  2.190  2.170  2.230  3.240         3.630  4.160         5.830  5.450  4.500  3.110  2.300  2.090 

97  2.610  2.160  2.160  2.230  2.960         3.510  4.050         5.780  5.330  4.390  2.940  2.270  2.060 

98  2.240  2.160  2.160  2.190  2.400         3.310  3.960         5.690  5.290  4.250  2.890  2.240  2.060 

99  2.160  2.120  2.160  2.120  2.330         3.260  3.750         5.600  5.220  4.120  2.700  2.160  2.020 
100  2.020  2.120  2.120  2.100  2.290         3.140  3.650         5.550  5.030  3.790  2.650  2.020  2.020 

MEAN  10.742  8.021  7.183  6.633  8.167  15.065  19.715  16.913  12.061  10.254  8.706  8.214  7.762 


SLHVVRY  TABLE  FROM  ROW  DURATION  ANALYSIS         05QEO09         STURGEON  RIVER  AT  OUTLET  OF  SALVESEN  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:         23  STATION  AREA:         1530 

PER    ANNUAL        JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVB-BER    DECS-BER 


0 

92.300 

12.400 

9.060 

7.820 

54.900 

92.300 

69.900 

37.400 

32.000 

39.100 

45.300 

32.300 

17.200 

1 

49.000 

11.200 

8.750 

7.450 

48.700 

78.200 

54.900 

31.700 

30.000 

38.200 

43.000 

28.900 

16.300 

2 

43.900 

10.600 

8.520 

7.190 

41.900 

74.200 

45.300 

26.700 

28.500 

36.500 

38.800 

26.500 

15.600 

3 

37.900 

10.100 

8.380 

7.110 

35.100 

71.900 

41.100 

24.700 

24.700 

34.000 

36.200 

24.500 

15.000 

4 

34.500 

9.740 

8.300 

7.080 

31.700 

69.400 

37.900 

24.200 

24.100 

33.100 

33.100 

22.600 

14.300 

5 

31.700 

9.400 

8.300 

7.020 

30.200 

61.200 

36.000 

23.700 

22.900 

31.700 

24.700 

21.000 

13.600 

6 

29.700 

9.260 

8.210 

6.940 

28.900 

52.700 

34.500 

23.100 

21.800 

29.400 

22.900 

19.200 

13.100 

7 

27.700 

9.060 

8.070 

6.880 

28.200 

51.300 

33.400 

22.400 

20.000 

27.700 

20.600 

18.100 

12.400 

8 

26.400 

8.720 

8.010 

6.820 

26.500 

49.800 

33.100 

21.800 

19.000 

26.900 

19.400 

17.400 

11.300 

9 

25.100 

8.550 

7.900 

6.770 

25.700 

49.300 

32.300 

21.400 

18.500 

26.600 

18.500 

16.300 

10.600 

10 

24.200 

8.380 

7.650 

6.710 

24.700 

48.700 

32.000 

20.800 

17.700 

25.700 

18.100 

15.300 

10.400 

11 

23.100 

8.130 

7.500 

6.680 

23.200 

47.900 

31.400 

20.300 

17.100 

24.700 

17.900 

14.300 

10.100 

12 

22.000 

8.040 

7.360 

6.600 

22.500 

47.300 

30.600 

20.200 

16.500 

23.800 

17.700 

13.700 

9.740 

13 

21.100 

7.960 

7.190 

6.510 

21.900 

46.700 

30.300 

19.900 

15.600 

22.700 

17.500 

13.200 

9.340 

14 

20.100 

7.830 

7.020 

6.430 

21.100 

45.900 

29.700 

19.700 

14.700 

21.900 

17.000 

12.900 

9.200 

15 

19.300 

7.730 

6.940 

6.310 

20.400 

45.300 

29.400 

19.500 

14.200 

20.800 

16.700 

12.500 

9.120 

16 

18.500 

7.560 

6.680 

6.140 

19.800 

44.700 

28.600 

19.100 

13.600 

19.300 

16.200 

12.100 

9.000 

17 

17.700 

7.530 

6.680 

6.090 

19.300 

44.500 

27.900 

19.000 

13.400 

18.300 

16.000 

11.700 

8.810 

18 

17.000 

7.450 

6.650 

6.030 

18.700 

43.900 

27.300 

18.700 

13.000 

17.500 

15.300 

11.500 

8.690 

19 

16.400 

7.360 

6.540 

5.950 

18.000 

43.000 

26.800 

18.500 

12.800 

16.400 

14.800 

11.200 

8.520 

20 

15.800 

7.190 

6.460 

5.890 

17.400 

42.500 

26.500 

18.200 

12.500 

16.100 

14.400 

10.900 

8.380 

21 

15.300 

7.110 

6.370 

5.890 

16.800 

41.600 

26.000 

18.000 

12.100 

15.600 

14.000 

10.500 

8.220 

22 

14.800 

7.080 

6.370 

5.850 

15.900 

41.100 

25.400 

17.400 

12.000 

15.000 

13.600 

10.300 

8.180 

23 

14.200 

6.940 

6.260 

5.800 

15.300 

39.900 

25.100 

17.300 

11.900 

14.200 

13.200 

9.800 

8.100 

24 

13.700 

6.850 

6.070 

5.720 

14.900 

39.400 

24.900 

17.000 

11.700 

13.900 

12.700 

9.490 

8.010 

25 

13.300 

6.800 

6.030 

5.690 

14.300 

38.500 

24.400 

16.800 

11.500 

12.900 

12.200 

9.370 

7.870 

26 

12.800 

6.740 

6.020 

5.610 

14.000 

37.700 

24.100 

16.700 

11.200 

11.900 

12.000 

9.230 

7.840 

27 

12.300 

6.650 

6.000 

5.610 

13.600 

36.800 

23.800 

16.400 

11.100 

11.600 

11.700 

9.150 

7.760 

28 

11.900 

6.630 

5.970 

5.520 

13.100 

36.000 

23.500 

16.200 

10.800 

10.600 

11.100 

8.980 

7.590 

29 

11.500 

6.570 

5.950 

5.490 

12.800 

35.100 

23.000 

15.900 

10.600 

9.850 

11.000 

8.830 

7.480 

30 

11.100 

6.510 

5.890 

5.470 

12.300 

34.800 

22.800 

15.700 

10.400 

9.150 

10.800 

8.720 

7.400 

31 

10.600 

6.430 

5.830 

5.440 

11.400 

34.000 

22.200 

15.600 

10.200 

8.890 

10.600 

8.470 

7.340 

32 

10.300 

6.400 

5.800 

5.410 

11.000 

33.400 

22.000 

15.400 

10.000 

8.750 

10.400 

8.380 

7.270 

33 

9.940 

6.340 

5.800 

5.380 

10.300 

32.800 

21.700 

15.300 

9.850 

8.350 

10.200 

8.270 

7.220 

34 

9.630 

6.310 

5.750 

5.270 

9.630 

32.300 

21.600 

15.200 

9.660 

8.150 

9.830 

8.180 

7.110 

35 

9.340 

6.260 

5.720 

5.240 

9.260 

31.400 

21.300 

15.000 

9.510 

7.930 

9.420 

8.090 

7.010 

36 

9.110 

6.200 

5.660 

5.150 

8.950 

30.900 

21.100 

14.900 

9.370 

7.790 

8.830 

8.010 

6.910 

37 

8.830 

6.140 

5.550 

4.810 

8.610 

30.300 

20.900 

14.700 

9.230 

7.670 

8.510 

7.820 

6.820 

38  8.550         6.070  5.490         4.700         8.190        29.700        20.700        14.500  9.060  7.620         8.390  7.770         6.710 

39  8.380  5.950  5.270         4.500  7.870        29.000        20.200        14.200         8.950  7.490         8.250  7.690         6.570 


40 

8.220 

5.800 

5.100 

4.450 

7.650 

28.300 

20.100 

14.100 

8.650 

7.230 

8.100 

7.620 

6.480 

41 

8.040 

5.800 

5.030 

4.410 

7.390 

27.900 

19.800 

13.700 

8.470 

7.110 

8.000 

7.540 

6.380 

42 

7.870 

5.750 

4.930 

4.390 

7.220 

27.600 

19.400 

13.600 

8.280 

6.880 

7.710 

7.420 

6.290 

43 

7.740 

5.750 

4.870 

4.340 

7.020 

27.400 

19.200 

13.300 

8.130 

6.710 

7.530 

7.260 

6.240 

44 

7.610 

5.670 

4.760 

4.240 

6.880 

27.000 

18.900 

12.900 

7.960 

6.510 

7.190 

6.960 

6.200 

45 

7.450 

5.580 

4.700 

4.120 

6.850 

26.700 

18.400 

12.700 

7.920 

6.430 

7.030 

6.750 

6.080 

46 

7.280 

5.420 

4.620 

4.030 

6.740 

26.500 

18.100 

12.300 

7.790 

6.340 

6.820 

6.520 

6.020 

47 

7.110 

5.370 

4.540 

4.020 

6.650 

26.200 

17.700 

12.000 

7.710 

6.230 

6.630 

6.370 

5.960 

48 

7.020 

5.230 

4.470 

3.990 

6.510 

25.800 

17.300 

11.800 

7.660 

6.120 

6.430 

6.290 

5.940 

49 

6.850 

5.120 

4.310 

3.970 

6.370 

25.400 

16.900 

11.600 

7.590 

6.030 

6.340 

6.200 

5.880 

SUMMARY  TABLE  FRCM  FLOW  DURATION  ANALYSIS  05QBD09         STURGEON  RIVER  AT  OUTLET  OF  SALVESEN  LAKE 

YEARS  OF  RECORD:        23  STATION  AREA:        1530 

PER    ANNUAL       JANUARY    FEBRUARY      MARCH  APRIL  MAY  JUNE  JULY         AUGUST      SEPTEM3ER    OCTOBER    NOVEMBER    DECEM3ER 


50 

6.710 

4.650 

4.160 

3.960 

6.290 

25.200 

16.600 

11.500 

7.530 

5.950 

6.260 

6.140 

5.800 

51 

6.600 

4.530 

4.130 

3.940 

6.120 

24.800 

16.400 

11.300 

7.380 

5.890 

6.140 

6.060 

5.720 

52 

6.460 

4.470 

4.110 

3.910 

6.060 

24.600 

16.000 

11.100 

7.310 

5.890 

6.000 

6.000 

5.570 

53 

6.340 

4.420 

4.110 

3.850 

6.000 

24.400 

15.900 

10.900 

7.190 

5.800 

5.890 

5.950 

5.470 

54 

6.230 

4.370 

4.080 

3.790 

5.920 

24.100 

15.700 

10.700 

7.140 

5.690 

5.830 

5.920 

5.410 

55 

6.120 

4.350 

4.080 

3.770 

5.800 

23.900 

15.500 

10.600 

7.080 

5.610 

5.750 

5.890 

5.380 

56 

6.030 

4.320 

4.050 

3.750 

5.660 

23.600 

15.200 

10.400 

7.020 

5.520 

5.690 

5.880 

5.350 

57 

5.950 

4.300 

4.050 

3.740 

5.610 

23.200 

15.000 

10.300 

6.850 

5.520 

5.610 

5.860 

5.260 

58 

5.890 

4.280 

4.050 

3.720 

5.460 

23.000 

14.900 

10.100 

6.770 

5.440 

5.490 

5.750 

5.200 

59 

5.800 

4.250 

4.020 

3.710 

5.350 

22.300 

14.600 

9.970 

6.680 

5.350 

5.410 

5.690 

5.120 

60 

5.720 

4.220 

3.950 

3.670 

5.210 

22.100 

14.300 

9.830 

6.600 

5.320 

5.310 

5.620 

4.980 

61 

5.610 

4.190 

3.900 

3.650 

5.210 

21.500 

14.100 

9.770 

6.530 

5.240 

5.240 

5.600 

4.840 

62 

5.520 

4.190 

3.860 

3.620 

5.180 

21.100 

13.800 

9.570 

6.340 

5.210 

5.010 

5.550 

4.730 

63 

5.430 

4.160 

3.820 

3.620 

5.130 

20.400 

13.600 

9.490 

6.290 

5.180 

4.900 

5.500 

4.620 

64 

5.350 

4.160 

3.790 

3.610 

4.990 

20.000 

13.400 

9.270 

6.190 

5.150 

4.790 

5.470 

4.560 

65 

5.240 

4.130 

3.740 

3.600 

4.960 

19.400 

13.200 

9.200 

6.050 

5.140 

4.700 

5.410 

4.530 

66 

5.150 

4.130 

3.710 

3.600 

4.880 

18.500 

13.100 

9.030 

5.920 

5.040 

4.620 

5.360 

4.470 

67 

5.000 

4.110 

3.650 

3.590 

4.770 

18.000 

12.900 

8.890 

5.860 

4.980 

4.580 

5.320 

4.430 

68 

4.870 

4.050 

3.630 

3.570 

4.730 

17.300 

12.700 

8.720 

5.720 

4.920 

4.530 

5.230 

4.350 

69 

4.740 

3.990 

3.610 

3.540 

4.680 

16.400 

12.300 

8.550 

5.640 

4.860 

4.500 

5.130 

4.300 

70 

4.620 

3.940 

3.600 

3.500 

4.640 

15.800 

12.200 

8.470 

5.520 

4.780 

4.450 

5.070 

4.280 

71 

4.510 

3.740 

3.580 

3.420 

4.500 

15.500 

11.900 

8.410 

5.350 

4.670 

4.330 

4.900 

4.250 

72 

4.420 

3.620 

3.570 

3.380 

4.390 

15.300 

11.900 

8.270 

5.260 

4.560 

4.260 

4.870 

4.250 

73 

4.350 

3.580 

3.540 

3.360 

4.300 

14.600 

11.700 

8.130 

5.100 

4.450 

4.130 

4.760 

4.190 

74 

4.280 

3.540 

3.510 

3.280 

4.240 

14.400 

11.600 

8.040 

4.930 

4.340 

4.050 

4.670 

4.090 

75 

4.200 

3.450 

3.330 

3.250 

4.130 

14.100 

11.400 

7.840 

4.760 

4.300 

3.960 

4.470 

3.910 

76 

4.130 

3.430 

3.230 

3.170 

4.080 

13.700 

11.200 

7.750 

4.640 

4.110 

3.940 

4.390 

3.860 

77 

4.050 

3.400 

3.170 

3.140 

4.020 

13.500 

10.800 

7.650 

4.570 

4.080 

3.850 

4.390 

3.740 

78 

3.990 

3.230 

3.140 

3.110 

3.990 

13.400 

10.700 

7.530 

4.450 

3.790 

"   "40 

4.360 

3.730 

79 

3.910 

3.200 

3.090 

3.110 

3.920 

13.300 

10.500 

7.410 

4.360 

3.680 

3.650 

4.330 

3.570 

80 

3.820 

3.170 

3.090 

3.090 

3.850 

13.100 

10.200 

7.310 

4.300 

3.450 

3.540 

4.250 

3.430 

81 

3.740 

3.110 

3.060 

3.030 

3.780 

12.700 

10.000 

7.100 

4.220 

3.310 

3.450 

3.940 

3.310 

82 

3.650 

3.110 

3.060 

3.000 

3.770 

12.100 

9.780 

6.910 

4.140 

3.240 

3.280 

3.620 

3.280 

83 

3.600 

3.090 

3.030 

2.920 

3.740 

11.600 

9.660 

6.510 

4.130 

3.170 

3.140 

3.570 

3.200 

84 

3.540 

3.060 

3.030 

2.910 

3.720 

10.800 

9.400 

6.300 

4.050 

3.050 

3.060 

3.400 

3.110 

85 

3.430 

3.030 

3.030 

2.860 

3.620 

10.300 

9.060 

6.090 

4.020 

2.950 

2.920 

3.030 

3.060 

86 

3.340 

3.030 

2.980 

2.830 

3.540 

9.880 

8.610 

5.950 

3.960 

2.830 

2.860 

2.940 

2.970 

87 

3.230 

2.970 

2.950 

2.830 

3.400 

9.830 

8.500 

5.580 

3.870 

2.780 

2.730 

2.890 

2.920 

88 

3.110 

2.970 

2.550 

2.770 

3.340 

9.370 

8.440 

5.370 

3.820 

2.710 

2.360 

2.520 

2.920 

89 

3.060 

2.920 

2.550 

2.690 

3.340 

9.220 

7.990 

5.150 

3.680 

2.620 

2.170 

2.350 

2.690 

90 

3.000 

2.690 

2.550 

2.690 

3.340 

8.710 

7.770 

5.100 

3.620 

2.470 

2.070 

2.290 

2.410 

91 

2.920 

2.690 

2.550 

2.610 

3.280 

8.110 

7.070 

4.980 

3.540 

2.340 

1.980 

2.240 

2.350 

92 

2.750 

1.470 

1.550 

1.490 

3.130 

4.140 

6.770 

4.810 

3.480 

2.250 

1.960 

1.680 

1.510 

93 

2.550 

1.410 

1.490 

1.480 

3.080 

3.900 

5.680 

4.700 

3.410 

2.160 

1.900 

1.610 

1.440 

94 

2.300 

1.320 

1.360 

1.450 

2.990 

3.520 

5.550 

4.620 

3.370 

2.100 

1.770 

1.550 

1.410 

95 

2.000 

1.260 

1.330 

1.400 

2.380 

3.130 

5.240 

4.500 

3.310 

1.840 

1.400 

1.420 

1.400 

96 

1.530 

0.787 

0.818 

0.966 

2.280 

2.400 

4.420 

4.360 

3.180 

1.650 

1.250 

1.010 

0.889 

97 

1.400 

0.770 

0.779 

0.932 

1.800 

2.350 

4.070 

4.160 

3.050 

1.530 

1.200 

0.985 

0.872 

98 

1.070 

0.753 

0.753 

0.864 

1.420 

2.270 

2.680 

3.750 

2.790 

1.340 

1.130 

0.946 

0.838 

99 

0.855 

0.753 

0.753 

0.838 

1.010 

2.220 

2.180 

3.540 

2.640 

1.200 

1.040 

0.926 

0.821 

100 

0.736 

0.736 

0.736 

0.821 

0.951 

2.150 

1.990 

3.360 

2.560 

0.929 

1.010 

0.906 

0.804 

5.243         4.716         4.329       10.653       27.778       18.785       12.733         9.253         9.982         9.357         7.963         6.223 
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